
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the Copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to Copyright or whose legal Copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken Steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in Copyright varies from country to country, and we can't off er guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books white helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the füll text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 





LANDOLT UND BORN STEIN 




KÖ-^ ^ 3 



( I 




r 








Digitized by 



Google 



PHYSIKALISCHCHEMISCHE 



TABELLEN. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



PHYSIKALISCH- CHEMISCHE 



TAB E LLE N 



VON 

Dr. H. LANDOLT 

PROPBSSOR DBR CHBMIB AN DBR LANDWIRTHSCHAPTLICHBN HOCHSCHULB ZU BERLIN 
MITGLIBO DBR K. AKADBMIB DBR WISSBNSCHAFTBN 

UND 

DR. RICHARD BÖRNSTEIN 

PROPBSSOR DBR PHYSIK AN DBR LANDWIRTHSCHAPTLICHBN HOCHSCHULE ZU BERLIN. 




BERLIN. 

VERLAG VON JULIUS SPRINGER. 
1883. 



Digitized by 



Google 



KÖrt^^3 



^ 3e^:ü 




^^^'ci'RtSfc^vt.C U.W'«^-1mvj- 






(K' 



CXAn/VV-^ 



f'^yu' 



!^. 



dL- O'^A^/^O^' 



Digitized by 



Google 



VORWORT. 



JL)ie Herausgabe des vorliegenden Buches ist zunächst durch eine kleine 
Anzahl von Tabellen veranlasst worden, welche der eine von uns für Studirende 
zum Gebrauche bei physikalisch - chemischen Arbeiten in Druck gegeben 
hatte. Der Gedanke, diese Sammlung zu er weitem und zu einer einigermassen 
vollständigen umzugestalten, lag um so näher, als die Litteratur unseres Wissens 
kein Werk von der Form, welche wir im Auge hatten, besitzt. Unsere Ab- 
sicht w^, neben den für Reductionsrechnungen erforderlichen Tabellen eine 
Zusammenstellung physikalischer Constanten zu liefern, und zwar mit Quellen-? 
angäbe für jede mitget heilte Zahl. Dieser Gesichtspunkt ist bei den 
bisher erschienenen physikalischen und chemischen Tafeln wenig oder gar 
nicht berücksichtigt worden, wie z. B. in dem „Annuaire du Bureau des Lon- 
gitudes", der „Sammlung von Tabellen, Zahlen und Formeln für Chemiker von 
Hoffmß.nn-Schädler", dem „Chemikerkalender von R. Biedermann" und andern. 
Bloss die „Constants of nature von F. W. Clarke" enthalten Litteraturnach- 
weise, allein dieselben gehen bloss bis zum Jahre 1875; ausserdem erstreckt 
sich das Werk nur auf wenige Körpereigenschaften und besitzt überhaupt einen 
andern Charakter. Da femer von speciell ph)rsikalischen Tabellen keine neuem 
vorliegen, als diejenigen von E. L. Schubarth, deren letzte Auflage vom 
Jahre 1841 stammt, so schien uns ein Buch der bezeichneten Art einem vor- 
handenen Bedürfhiss zu entsprechen. 

Bei der Bearbeitung der Tabellen lag es nicht in unserm Plane, eine 
erschöpfende Zusammenstellung aller in der Litteratur auffindbaren Werthe 
der einzelnen physikalischen Constanten zu geben, sondern wir hielten es fiir 
zweckmässiger, Beschränkungen vorzunehmen, und zwar in der Art, dass 
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manche älteren Beobachtungen, welche durch neue von anerkannter Sicherheit 
ersetzt worden sind, weggelassen wurden; ebenso auch solche Angaben, deren 
Mangelhaftigkeit bestimmt nachgewiesen oder leicht erkennbar ist. In einigen 
Fällen nöthigte auch der beschränkte Rahmen der Tabellen zu Streichungen, 
welche jedoch alle der Art sind, dass kaum eine merkliche Lücke entstanden 
sein dürfte. Soviel es irgendwie möglich war, haben wir den Grundsatz fest- 
gehalten, die Zahlen direct den Originalquellen zu entnehmen, und nur in ver- 
hältnissmässig wenigen Fällen waren wir gezwungen, uns auf die Angaben 
der Jahresberichte zu verlassen. In den meisten Tabellen sind die Original- 
Abhandlungen selbst citirt, in einigen und zwar chemischen Inhalts wurde da- 
gegen in Folge des beschränkten Raumes neben dem Namen des Beobachters 
bloss das Jahr der Veröffentlichung der bezüglichen Angabe mitgetheilt, was 
hinreicht, um mit Hülfe des Giessener Jahresberichtes der Chemie die directe 
Quelle rasch aufzufinden. Ferner ist zu bemerken, dass die Litteraturzusam- 
menstellungen , welche für gewisse Gruppen von Tabellen gegeben sind, sich 
nur auf den Inhalt dieser letztern beziehen und nicht etwa die Gesammtlitteratur 
der betreffenden Kapitel umfassen. Hinsichtlich einer Anzahl in Special werken 
oder Journalen veröffentlichter Tafeln, welche in die Sammlung aufzunehmen 
waren, führen wir schliesslich noch an, dass dieselben stets einer Revision 
unterworfen und mehrfache dabei aufgefundene Fehler beim Abdruck ver- 
mieden wurden. Im Uebrigen enthält der Kopf jeder Tabelle die nöthigen 
speciellen Bemerkungen. 

Wir haben ferner nicht beabsichtigt, eine vollständige Sammlung aller 
möglichen physikalischen und chemischen Tabellen zu geben. So fehlen 
eine Menge solcher, welche nur in der chemischen Technik in Gebrauch kom- 
men, und es konnten diese um so eher wegfallen, als hierfür bestimmte 
Werke bereits existiren. Aber auch einzelne theoretische Zweige wurden fast 
unberücksichtigt geleissen, wie namentlich die Thermochemie, und zwar weil die 
betreffenden Zahlen einen viel grössern Raum in Anspruch genommen hätten, 
als ihrer etwaigen Verwendung entspricht und ausserdem Zusammenstellungen 
derselben bereits in den bekannten Werken von A. Naumann, J. Thomsen 
und M. Berthelot enthalten sind. 

Bei der vorliegenden Arbeit ist uns von mehreren Seiten Unterstützung 
zu Theil geworden. So hat Herr Dr. Less eine grössere Anzahl Tabellen 
(No. 14, 16, 40, 61, 82 bis 96), namentlich optischen Inhalts geliefert, Herr 
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Plath übernahm die Zusammenstellung der specifischen Gewichte, Siedepunkte 
und Schmelzpunkte organischer Verbindungen (47), von Herrn Dr. Fock rührt 
die Berechnung der Tabellen 10, n und 15 her, und Herrn Reg.-Rath Lowen- 
herz verdanken wir die Tab. 58. Für einige Abschnitte waren gute Vorarbeiten 
vorhanden, wie betreffs der specif. Gewichte, Siedepunkte etc. flüssiger und 
fester Substanzen, wobei das „Handbuch der krystallographischen und physi- 
kalischen Chemie von C. F. Rammeisberg", sowie „Clarke's G>nstants of 
nature" wesentliche Dienste geleistet haben. Endlich hat sich an der zeit- 
raubenden Revision der Druckbogen Herr Dr. Less in sehr sorgfaltiger und 
aufopfernder Weise betheiligt und uns in den Stand gesetzt, noch mehrfache 
Verbesserungen anzubringen. 

Zufolge des grossen Umfanges der Zahlenangaben liegt selbstverständ- 
lich die Möglichkeit vor, dass uns sowohl einzelne wichtige Beobachtungen, 
als auch ganze zur Aufnahme geeignete Tabellen entgangen sein können, oder 
dass ferner trotz der mehrfachen Revision Druckfehler stehen geblieben sind. 
Wir würden für gefallige Mittheilung von Mängeln irgend einer Art zu grossem 
Danke verpflichtet sein, und nicht verfehlen, dieselben bei einer event. zweiten 
Bearbeitung des Werkes zu benutzen. 

BERLIN. Juli 1883. 

Die Verfasser. 
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Atomgewichte, der chemischen Elemente 








Mittelwerthe aus den vorhandenen Bestimmungen, berechnet von: 






I.) Loth. Meyer und K. Seubert Die Atomgewichte der Elemente. Leipzig. 1883. 
2.) F. W. Clarke. Constants of nature. V. Smithsonian Institution. Washington. 1882 




Der mögliche Fehler der Atomgewichtszahlen beträgt nach Meyc 
bei den mit I bez. Elementen weniger als 0,05, 


IT und Seu 


bert: 






„ „ „ n „ ,. etwa 0,1, 

„ „ „ m „ „ bis zu 0,5, 

„ „ „ IV „ „ vielleicht eine halbe bis ganze Einheit, 

„ „ ., V „ . „ vielleicht mehrere Einheiten. 
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Aluminium 


AI 


27,04 


27,01 


ni 


Nickel . . 


Ni 


58,6 
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IV 


Antimon . 


Sb 


119,6 


119,96 
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Niob. (Col.) 


Nb 


93,7 


93.81 
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Arsen . . . 


As 


74.9 


74,92 
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Osnoium . 


Os 
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198,49 
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Baryum 


Ba 


136.86 


136,76 
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Palladium 


Pd 
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105,74 


IV 


Beryllium. 


Be 


9,08 


9^085 
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Phosphor 
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30,96 
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Blei 


Pb 


206,39 


206,47 
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Pt 


I94i3 


194.415 
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10,9 


10,94 


II 


Quecksilber 


Hg 


199.8 


199,71 
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Brom . . . 


Br 


79.76 


79.77 
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Rhodium 


Rh 


104,1 
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Caesium . 


Cs 
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132,58 
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Rubidium 
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85,2 
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j Calcium . 


Ca 
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Ru 
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104,22 


IV 
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Ce 
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140,42 
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15.963 
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Cl 


35.37 


35.37 
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Sc 


43.97 
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Chrom . . 


Cr 


52.45 


52.01 
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Si 
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28,20 
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Fl 


19,06 


18,98- 
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14,021 


I 1 


i Gallium . 


Ga 


69,9 


68,85 
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Strontium 


Sr 


87,3 


87.37 
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Au 


196.2 


196,16 


IV 
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Ta 
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182,14 
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1 Indium . . 
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"34 


113,40 
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Tellur . . 


Te 


127.7 


127,96 


IV 


Iridium . . 


Ir 


192,5 


192.65 


m 


Thallium . 


Tl 


203.7 
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126,54 


126,56 
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Th 


231.96 


233,41 
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111,84 
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Ti 


50,25 


49,85 
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K 


39.03 


39.02 
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Co 


58,6 


58,89 
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51,1 


51,26 
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11.97 


11.974 
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Wasserstoff 


H 


-I 
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1 Kupfer . . 


Cu 


63,18 


63,17 
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Bi 


207,5 


207,52 
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La 


138,5 


138,53 
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Wolfram . 


W 


183,6 


183,61 
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Lithium . 


Li 


7.01 


7,007 
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Ytterbium 


Yb 


172,6 


172,76 
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Magnesium 


Mg 


23.94 


23,96 


IV 


Yttrium . 


Y 


89,6 


89,82 
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; Mangan . 


Mn 


54.8 


53.91 


IV 
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Zn 


64,88 


64.90 


IV 


Molybdän 


Mo 


95,9 


95.53 


ni 


Zinn . . . 


Sn 


117.35 


117,70 


V 


Natrium . 


Na 


22,995 


22,998 


I 


Zirkonium 


Zr 


90,4 


89,37 


V 



Lamdolt * BÖBMSTBiN, Physikalisch-chemUche Tabellen. 
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Geographische Länge und Breite einiger Orte 

(speciell der Sternwarten, wo solche vorhanden), 

Höhe über dem Meeresniveau, 

Schwerkraft, bezogen auf 45° geogr. Breite und Meeresniveau, 

Mittlerer Luftdruck bei einer Lufttemperatur von ig*", 

berechnet aus der Seehohe. 

Die Längen nnd Breiten sind theilweise nach Auwers (Behm, Geograph. Jahrb. 6, p. 697. 1876) 
angegeben. Die Schwerkraft ist berechnet nach der Formel : 

g=g4^ (1-0,00259 cos 2 9») (1—0,000000 196 H)» 

wobei 9» die geogr. Breite, // die Seehohe in Metern und gi^ die = i gesetzte Schwerkraft in 45^ 

geogr. Breite und dem Meeresniveau bedeutet. 



Ort 



Lfinge von Green- 
wich. 



Nordl. Breite. 



Seehohe. 



Schwerkraft 



Mittlerer 
Luftdruck 
bei 10°. 



Aachen 
Altona 
Basel . 
Berlin . 
Bern . 
Bonn . 
Braunschweig 
Bremen 
Breslau . . 
Brüssel . . 
Cambridge 
Cassel . . 
Danzig . . 
Darmstadt 
Dorpat . . 
Dresden . 
Düsseldorf 
Erlangen . 
Ferro . . . 
Frankfurt a 
Freiburg i. 
Genf . . . 
Giessen . 
Göttingen 
Gotha . . 
Graz . . . 
Greenwich 
Greifswald 
Halle . . . 
Hamburg 
Hannover 



*) Bis 200 m, 



B. 



M. 



o. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 



4' 26" 

38 

23 42 

26 27 

5 49 

25 

51 

2 13 

22 13 

5 41 



6- 

9 

7 
13 

7 

7 
ö. 10 31 
ö. 9 9 
ö. 17 

4 
o 

9 23 48 
18 39 53 



8 39 32 

26 43 19 

ö. 13 43 56 

ö. 6 46 

ö. II 2 

w. 17 39 51 

ö. 8 41 9 

7 20 
6 9 i6 

8 38 

9 56 34 
10 42 37 
15 26 



o o 
13 20 
II 

9 

9 



56 

58 23 
44 18 



50° 46' 34" 

53 32 45.3 

47 36 

52 30 16,7 

46 57 8 

50 43 45.0 

52 16 6 

53 4 48 

51 6 56,5 

50 51 10.7 

52 12 54 

51 18 58 

54 21 18 
49 52 21 
58 22 47,1 
51 3 39 
51 12 25 

49 36 

50 6 43 

48 o 

46 II 58,8 

50 36 

51 31 47.9 

50 56 37,5 

47 6 

51 28 38,2 
54 6 

51 30 

53 33 7 

52 22 20 



l60m.*) 

260 
40 

543 

50 

100 

130 

90 

160 

140 

100 

320 

90 
280 

140 

130 
285 
360 



100 



70 



1,000488 

1,000 184 

1,0006625 

1,0000697 

1,000505 

1,000630 

1,000523 
I »900 543 

1.000597 

1,000465 

1,000 564 

1,000474 

1,000442 
1,000216 

1,000476 
1,000559 
1,000477 
1,000119 

1,000 563 



746a 

737 
756 
719 
756 
751 

746 

752 

746 

747 

751 

731 

752 
735 

747 
748 
734 
728 

751 



1,000646 754 



B 
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Geographische Länge und Breite einiger Orte 

(speciell der Sternwarten, wo solche vorhanden), 

Höhe über dem Meeresniveau, 

Schwerkraft, bezogen auf 45 ** geogr. Breite und Meeresniveau. 

Mittlerer Luftdruck bei einer Lufttemperatur von lo**. 



Ort 



Lange von Green- 
"wich. 



NorcU. Breite. 



Seehohe. 



Schwerkraft. 



Mittlerer 

Luftdruck 

bei 10°. 



Heidelberg . 
Innsbruck . . 

Jena 

ICarlsruhe . . 

Kiel 

Köln 

Königsberg . 
Kopenhagen 
Leiden . . . 
Leipzig . . . 
London . . . 
Lübeck . . . 
Madrid . . . 
Mailand . . . 
Mannheim . . 
Marburg . . . 
Marseille . . 
Melbourne . 
München . . 

Paris 

Pest 

Petersburg. . 

Prag 

Rom 

Rostock . . . 
Schwerin . . . 
Speyer .... 
Stockholm . 
Strassburg . 
Stuttgart . . 
Triest .... 
Tübingen . . 
Utrecht . . . 
Venedig . . . 
Wien .... 
Würzburg . . 
Zürich .... 



o. 
ö. 
ö. 
ö 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
w. 
ö. 
w. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
5. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 
ö. 



8° 
ti 

II 
8 

lO 

6 

20 

12 

4 
12 

O 
IG 

3 
9 
8 
8 

5 
144 

II 

2 

19 
30 

14 
12 
12 
II 

8 
18 

7 

9 
13 

9 

5 
12 
16 
10 

8 



38' " 
30 
32 

25 9 

8 51 

57 37 
29 45 
34 40 
29 4 
23 28 

5 48 

41 23 

41 15 

II 31 

27 36 

46 12 

23 48 

58 42 
36 31 

20 16 
2 

18 18 

25 23 

2S 24 
8 

25 " 

26 23 
3 26 

45 37 

10 37 

45 32 

2 

7 56 

21 2S 

22 54 
2 

33 6 



49° 24' 

47 18 
50 54 

49 o 
54 20 

50 56 

54 42 

55 41 

52 9 

51 20 

51 30 

53 51 

40 24 
45 28 

49 29 

50 48 
43 18 

-37 49 

48 8 

48 50 

47 30 
59 56 
50 5 

41 53 

54 6 
53 37 

49 18 
59 20 

48 34 
48 46 

45 3S 

48 30 

52 5 
45 25 

48 12 

49 48 
47 22 



10 

29»7 

29 

50»6 

12,9 

20,2 

6,3 
49 
3i»i 
29,7 

0,7 
11,0 
46,9 
19.1 
53,1 
45,0 
11,2 

297 
18,5 
53»7 

37.9 

55,2 

34,0 

55 

36 

34 

10,5 
49,5 
35,5 

42,1 



lOOm 
570 
160 
120 

40 

10 

100 
50 

663 
130 

180O 



525 
60 

70 

II 

200 

29 



20 
150 
270 

320») 



182 
170 
420») 



1,000376 
1,000096 
1,000499 
1,00038^ 

1,000 225 

1,0009417 

1,000548 
1,000583 

0.999 4560 
1,000396 

1,000487 



1.000 181 
1,000333 
1,000212 

1.001 2798 
1.000380 

0,9997146 



1,001 2385 

1,000294 

1,000288 

1,000253 



1,000253 
1,000399 
1,000 133 



751» 

710 

746 

749 

756 

759 

751 
756 

710 
748 

744 



7^3 

755 
754 

742 
757 



758 
747 
736 

731 



744 
745 
722 



Bis 240m. — *) Bis sSOm. — ') Bis 500m. 



V 
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Reduction der Wfigungen auf den luftleeren Raum. 




Zu dem durch WSgung in Luft gefundenen Gewicht F ist zu addiren: 




'■H-i-i) 




wobei bezeichnet: ä das specif. Gewicht der abgewogenen Substanz, 




dl das specif. Gewicht der Gewichtsstücke, 




d die Dichte (Gew. von i ccm. in^) der Luft während der Wägung. Dieselbe ergiebt 




sich nach Beobachtung: i) fi des Barometerstandes. (Zu reduciren auf o^ nach Tab. lO oder ii). 




„ „ 2) / der Temperatur der Luft im Wagekasten, 




„ „ 3) e der Tension des Wasserdampfes der Luft. (Bestimmt mittelst des 




August'schen Psychrometers nach Tab. 21.) 




.«s der Fonnd: ö = ,^^,^\,^^, -.j^ . ., . . 




Den Werth für den ersten Bruch findet man in Tab. 4, und denjenigen 


ffir ^— /•' — '^ 




^ 760 760 




in Tab. 5. 




•Zur annähernden, für die meisten Zwecke aber genügenden Correction kann(f= 0,0012 gesetzt 




werden, d. h. es liegt <f zwischen 0,00115 und 0,00125, wenn: 




bei dem Lu.'tdruck: 720min. 740mm. 760mm. 780min. 




die Lufttemperatur beträgt: — 5^ bis + iS^. +2° bis 26<». + 9° bis 34°. -f- 17° bis 42«». 




Die folgende Tabelle enthält unter Annahme von <f = 0,0012 die Werthe von: 




»(i -;.)=' 




für Körper, deren specif. Gewicht ä zwischen 0,7 und 22 liegt, und welche entweder mit Gewichten 




aus Messing dx = 8,4) oder Quarz {d, = 2,65; abgewogen wurden. Das auf den luftleeren Raum 




reducirte Gewicht der Substanz ist sodann: 




= P+BR 




1 ^ 


R 


R 


d 


R 


R 




Messinggewichte. 


Quarzgewichte. 


Messinggewichte. 


Quarzgewichte. 




0,70 


+ 0,00157 


+ 0.00126 


1,4 


+ 0,00071 


+ 0,00040 




0,72 


0,00152 


0,00121 


i»5 


0,00066 


0,00035 




; 0,74 


0,00148 


0,00117 


1,6 


0,00061 


0,00030 




1 0,76 


• 0,00144 


0,00113 


ij 


0,00056 


0,00025 




0,78 


0,00140 0.00109 1 


1,8 


0,00052 


0,00021 




0.80 


0,00136 


0,00105 


i»9 


0,00049 


0,00018 




0,82 


0,00132 


0,00101 


2,0 


0,00046 


0,00015 




0,84 


0,00128 


0,00098 


2,2 


0,00040 


0,00009 




0,86 


0,00125 


0,00094 


\ 2,4 


0,00036 


0,00005 




0,88 


0,00122 


0,00091 


2fi 


0,00032 


0,00001 




0,90 


0,00119 


0,00088 


2,8 


0,00029 


— 0,00002 




0,92 


o,oon6 


0.00085 


3.0 


0,00026. 


— O.OOÖO5 




0,94 


0,00113 


0,00082 


3,5 


0,00020 


— 0,00011 




1 0,96 


0,00110 


0,00080 


4 


0,00016 


— 0,00015 




0,98 


0,00108 


0,00077 


5 


0,00010 


— 0,0002 1 




1,00 


0,00106 


0,00075 


6 


0,00006 


— 0,00025 




1,02 


0,00103 


0,00072 


7 


0,00003 


— 0.00028 




1.04 


0,00101 


0,00070 


8 


0,00001 


- 0,00030 




1,06 


0,00099 


0,00068 


9 


— 0,00001 


— 0,00032 




1,08 


0,00097 


0,00066 


10 


— 0,00002 


— 0,00033 




1,10 


0,00095 


0,00064 


12 


— 0,00004 


— 0,00035 




i»i5 


0,00090 


0,00059 


H 


— 0,00006 


— 0,00037 




1,20 


0,00086 


0,00055 


16 


— 0,00007 


— 0,00038 




! 1,25 


0,00082 


0,00051 


18 


— 0,00008 


— 0,00039 




1 1,30 


0,00078 


0,00047 


20 


— 0,00008 


-0,00039 




1.35 


0,00074 


0,00044 


22 


— 0,00009 


— 0,00040 
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■Dichte der Luft bei 760mm Druck u. verschiedenen Temperaturen.] 




(Trockene Luft mit 0,04 Vol. Proc. Kohlensäure.) 




Bei /o und ;i 


mm QaecksUberdiack unter 45° geoe^- Br. und im 


Meeresniveaa ist die Luftdichte || | 






5j 0.001 293 052 h 

°AA~ 1+0,003670/ 760 
















Werthevon8,,^=^^|I^,. 




Berechnet aus einer Tabelle von Broch(Trav.etM6m. du Bureau internat. desPoidsetMes.I.A.,p. 55.1881). | 


t 


S/.760 


Log. 


t 


^/.76o 


Log. 


t 


^/.76o 


Log. 





0,00 


7» —10 














-2.0 


13026 


II482 





0,00 


7, —10 





0.00 


7, —10 


-1.9 


13021 


II 466 


+2.1 


12832 


10828 


+ 6.1 


12647 


10200 


-1.8 


13017 


II450 . 


2.2 


12827 


10812 


6.2 


12643 


IO184 


-1.7 


13012 


II434 


2.3 


12822 


10797 


6.3 


12638 


IO169 


-1.6 


13007 


II4I8 


2.4 


12818 


10781 


6,4 


12634 


IOI53 


-1.5 


13002 


11402 


2.5 


12813 


10765 


6.5 


12629 


IOI38 


-1.4 


12998 


11386 


2.6 


12808 


10749 


6,6 


12625 


10122 


-1.3 


12993 


11370 


2.7 


12804 


10733 


67 


12620 


10107 


-1.2 


12988 


11354 


2.8 


12799 


10718 


6.8 


12616 


IOO91 


-1.1 


12983 


11338 


2.9 


12794 


10702 


6,9 


12611 


10076 


|-1.0 


12978 


II322 


3.0 


12790 


10686 


7.0 


12607 


10060 




0,00 


7» 




0,00 


7. 




0,00 


7, 


1-0.9 


12974 


11306 


3.1 


12785 


10670 


7.1 


12602 


10044 


-0.8 


12969 


11290 


3.2 


12781 


10655 


7.2 


12598 


10029 1 


-0.7 


12964 


11274 


3.3 


12776 


10639 


7.3 


12593 


10013 


-0.6 


'2959 


II 258 


3.4 


12771 


10623 


7.4 


12589 


09998 1 


-0.5 


»2954 


II 242 


3.5 


12766 


10607 


7.5 


12584 


09982 


-0.4 


12950 


1 1226 


36 


12762 


10592 


7,6 


12580 


09967 


1-0.3 


12945 


II 210 


3.7 


12757 


10576 


7.7 


«2575 


09951 


-0.2 


12940 


11 104 


3.8 


'2753 


10560 


7.8 


1257' 


09936 


-0.1 


12935 


11178 


3.9 


12748 


10544 


7,9 


12566 


09920 I 


-0,0 


12931 


11162 


4.0 


12744 


10529 


8,0 


12562 


09905 




0,00 


7» 




0,00 


7, 




0,00 


7» 


+0.1 


12926 


II 146 


4,1 


12739 


105 13 


8.1 


12557 


09889 


0.2 


12921 


II 130 


4.2 


12734 


10497 


8.2 


"2553 


09874 


0.3 


12916 


11114 


4.3 


12730 


10482 


8.3 


12548 


09858 1 


0,4 


12912 


11098 


4,4 


12725 


10466 


8,4 


12544 


09843 


0.5 


12907 


11082 


4.5 


12720 


10450 


8,5 


12539 


09828 


0.6 


12902 


11066 


4.6 


12716 


10435 


8.6 


12535 


09812 


0.7 


12897 


11050 


4.7 


■ 12711 


10419 


8.7 


12531 


09797 


0.8 


12893 


11034 


4,8 


12707 


10403 


8.8 


12526 


09781 


0.9 


12888 


11018 


4.9 


12702 


10388 


8.9 


12522 


09766 


1.0 


12883 


11003 


5.0 


12698 


10372 


9.0 


12517 


09750 




0,00 


7» 




0,00 


7, 




0,00 


7» 


1,1 


12879 


10987 


5.1 


12693 


10356 


9,1 


'2513 


09735 


1.2 


12874 


1097 1 


5.2 


12688 


10341 


9.2 


12508 


09719 


1.3 


12869 


10955 


5,3 


12684 


10325 


9.3 


12504 


09704 


1.4 


12864 


10939 


5.4 


12679 


10309 


9,4 


12499 


09689 


1,5 


12860 


10923 


5.5 


12675 


10294 


9.5 


12495 


09673 


1.6 


'2855 


10907 


5.6 


12670 


10278 


9,6 


12491 


09658 


1,7 


12850 


10891 


5.7 


12666 


10262 


9.7 


12486 


09642 


1.8 


12846 


10876 


5.8 


12661 


10247 


9.8 


12482 


09627 


1,9 


12841 


10860 


5.9 


12656 


10231 


9.9 


12477 


09612 


2,0 


12836 


10844 


6.^ 


12652 


10216 


10,0 12473 1 


09596 
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Dichte der Luft bei 76 


0mm Druck u 


. verschiedenen Temperaturen. 




(Trockene Luft mit 0,04 Vol. Proc. Kohlensäure.) 






Werthe von 8 ^ - ®!«»' *93 °5a. 
** " /, 760 - 1 + 0,003670 / 




t 


8/. 760 


Log. 


t 


^/. 760 


Log. 


t 


^A7fio 


Log. 1 





0,00 


7, —«0 





0.00 


7, —10 





0.00 


7. —«0, 


10.1 


12468 


09581 


14,1 


12294 


08970 


18.1 


12125 


08368 


10,2 


12464 


09566 


14.2 


12290 


08955 


18,2 


12121 


08354 ! 


10.3 


12460 


09550 


14.3 


12286 


08940 


18,3 


12117 


08339 , 


104 


12455 


09535 


14,4 


12281 


08925 


18,4 


12113 


08324 


10.6 


1245« 


09519 


14,5 


12277 


08910 


18,5 


12108 


08309 


10,6 


12446 


09504 


14,6 


12273 


08895 


18,6 


12 104 


08294 


10.7 


12442 


09489 


14,7 


12269 


08880 


18,7 


12100 


08279 1 


10.8 


«2437 


09473 


14,8 


12265 


08865 


18.8 


12096 


08264 1 


10.9 


12433 


09458 


14,9 


12260 


08849 


ISA 


12092 


08249 


11.0 


12429 


09443 


15,0 


12256 


08834 


19.0 


12088 


08234 




0,00 


7. 




0,00 


7. 




0.00 


7« 1 


11,1 


12424 


09427 


15,1 1 12252 


08819 


19.1 


12083 


• 08219 


1 11.2 


12420 


09412 


15,2 1 12247 


08804 


19.2 


12079 


08204 


i 11.3 


12416 


09397 


15,3 12243 


08789 


19,3 


12075 


08189 j 


11.4 


12411 


09382 


15,4 


12239 


08774 


194 


12071 


08175 


11.5 


12407 


09366 


15,5 


12235 


08759 


19,5 


12067 


08160 


11,6 


12403 


0935 « 


15,6 


12230 


08744 


19,6 


12063 


08145 


11,7 


12398 


09336 


15.7 12226 


08729 


19,7 


12059 


08130 


11,8 


12394 


09320 


Jf'* 


12222 


08714 


19,8 


12055 


08115 


1 11,9 


12389 


09305 


15.9 


12218 


08699 


19,9 


12050 


08100 


12,0 


«2385 


09290 


16,0 


12213 


08683 


20,0 


12046 


08085 \ 




0,00 


7. 




0,00 


7. 




0,00 


7, 


12,1 


1238« 


09275 


16,1 


12209 


08668 


20,1 


12042 


08070 


12,2 


12376 


09259 


16,2 


12205 


08653 


20,2 


12038 


08056 


12,3 


12372 


09244 


16,3 


12201 


08638 


20,3 


12034 


08041 


12,4 


12368 


09229 


16,4 


12196 


08623 


20,4 


12030 


08026 1 


12.5 


«2363 


09214 


16,5 


12192 


08608 


20.5 


12026 


0801 I ! 


12,6 


12359 


09198 


16,6 


12188 


08593 


20,6 


12022 


07996 


12.7 


12355 


09183 


16,7 


12184 


08578 


20,7 


12018 


07982 1 


12,8 


«2350 


09168 


16,8 


12180 


08563 


20,8 


12014 


07967 


12,9 


12346 


09 «53 


16,9 


«2175 


08548 


20,9 


12009 


07952 1 


13.0 


«2342 


09 «37 


17,0 


12171 


08533 


21,0 


12005 


07937 1 




0,00 


7, 




0.00 


7. 




0.00 


7. 


13,1 


12337 


09122 


17,1 


12167 


08518 


21,1 


12001 


07922 1 


13,2 


12333 


09107 


17,2 


12163 


08503 


21.2 


11997 


07908 1 


13,3 


12329 


09092 


17,3 


12158 


08488 


21,3 


«1993 


07893 


13,4 


12324 


09077 


17,4 


«2154 


08473 


21.4 


11989 


07878 1 


! 13.5 
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3447 


5375 


302 


3974 


5992 


342 


4500 


6532 


263 


3461 


5392 


303 


3987 


6006 


343 


4513 


6545 


264 


3474 


5408 


304 


4000 


6021 


341 


4526 


6558 


265 


3487 


5424 


305 


4013 


6035 


345 


4540 


6570 


266 


3500 


5441 


306 


4026 


6049 


346 


4553 


6583 


267 


3513 


5457 


307 


4039 


6063 


347 


4566 


6595 


268 


3526 


5473 


308 


4053 


6077 


348 


4579 


6608 


269 


3540 


5489 


309 


4066 


6092 


349 


4592 


6620 


270 


3553 


5506 


310 


4079 


6106 


350 


4605 


6633 




0, 


9, —10 




0, 


9, —IG 




0, 


9. —10 


271 


3566 


5522 


311 


4092 


6120 


351 


4618 


6645 


272 


3579 


5538 


312 


4105 


6133 


352 


4631 


6657 


273 


3592 


5554 


313 


4118 


6147 


353 


4645 


6670 


274 


3605 


5569 


314 


4132 


6161 


354 


4658 


6682 


275 


3618 


5585 


315 


4145 


6175 


355 


4671 


6694 


276 


i(>i2 


5601 


316 


4158 


6189 


356 


4684 


6706 1 


277 


3645 


5617 


317 


4171 


6203 


357 


4698 


6719 


278 


3658 


5632 


318 


4184 


6216 


358 


4711 


6731 1 


279 


3671 


5648 


319 


4197 


6230 


359 


4724 


6743 1 


280 


3684 


5664 


320 


42 II 


6243 


360 


4737 


6755 

1 



B 



Digitized by 



yGoogle 



12 





Reduction eines Gasvolumen auf 


0"» und 760mm. 






Werthe 


von —z- für h 
760 


= 361 bis 480mm. 




h 


A 
760 




h 


A 

760 


* 760 


h 


A 

760 


"^«760 


mm 


0, 


9, —10 


mm 


0, 


9. —10, 


mm 


0, 


9. —10 


361 


4750 


6767 


401 


5276 


7223 


441 


5803 


7636 1 


362 


4763 


6779 


402 


5289 


7234 


442 


5816 


7646 


363 


4776 


6791 


403 


5303 


7245 I 


443 


5829 


7656 


364 


4789 


6803 


404 


5316 


7256 ; 


444 


5842 


7666 


365 


4803 


6815 


405 


5329 


7267 


445 


5855 


7676 


366 


4816 


6827 


406 


5342 


7277 


446 


5868 


7685 


367 


4829 


6839 


407 


5356 


7288 


447 


5882 


7695 


36S 


4842 


6850 


408 


5369 


7299 


448 


5895 


7705 


369 


4855 


6862 . 


409 


5382 


7309 


449 


5908 


7714 


370 


4868 


6874 ' 


410 


5395 


7320 


450 


5921 


7724 




0, 


9, — lO 




0, 


9, —IG 




0, 


9. —10 


371 


4882 


6886 


411 


5408 


7330 


451 


5934 


7734 


372 


4895 


6897 


412 


5421 


7341 


452 


5947 


7743 


373 


4908 


6909 


413 


5434 


7351 


453 


5961 


7753 


374 


4921 


6921 


414 


5448 


7362 


454 


5974 


7763 


375 


4934 


6932 


415 


5461 


7372 


455 


5987 


7772 


376 


4948 


6944 


416 


5474 


7383 


456 


6000 


7782 


377 


4961 


6955 


417 


5487 


7393 


457 


6013 


779» 


378 


4974 


6967 


418 


5500 


7404 


458 


6027 


7801 


379 


4987 


6978 


419 


5513 


7414 


459 


6040 


7810 


380 


5000 


6990 


420 


5526 


7424 


460 


6053 


7820 




0. 


9. -'o 




0, 


9, —10 




0, 


9, —10 


1 381 


5013 


7001 


421 


5540 


7435 


461 


6066 


7829 


382 


5027 


7013 


422 


5552 


7445 


462 


6079 


7838 


383 


5040 


7024 


423 


5565 


7455 


463 


6092 


7848 


384 


5053 


7035 


424 


5579 


7466 


464 


6105 


7857 


385 


5066 


7047 


425 


5592 


7476 


465 


6119 


7866 


386 


5079 


7058 


426 


5605 


7486 


466 


6132 


7876 


387 


5092 


7069 


427 


5618 


7496 


467 


6145 


7885 


388 


5105 


7080 


428 


5631 


7506 


468 


6158 


7894 


389 


5118 


7091 


429 


5645 


7517 


469 


6171 


7904 


390 


5132 


7103 


430 


5658 


7527 


470 


6184 


79'3 




0, 


9, —10 




0, 


9. —10 




0, 


9. —10 


391 


5145 


7114 


431 


5671 


7537 


471 


6197 


7922 


392 


5158 


7125 


432 


5684 


7547 


472 


6210 


7931 


393 


5»7i 


7136 


433 


5697 


7557 


473 


6224 


7941 


394 


5184 


7147 


434 


5710 


7567 


474 


6237 


7950 


395 


5198 


7158 


435 


5724 


7577 


475 


6250 


7959 


396 


5211 


7169 


436 


5737 


7587 


476 


6263 


7968 


397 


5224 


7180 


437 


5750 


7597 


477 


6276 


7977 


398 


5237 


7191 


438 


5763 


7607 


478 


6290 


7986 


399 


5250 


7202 


439 


5777 


7617 


479 


6303 


7995 


400 


5263 


7213 


440 


5790 


7626 


480 


6316 


8004 



Digitized by 
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Reduction eines Gasvolumen auf 


0° und 760mm. 






Werthe 


von -t- für Ä 
760 


= 481 bis 600mm. 






A 


* 




A 


A 




A 


A 


h 


760 


^760 


h 


760 


^°« 760 


h 


760 


^^^ 


mm 


0, 


9, —10 


mm 


0, 


9. — 'o 


mm 


0, 


9. —10 


481 


6329 


8013 


521 


6855 


8360 


561 


7382 


8682 


482 


6342 


8022 


522 


6869 


8369 


562 


7395 


8689 


483 


6355 


8031 


523 


6882 


8377 


563 


7408 


8697 


484 


6369 


8040 


524 


6895 . 


8385 


564 


7421 


8705 


485 


6382 


8049 


525 


6908 


8394 


565 


7434 


8712 


486 


6395 


8058 


526 


6921 


8402 


566 


7448 


8720 


487 


6408 


8067 


527 


6934 


8410 


567 


7461 


8728 


488 


6421 


8076 


528 


6947 


8418 


568 


7474 


8735 


489 


6434 


8085 


529 


6961 


8427 


569 


7487 


8743 


490 


6447 


8094 


530 


6974 


8435 


570 


7500 


8751 




0, 


9, —10 




0, 


9, —10 




0, 


9, —10 


491 


6461 


8103 


531 


6987 


8443 


571 


7513 


8758 


492 


6474 


8112 


532 


70CX5 


8451 


572 


7526 


8766 


493 


6487 


8120 


533 


7013 


8459 


573 


7540 


8773 


494 


65CX) 


8129 


534 


7026 


8467 


574 


7553 


8781 


495 


6513 


8138 


535 


7040 


8475 


575 


7566 


8789 


496 


6527 


8147 


536 


7053 


8484 


576 


7579 


8796 


497 


6540 


8156 


537 


7066 


8492 


577 


7592 


8804 


498 


6553 


8164 


538 


7079 


8500 


578 


7605 


8811 


499 


6566 


8173 


539 


7092 


8508 


579 


7619 


8819 


500 


6579 


8182 


540 


7106 


8516 


580 


7632 


8826 




0, 


9, —10 




0, 


9, —10 




0, 


9, — lO; 


501 


6592 


8190 


541 


7II9 


8524 


581 


7645 


8834 


502 


6606 


8199 


542 


7132 


8532 


582 ! 7658 


8841 


503 


6619 


8208 


543 


7145 


8540 


583 7672 


8849 


504 


6632 


8216 


544 


7158 


8548 


584 i 7685 


8856 


505 


6645 


8225 


545 


7I7I 


8556 


585 


7698 


8864 


506 


6658 


8233 


546 


7184 


8564 


586 


77" 


8871 


1 507 


6671 


8242 


547 


7197 


8572 


587 


7724 


8878 


508 


6684 


8251 


548 


72II 


8580 


588 


7737 


8886 


509 


6697 


8259 


549 


7224 


8588 


589 


7750 


8893 


510 


67 II 


8268 


550 


7237 


8596 


590 


7763 


8900 1 




0, 


9, —10 




0, 


9. —10, 




0, 


9. — iO|' 


511 


6724 


8276 


551 


7250 


8603 


591 


7776 


8908 


512 


6737 


8285 


552 


7263 


861 1 


592 


7789 


8915 


513 


6750 


8293 


553 


7276 


8619 


593 


7803 


8922 I 


514 


6763 


8302 


554 


7290 


8627 


594 


7816 


8930 


515 


6776 


8310 


555 


7303 


8635 


595 


7829 


8937 • 


516 


6789 


8318 


556 


7316 


8643 


596 


7842 


8944 


517 


6803 


8327 


557 


7329 


8651 


597 


7855 


8952 


1 518 


6816 


8335 


558 


7342 


8658 


598 


7868 


8959 


! 519 


6829 


8344 


559 


7355 


8666 


599 


7882 


8966 


520 


6842 


8352 


560 


7369 


8674 


600 


7895 


8973 



B 



Digitized by 



Google 



14 





Reduction eines Gasvolumen auf 


0° und 760111 


m« 






Werthe von f furA = 6oibis 
760 


720min. 




h 


760 


'^y'k 


h 


A 

760 


^^ 


h 


A 
760 


^«7^5 


mm 


0, 


9. —10 


mm 


0, 


9, —10 


mm 


0, 


9, —IG 


601 


7908 


8981 


641 


. 8434 


9261 


681 


8960 


9523 


602 


7921 


8988 


642 


8447 


9267 


682 


8974 


9530 


603 


7934 


8995 


643 


8461 


9274 


683 


8987 


9536 


604 


7948 


9002 


644 


8474 


9281 


684 


9000 


9543 


605 


7961 


9010 


645 


8487 


9288 


685 


90>3 


9549 


606 


7974 


9017 


646 


8500 


9294 


686 


9026 


9555 


607 


7987 


9024 


647 


8513 


9301 


687 


9040 


9562 


608 


8000 


9031 


648 


8526 


9308 


688 


9053 


9568 


609 


8013 


9038 


649 


8539 


9314 


689 


9066 


9574 


610 


8026 


9045 


650 


8553 


9321 


690 


9079 


9580 




0, 


9. —10 




0. 


9, —10 




0, 


9, —10 


611 


8040 


9052 


651 


8566 


9328 


691 


9092 


9587 


612 


8053 


9060 


652 


8579 


9334 


692 


9105 


9593 1 


613 


8066 


9067 


653 


8592 


9341 


693 


9118 


9599 


614 


8079 


9074 


654 


8605 


9348 


694 


9132 


9606 


615 


8093 


9081 


655 


8618 


9354 


695 


9145 


9612 


616 


8106 


9088 


656 


8632 


9361 


696 


9158 


9618 


617 


8119 


9095 


657 


8645 


9368 


697 


9171 


9624 


618 


8132 


9102 


658 


8658 


9374 


698 


9184 


9631 


619 


8145 


9109 


659 


8671 


9381 


699 


9198 


9637 


620 


8158 


9116 


660 


8684 


9387 


700 


92 II 


9643 




0, 


9, —10 




0, 


9, —10 




0, 


9. —10 


621 


8172 


9'23 


661 


8697 


9394 


701 


9224 


9649 


, 622 


8185 


9130 


U2 


8711 


9401 


702 


9237 


9655 


623 


8198 


9137 


663 


8724 


9407 


708 


9250 


9662 


624 


8211 


9144 


664 


8737 


9414 


704 


9263 


9668 


625 


8224 


9151 


665 


8750 


9420 


705 


9276 


9674 


626 


8237 


9»58 


666 


8763 


9427 


706 


9289 


9680 


627 


8250 


9>65 


667 


8776 


9433 


707 


9303 


9686 


628 


8263 


9172 


668 


8790 


9440 


708 


9316 


9692 


629 


8276 


9178 


669 


8803 


9446 


709 


9329 


9698 


630 


8289 


9185 


670 


8816 


9453 


710 


9342 


9705 




0, 


9. —10 




0, 


9, —10 




0, 


9, —10 


1 631 


8303 


9192 


671 


8829 


9459 


711 


9355 


971 1 


1 632 


8316 


9199 


672 


8842 


9466 


712 


9368 


9717 


633 


8330 


9206 


673 


8855 


9472 


713 


9382 


9723 


634 


8343 


9213 


674 


8869 


9479 


714 


9395 


9729 


635 


8356 


9220 


675 


8882 


9485 


715 


9408 


9735 


1 636 


8369 


9227 


676 


8895 


9491 


716 


9421 


9741 


637 


8382 


9233 


677 


8908 


9498 


717 


9434 


9747 


638 


8395 


9240 


678 


8921 


9504 


718 


9448 


9753 


! 639 


8408 


9247 


679 


8934 


95" 


719 


9461 


9759 


640 


8421 


9254 


680 


8947 


9517 


720 


9474 


9765 



B 



Digitized by 



Google 



5f 



15 





Reduction eines Gasvolumen auf ( 


3° und 760min* 






Werthe von 


—r- für >l = 72 1 bis 840 mm. 




h 


760 


^^Jo 


h 


A 

760 


^^4 


h 


760 


^^7^ 


mm 


0, 


9. —10 


mm 


1, 


0, 


mm 


l, 


0, 


721 


9487 


9771 


761 


0013 


00057 


801 


0540 


02282 


722 


9500 


9777 


762 


0026 


00II4 


802 


0553 


02336 


723 


9513 


9783 


763 


0039 


00I7I 


803 


0566 


02391 


724 


9526 


9789 


764 


0053 


00228 


804 


0579 


02445 


725 


9539 


9795 


765 


0066 


00285 


805 


0592 


02499 


726 


9552 


9801 


766 


0079 


00342 


806 


0605 


02553 


727 


9566 


9807 


767 


0092 


00399 


807 


0618 


02606 1 


728 


9579 


9813 


768 


0105 


00455 


808 


0632 


02660 j 


729 


9592 


9819 


769 


Ol 18 


00512 


809 


0645 


02714 


730 


9605 


9825 


770 


0132 


00568 


810 


0658 


02768 




0, 


9, —10 




I, 


0, 




1, 


0, 


1 731 


9618 


9831 


771 


0145 


00624 


811 


0671 


02821 


732 


9632 


9837 


772 


0158 


00681 


812 


0684 


02875 


733 


9645 


9843 


773 


0171 


00737 


813 


0697 


02928 


734 


9658 


9849 


774 


0184 


00793 


814 


07 II 


02981 


735 


9671 


9855 


775 


0197 


00849 


815 


0724 


03035 


736 


9684 


9861 


776 


02 II 


00905 


816 


0737 


03088 


737 


9698 


9867 


777 


0224 


00961 


817 


0750 


0314I 


738 


9711 


9873 


778 


0237 


OIOI7 


818 


0763 


03194 


739 


9724 


9878 


779 


0250 


01073 


819 


0776 


03247 


740 


9737 


9884 


780 


0263 


OII28 


820 


0790 


03300 




0, 


9. —10 




I. 


0, 




I, 


0, 


741 


9750 


9890 


781 


0276 


OII84 


821 


0803 


03353 


742 


9763 


9896 


782 


0290 


01240' 


822 


0816 


03406 


743 


9776 


9902 


783 


0303 


OI295 


823 


0829 


03459 


744 


9790 


9908 


784 


0316 


OI35I 


824 


0842 


03512 


745 


9803 


9914 


785 


0329 


01406 


825 


0855 


03564 


746 


9816 


9919 


786 


0342 


OI46I 


826 


0868 


03617 


747 


9829 


9925 


787 


0355 


OI5I6 


827 


0882 


03670 


748 


9842 


9931 


788 


0368 


01572 


828 


0895 


03722 


749 


9855 


9937 


789 


0382 


01627 


829 


0908 


03774 


750 


9869 


9943 


790 


0395 


01682 


830 


0921 


03827 




0, 


9, —10 




I, 


0, 




1, 


0, 


751 


9882 


9948 


791 


0408 


OI737 


831 


0934 


03879 


752 


9895 


9954 


792 


0421 


01792 


832 


0947 


03931 


753 


9908 


9960 


793 


0434 


01846 


833 


0961 


03984 


754 


9921 


9966 


794 


0447 


OI90I 


834 


0974 


04036 


755 


9934 


9971 


795 


0461 


01956 


835 


0987 


04088 


756 


9947 


9977 


796 


0474 


02010 


836 


1000 


04140 


757 


9961 


9983 


797 


0487 


02065 


837 


IO14 


04192 


758 


9974 


9989 


798 


0500 


02II9 


838 


1027 


04243 


759 


9987 


9994 


799 


0513 


02174 


839 


1040 


04295 


760 


I.OOOO 


10,0000 


800 


0526 


02228 


840 


1053 


04347 



B 



Digitized by 
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6 



Reduction eines Gasvolumen auf 


0^ und 760 mm. II 


' Werthe von i 


I +0,003670 t) für t = - 


- 2 bis + 10°. 




Ist V das Volumen und d die Dichte eines Gases bei Z® und h 


mm Quecksilberdruck, so ist bei 1 


0° und 760 mm das Volumen: V^ 


V 


-— und dieDichte: </^=r</(i + 0,003 670 fY-j-' 


"" 1 4- 0,003 670 1 


1 * 


i-t-o/x>3670t 


Loff ' 


t 


1+0/1036701 


Loc ' 


t 


1+0,0036701 


Lob ' 


• I -4- 0,003670 1 


''•x-t- 0,0036701 


•n-o,0O36;ot 


1 0. 

1-2,0 99266 


0, 
00320 





I, 


9, —10 


q 


I» 


9, —10 


-1.9 99303 


00304 


2.1 


00771 


99666 


6,1 


02239 


99038 


-1.8 99339 


00288 


2,2 


00807 


99651 


6,2 


02275 


99023 


-1.7 99376 


00272 


2,3 


00844 


99635 


6,3 


02312 


99007 


-1,6 99413 


00256 


2.4 


00881 


99619 


6,4 


02349 


98992 


-1,5 99449 


00240 


2.5 


00918 


99603 


6.5 


02386 


98976 


1-1,4 99486 


00224 


2.6 


00954 


99588 


' 6.6 


02422 


98961 


-1.3 99523 


00208 


2.7 


00991 


99572 


6.7 


02459 


98945 


1-1.2 99560 


00192 


2,8 


01028 


99556 


6,8 


02496 


98929 


|-1,1 99596 


00176 » 


2.9 


01064 


99540 ' 


6.9 


02532 


98914 


-1.« 


99633 


00160 


3.0 


OIIOI 


99524 


7,0 


02569 


98899 




0, 


0, 




I, 


9, —10 




I, 


9, —10 


-0.9 


99670 


00144 


3,1 


01138 


99509 


7.1 


02606 


98883 


-0,8 


99706 


00128 


3.2 


01174 


99493 


7,2 


02642 


98867 


-0.7' 


99743 


OOII2 


3,3 


OI2II 


99477 


7,3 


02679 


98852 


1-0.6 


99780 


00096 


3,4 


01248 


99461 


7.4 


02716 


98836 


1-0,5 


99816 


00080 


3,5 


01285 


99445' 


7.5 


02753 


98821 


-0,4 


99853 


00064 


3,6 


OI32I 


99430 


7.6 


02789 


98805 


-0,3 


99890 


00048 


3,7 


01358 


99414 


7.7 


02826 


98790 


-0.2 


99927 


00032 


3,8 


01395 


99398 


7.8 


02863 


98774 1 


-0,1 


99963 


00016 


3,9 


OI43I 


99383 


7,9 


02899 


98759 1 


0,0 


1,00000 


00000 


4.0 


01468 


99367 


8,0 


02936 


98743 1 




I, 


9, —10 




I, 


9, —10 




I, 


9, —10 


+".t 


00037 


99984 


4,1 


01505 


99351 


8.1 


02973 


98728 


02 


00073 


99968 


4,2 


OI54I 


99336 


8,2 


03009 


98712 


0,3 


001 10 


99952 


4,3 


01578 


99320 


8,3 


03046 


98697 


0.4 


00147 


99936 


4.4 


OI6I5 


99304 


8,4 


03083 


98681 


0,5 


00184 


99920 


4.5 


01652 


99288 


8,5 


03120 


98666 


0,6' 00220 


99905 


4,6 


01688 


99273 


8,6 


03156 


98651 


0,7 


00257 


99889 


4.7 


01725 


99257 


8.7 


03193 


98635 


0.8 


00294 


99873 


4,8 


01762 


99241 


8,8 


03230 


98619 


0,9 


00330 


99857 


4.9 


01798 


99226 


8,9 


03266 


98604 


1,0 


00367 


99841 


5,0 


01835 


99210 


9,0 


03303 


98589 


I, 


9, —10 




I, 


9, —10 




I, 


9, —10 


1.1 


00404 


99825 


5,1 


01872 


99195 


9.1 


03340 


98573 1 


1.2 


00440 


99809 


5,2 


01908 


99179 


9.2 


03376 


98558 


1,3 


00477 


99793 


5,3 


01945 


99163 


9.3 


03413 


98542 1 


1,4 


00514 


99777 


5,4 


01982 


99148 


9.4 


03450 


98527 1 


1,5 


00551 


99761 


5.5 


02019 


99132 


9.5 


03487 


98511 


1,6 


00587 


99746 


5,6 


02055 


99117 


9,6 


03523 


98496 


1.7 


00624 


99730 


5,7 


02092 


99101 


9,7 


03560 


98481 


1.8 


00661 


99714 


5,8 


02129 


99085 


9.8 


03597 


98465 


1.9 


00697 


99698 


5.9 


02165 


99070 


9.9 


03633 


98450 


2.0 00734 


99682 


6,0 


02202 


99054 


10.0 03670 


98435 
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Reduction eines Gasvohimen auf < 


D" und 760mm. 


Werthe von 


(1 +0.003670/) für t= 10,1 bis ai.^o. 




t 


z +0/103670/ 


Loff * 


t 


x-¥- 0,0031670 i 


Lor * 


t 


t-l-o/»367o/ 


Loff * 


•1+0/J03670/ 


~*i + 0^)03670 < 


•1+0,003670/ 


^ o^ 


I, 


9, — lO 





I, 


9. —10 


o_ 


I, 


9. — lo 


10.1 


03707 


98420 


14,1 


05175 


97809 


18.1 


06643 


97207 


1 10,2 


03743 


98404 


14,2 


05211 


97794 


18,2 


06679 


97192 


1 10,3 


03780 


9838g 


14.3 


05248 


97779 


18.3 


06716 


97177 


1 10,4 


03817 


98373 


14.4 


05285 


97763 


18.4 


06753 


97162 


10,5 


03854 


98358 


14,5 


05322 


97748 


18.5 


06790 


97147 


10.6 


03890 


98343 


14.6 


05358 


97733 


18,6 


06826 


97132 


10,7 


03927 


98327 


14,7 


05395 


97718 


18,7 


06863 


97117 


10,8 


03964 


98312 


14,8 


05432 


97703 


18,8 


06900 


97102 


10,9 


04000 


98297 . 


14.9 


05468 


97688 


18.9 


06936 


97088 


11.0 


04037 


98281 


16.0 


05505 


97673 


19.0 


06973 


97073 1 




h 


9, —10 




I, 


9. —10 




I, 


9, — lOj 


na 


04074 


98266 


15.1 


05542 


97657 


19.1 


07010 


97058 


11,2 


041 10 


98251 


15,2 


05578 


97642 


19.2 


07046 


97043 


11,3 


04147 


98235 


15,3 


05615 


97627 


19,3 


07083 


97028 


11,4 


04184 


98220 


15,4 


05652 


97612 


19,4 


07120 


97013 1 


11.5 


04221 


98204 


15,5 


05689 


97597 


19,5 


07157 


96998. 


11.6 


04257 


98189 


15.6 


05725 


97582 


19,6 


07193 


96983 1 


11,7 


04294 


98174, 


15,7 


05762 


97567 


19,7 


07230 


96968 


11.8 


04331 


98159 


15,8 


05799 


97552 


19,8 


07267 


96954 1 


11.9 


04367 


98144 


15,9 


05835 


97537 


19,9 


07303 


96939. 


12.0 


04404 


98128 


16.0 


05872 


97522 


20,0 


07340 


96924 




I, 


9. —10 




I, 


9, —10 




I, 


9, —10 


12,1 


04441 


98113 


16.1 


05909 


97507 


20.1 


07377 


96909 


12,2 


04477 


98098 


16.2 


05945 


97492 


20.2 


07413 


96894 


12,3 


04514 


98083 


16.3 


05982 


97477 


20.3 


07450 


96879 


12.4 


04551 


98067 


16,4 


06019 


97462 


20,4 


07487 


96864 


1 12,5 


04588 


98052 


16,5 


06056 


97447 


20,5 


07524 


96850 


i 12,6 


04624 


98037 


16,6 


06092 


97432 


20,6 


07560 


96835 


12.7 


04661 


98022 


16,7 


06129 


97417 


20,7 


07597 


96820 1 


12,8 


04698 


98006 


16,8 


06166 


97402 


20,8 


07634 


96805 1 


12.9 


04734 


97991 


16,9 


06202 


97387 


20,9 


07670 


96791 1 


13,0 


04771 


97976 


17.0 


06239 


97372 


21,0 


07707 


96776 




h 


9. —10 




I, 


9. —10 


V 


I, 


9, —10 


13.1 


04808 


97961 


17,1 


06276 


97357 


21,1 


07744 


96761 . 


13,2 


04844 


97945 


17,2 


06312 


97342 


21,2 


07780 


96746 


13,3 


04881 


97930 


17.3 


06349 


97327 


21,3 


07817 


96731 


13,4 


04918 


97915 


17.4 


06386 


97312 


21,4 


07854 


96716 


13,5 


04955 


97900 


17.5 


06423 


97297 


21,5 


07891 


96702 


13,6 


04991 


97885 


17.6 


06459 


97282 


21,6 


07927 


96687 


13,7 


05028 


97869 


17.7 


06496 


97267 


21,7 


07964 


96672 


13,8 


05065 


97854 


17.8 


06533 


97252 


21,8 


08001 


96657 


13,9 


O5IOI 


97839 


17,9 


06569 


97237 


21,9 


08037 


96643 


14,0 


05138 


97824 


18,0 


06606 


97222 


.22,0 08074 


96628 



Landolt ft BoRNSTBiN. PhysikaUsck-chcmtsche TabeDen. 



B 2 



Digitized by 



Google 



18 



6b 



Reduction eines Gasvolumen auf o* und 760 mm. 

Werthe von (1+0,003670 /) für / = 22,1 bis 34,^0. 



1+0,003670/ 



S2,l 
22,2 
22,3 
22,4 
22,5 
22,6 
22,7 
22,8 
22,9 
23,0 

23,1 
23,2 
23,3 
23,4 
23,5 
23,6 
23.7 
23,8 
23,9 
24,0 

24,1 
24,2 
24,3 
24,4 
24,6 
24,6 
24.7 
24,8 
249 
25,0 

25,1 
25,2 
25,3 
25.4 
25,5 
25.6 
25.7 
25.8 
25.9 
26,0 



I, 

o8in 
08147 
08184 
08221 
08258 
08294 
08331 
08368 
08404 
08441 

08478 
08514 

08551 
08588 
08625 
08661 
08698 

08735 
08771 
08808 

08845 
08881 
08918 

08955 
08992 
09028 
09065 
09102 
09138 
09175 

09212 
09248 
09285 
09322 
09359 
09395 
09432 
09469 

09505 
09542 



^i-HV>oj67o' 



10 



96613 
96598 
96584 
96569 
96554 
96539 
96525 
96510 

96495 
96481 

9, — >o 

96466 
96451 
96437 
96422 
96407 

96393 
96378 
96363 
96349 
96334 

9. — 
96319 
96305 
96290 

96275 
96261 
96246 
96231 
96217 
96202 
96188 
9, — 1( 
96173 
96159 
96144 
96129 
96115 
96100 
96086 
96071 

96057 
96042 



-10 



26,1 
26,2 
26,3 
26,4 
26.5 
26,6 
26,7 
26,8 
26,9 
27,0 

27,1 
27,2 
27,3 
274 
27,5 
27,6 
27.7 
27.8 
27,9 
28.0 

28,1 

28.2 
28,3 
28,4 
28.5 
28.6 
28,7 
28.8 
28,9 
29,0 

29,1 
29,2 
29.3 
29.4 
29.5 
29.6 
29.7 
29.8 
29.9 
30,0 



1-1-0^003670/ 



^* 1+0,0036701 



09579 
09615 
09652 
09689 
09726 
09762 
09799 
09836 
09872 
09909 

09946 
09982 
0019 
0056 
0093 
0129 
0166 
0203 
0239 
0276 



I, 



I, 



0313 
0349 
0386 

0423 
0460 
0496 

0533 
0570 
0606 
0643 

0680 
0716 

0753 
0790 
0827 
0863 
0900 
0937 
0973 
lOIO 



9, —10 
96027 
96013 

95998 
95984 
95969 
95955 
95940 
95925 
9590I 
95897 
9, —10 
95882 
95868 
95853 
95839 
95824 
95810 

95795 

95781 

95767 

95752 
9, —10 

95737 

95723 

95709 

95694 

95679 

95665 

95651 

95636 

95622 

95608 
9, — io| 

95593 

95579 

95565 

95550 

95535 

95521 

95507 

95492 

95478 

95464 



t 



30.1 
30,2 
30,3 
30,4 
30,5 
30,6 
30,7 
30,8 
30,9 
31,0 

31,1 
31,2 
31,3 
31,4 
31,5 
31,6 
31,7 
31,8 
31,9 
32,0 

32,1 
32,2 
32,3 
32,4 
32,5 
32,6 
32,7 
32,8 
32,9 
33,0 

33,1 
33,2 
33,3 
33,4 
33,5 
33,6 
33,7 
33,8 
33,9 
34,0 



1-1-0^003670/ 



^'^ 1 4-O/I0367O/ 



I, 



I, 



I, 



1047 
1083 
II20 

II57 
II94 
1230 
1267 
1304 
1340 
1377 

I4I4 
1450 
1487 

1524 
I561 

1597 
1634 
167I 
1707 
1744 

I781 
1817 

1854 
189I 
1928 
1964 
2001 
2038 
2074 
2III 

2148 
2184 
2221 
2258 
2295 

233^ 
2368 

2405 
2441 

2478 



-10 



95449 
95435 
95421 
95406 
95392 
95378 
95363 
95349 
95335 
95320 

9, —10 

95306 

95292 

95278 

95263 

95249 

95235 

95220 

95206 

95192 

95178 
9, — loj 

95163 

95149 

95135 

95120 

95106 

95092 

95078 

95064 

95049 

95035 



-10 



95021 
95007 

94993 
94978 
94964 
94950 
94936 
94922 

94907 
94893 
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Reduction eines Gasvolumen auf 


0° und 760mm. 




Werthe vor 


>(! + 


0,003670/) für / = 


31 bis 


150°. 




t 


1+0^003670/ 


Log i-, 


t 


i+o/>0367o/ 


Loir ' 


t 


1+ 0/103670 < 


Loir ' 


1+0,003670/ 


°i+o,oo36;d/ 


^x-h 0,003670/ 


at" 


I, 


9, —10 





I, 


9, —10 





I, 


9, 10 


31 


"377 


95320 


71 


26057 


89944 


111 


40737 


85159 


32 


"744 


95178 


72 


26424 


89817 


112 


41104 


85046 


33 


12111 


95035 


73 


26791 


89691 


113 


41471 


84933 


34 


12478 


94893 


74 


27158 


89566 


114 


41838 


84821 


35 


12845 


94752 


75 


27525 


89440 


115 


42205 


84709 


36 


13212 


94611 


76 


27892 


89316 


116 


42572 


84597 


37 


13579 


94470 


77 


28259 


89191 


117 


42939 


84485 


38 


13946 


94330 


78 


28626 


89067 


118 


43306 


84374 


39 


14313 


94190 


79 


28993 


88943 


119 


43673 


84262 


40 


14680 


94051 


80 


29360 


88820 


120 


44040 


84152 




I, 


9. —10 




1, 


9, —10 




I, 


9, 10 


41 


15047 


939,12 


81 


29727 


88697 


121 


44407 


84041 


42 


15414 


93774 


82 


30094 


88574 


122 


44774 


83931 


43 


15781 


93636 


83 


30461 


88452 


123 


45141 


83821 1 


44 


16148 


93499 


84 


30828 


88330 


124 


45508 


^37^^ 1 


45 


16515 


93362 


85 


3 "95 


88209 


125 


45875 


83602 


46 


16882 


93225 


86 


31562 


88087 


126 


46242 


83493 1 


47 


17249 


93089 


87 


31929 


87966 


127 


46609 


83384 


4S 


17616 


92953 


88 


32296 


87845 


128 


46976 


83275 


49 


17983 


92818 


89 


32663 


87725 


129 


47343 


83167 


50 


18350 


92683 


90 


33030 


87605 


130 


47710 


83059 




1, 


9, —10 




1, 


9. —10 




I, 


9, — io| 


51 


18717 


92549 


91 


33397 


87485 


131 


48077 


82951 1 


52 


19084 


924^5 


92 


33764 


87366 


132 


48444 


82844 


53 


19451 


92281 


93 


34131 


87247 


133 


48811 


82737 


54 


19818 


92148 


94 


34498 


87128 


134 


49178 


82630 


55 


20185 


92015 


95 


34865 


87010 


135 


49545 


82523 


56 


20552 


91883 


96 


35232 


86892 


136 


49912 


82416 


57 


20919 


91751 


97 


35599 


86774 


137 


50279 


82310 


58 


21286 


91619 


98 


35966 


86657 


138 


50646 


82204 


59 


21653 


91488 


99 


3(>333 


86540 


139 


51013 


82099 


60 


22020 


91357 


100 


36700 


86423 


140 


51380 


81993 




i. 


9. —10 




I, 


9, —10 




1, 


9, — 10 


61 


22387 


91226 


101 


37067 


86307 


141 


51747 


81888 


62 


22754 


910^6 


102 


37434 


86191 


142 


52114 


81783 


63 


23121 


90967 


103 


37801 


86075 


143 


52481 


81678 


64 


23488 


90838 


104 


38168 


85959 


144 


52848 


81574 


65 


23855 


90709 


105 


38535 


85844 


145 


53215 


81470 


66 


24222 


90580 


106 


38902 


85729 


146 


53582 


81366 


67 


24589 


90452 


107 


39269 


85615 1 


147 


53949 


81262 


68 


24956 


90324 


108 


39636 


85500 


148 


54316 


81159 


69 


25323 


90197 


109 


40003 


85386 


149 


54683 


81056 


70 


25690 


90070 


110 


40370 


85273 


150 


55050 


80953 

i 
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Reduction eines Gasvolumen auf i 


0" und 760 mm. 


Werthe von 


(1 + 0,003 670 /) für ^ = 


[51 bis 270°. 




t 


1+0,003670/ 


Lor » 


t 


1+0/103670 < 


Lop ' 


t 




^-Hv»»67o/ 


'"t+o/xt^ijot 


"^l+o/x.j670< 


o 


I, 


9, —10 





I. 


9. —10 


^0 


1, 


9, —10 


151 


55417 


80850 


191 


70097 


76930 


231 


84777 


73335 


152 


55784 


80748 


192 


70464 


76837 


232 


85144 


73249 


153 


56151 


80646 


193 


70831 


76743 


233 


85511 


73163 


154 


56518 


80544 


194 


71198 


76650 


234 


85878 


73077 


156 


56885 


80442 


195 


71565 


76557 


235 


86245 


72992 


166 


57252 


80340 


196 


71932 


76464 


236 


86612 


72906 


157 


57619 


80239 


197 


72299 


76372 


237 


86979 


72821 


158 


57986 


80138 


198 


72666 


76279 


238 


87346 


72736 


159 


58353 


80037 


199 


73033 


76187 


239 


87713 


72651 


160 


58720 


79937 


200 


73400 


76095 


240 


88080 


72566 




I. 


9. — »o 




I. 


9. —10 




1, 


9, —10 


161 


59087 


79837 


201 


73767 


76003 


241 


88447 


72481 


162 


59454 


79736 


202 


74134 


75912 


242 


88814 


72397 1 


163 


59821 


79637 


203 


74501 


75820 


243 


89181 


72312 


1 164 


60188 


79537 


204 


74868 


75729 


244 


89548 


72228 


1 165 


60555 


79438 


205 


75235 


75638 


245 


89915 


72144 


166 


60922 


79338 


206 


75602 


75547 


246 


90282 


72060 


1 167 


61289 


79240 


207 


75969 


75456 


247 


90649 


71977 


I 168 


61656 


79141 


208 


76336 


75366 


248 


91016 


71893 


169 


62023 


79042 


209 


76703 


75276 


249 


91383 


71810 


170 


62390 


78944 


210 


77070 


75186 


260 


91750 


71726 




I, 


9, —10 




1, 


9, —10 




I, 


9. —10 


171 


62757 


78846 


211 


77437 


75096 


251 


92117 


71643 


172 


63124 


78748 


212 


77804 


75006 


252 


92484 


71561 


173 


63491 


78651 


213 


78171 


74916 


253 


92851 


71478 


174 


63858 


78553 


214 


78538 


74827 


254 


93218 


71395 


175 


64225 


78456 


216 


78905 


74738 


255 


93585 


71313 


176 


64592 


78359 


216 


79272 


74649 


256 


93952 


71231 


177 


64959 


78262 


217 


79639 


74560 


257 


94319 


71148 


178 


65326 


78166 


218 


80006 


74471 


258 


94686 


71067 


1 179 


65693 


78070 


219 


80373 


74383 


259 


95053 


70985 


180 


66060 


77974 


220 


80740 


74295 


260 


95420 


70903 




I, 


9, —10 




1, 


9, —10 




1. 


9, —10 


181 


66427 


77878 


221 


81107 


74206 


261 


95787 


70822 


182 


66794 


77782 


222 


81474 


74119 


262 


96154 


70740 


183 


67161 


77687 


223 


81841 


74031 


263 


96521 


70659 


184 


67528 


77591 


224 


82208 


73943 


264 


96888 


70578 


185 


67895 


77496 


225 


82575 


73856 


265 


97255 


70497 


186 


68262 


77401 


226 


82942 


73769 


266 


97622 


70416 


187 


68629 


77307 


227 


83309 


■73682 


267 


97989 


70336 


1 188 


68996 


77212 


228 


83676 


73595 


268 


98356 


70255 


189 


69363 


77118 


229 


84043 


73508 


269 


98723 


70175 


1 190 


69730 


77024 


230 


84410 


73422 


270 


99090 


70095 
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Capillardepressioti von Quecksilber, Wasser, Natronlauge 


in Glasröhren. 


Depression des Quecksilbers nach Beobachtungen von Mendelejeff und 


Gutkowski. 


(Jonm. d. phys. Ges., Peteisburg. 8. p. 212, 1877. Auszug Joum. de Phys. (d'Almcida) 6, p. 197, 


1877 und Wicd. Bcibl. 1, p. 455, 1877). 


Interpolirt von F. Kohl rausch, Leitfaden d. prakt Phys., p. 290, 1880. 


Durchmesser 


Höhe des Meniscus in Mülimetem. 


der R5hre. 


0,4 


0.6 


0,8 


1,0 


1,2 


u 


1,6 


1,8 


4inm 


Oy83nun 


Iy22mm 


1,54mm 


1,98mm 


2,37mm 








5 


0,47 


0,65 


0,86 


1,19 


1.45 


I,80mm 






6 


0,27 


0,41 


0,56 


0,78 


0,98 


1,21 


1,43mm 




7 


0,18 


0,28 


0,40 


0,53 


0,67 


0,82 


0,97 


1,13mm 


8 




0,20 


0,29 


0,38 


0,46 


0,56 


0,65 


0,77 


1 9 




0,15 


0,21 


0,28 


0.33 


0,40 


0,46 


0,52 


10 






0,15 


0,20 


0,25 


0,29 


0,33 


0,37 


11 






0,10 


0,14 


0,18 


0,21 


0,24 


0.27 


12 






0,07 


0,10 


0,13 


0,15 


0,18 


0,19 


18 






o>04 


0,07 


0,10 


0,12 


0,13 


0,14 


O>rrectionswerth des Meniscus nach Bunsen (Gasom.Meth. p. 38, 1877). 


Durchmesser der Röhre. 


Wasser. 


Natronlauge 
mit 7Proc. NaOH. 


Quecksilber. 


14mm 


I,IOmm 


0,70mm 


0,5 7mm 


16 


1,03 


0,63 


0,53 


16 


0,97 


0,57 


0,48 


17 


0,91 


0,51 


0,44 


18 


0,87 


0,47 


0,38 


19 


0,84 


0,44 


0,32 


20 


0,82 


0,42 


0,26 


21 


0,80 


0,40 


0,20 
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Reduction eines feucht gemessenen Gasvolumen auf o° und 1 




760 mm und Trockenheit. 




Ist * der abgelesene Barometenuad, V seine Correction anf 0» (Tab. lo). / die Temnmtur. «die II 




ind Kdas abgelesene Volvmen. so ist das \\ 




anf 0° nnd 760mm nnd Trockenheit reduciite Volumen: 


1 




y 


' (I + 0,003670 /) 760 • 


■ 


Werth 


A von Irfcor . - XK— i 


= 730 bis 760 mm und / = 


: 5 bis i5,**6. 


e von log^ ^j _ 


-o,ooj67o/)7<5o '""" 


4. 


y 


Diffmni 




DUeren« 




Differeiu 




t 


= 730mm 


«Ir 
lomm 


6 ^ 740 mm 


für 


6 = 750mm 


»r 


6 = 760mm 


^,0 


9. —10 




9. — 10 




9. —10 




9» — 10 


97035 


596 


97631 


588 


98219 


580 


98799 


6.0 


96843 


597 


97440 


588 


98028 


581 


98609 


7,0 


96650 


597 


97247 


589 


97836 


581 


98417 


S,0 


96456 


597 


97053 


589 


97642 


582 


98224 


8,2 


96417 


597 


97014 


590 


97604 


581 


98185 


84 


96378 


597 


96975 


590 


97565 


581 


98146 


8,6 


96339 


597 


96936 


590 


97526 


582 


98108 


8,8 


96300 


597 


96897 


590 


97487 


582 


98069 


9,0 


96260 


598 


96858 


590 


97448 


582 


98030 


9,2 


96221 


598 


96819 


590 


97409 


582 


97991 


9A 


96182 


598 


96780 


590 


97370 


582 


97952 




9' —10. 




9, —10 




9, —10 




9, —10 


9,6 


96142 


598 


96740 


590 


97330 


582 


97912 1 


9,8 


96102 


599 


96701 


590 


97291 


582 


97873 1 


10,0 


96063 


599 


96662 


590 


97252 


582 


97834 


10,2 


96023 


599 


96622 


590 


97212 


583 


97795 


104 


95984 


599 


96583 


590 


97173 


582 


97755 


10,6 


95944 


599 


96543 


590 


97133 


583 


97716 


10,8 


95904 


599 


96503 


591 


97094 


582 


97676 


11,0 


95864 


599 


96463 


591 


97054 


583 


97637 


11,2 


95824 


599 


96423 


591 


97014 


583 


97597 


114 


95784 


599 


96383 


591 


96974 


583 


97557 




9, —10 




9, —10 




9, —10 




9, —10 


11,6 


95744 


599 


96343 


591 


96934 


583 


97517 


11,8 


95704 


599 


96303 


591 


96894 


583 


97477 


12,0 


95663 


600 


96263 


591 


96854 


583 


97437 


12,2 


95623 


600 


96223 


591 


96814 


583 


97397 1 


124 


95583 


599 


96182 


592 


96774 


583 


97357 1 


12,6 


95542 


600 


96142 


592 


96734 


583 


97317 


12,8 


95501 


600 


96101 


592 


96693 


584 


97277 


13,0 


95461 


600 


96061 


592 


96653 


584 


97237 


13,2 


95420 


600 


96020 


592 


96612 


584 


97196 


134 


95379 


601 


95980 


592 


96572 


584 


97156 




9. — >o 




9, —10 




9, —10 




9, —10 


13,6 


95338 


601 


95939 


592 


96531 


584 


97115 


13,8 


95297 


601 


95898 


592 


96490 


584 


97074 


14,0 


95256 


601 


95857 


592 


96449 


585 


97034 


14,2 


95215 


601 


95816 


592 


96408 


585 


96993 


14,4 


95173 


601 


95774 


593 


96367 


585 


96952 


14,6 


95132 


601 


95733 


593 


96326 


585 


9691 1 


1 14,8 


95091 


601 


95692 


593 


96285 


585 


96870 


15,0 


95050 


601 


95651 


593 


96244 


585 


96829 


16,2 


95008 


601 


95609 


594 


96203 


585 


96788 


154 


94966 


601 


95567 


594 


96161 


585 


96746 


1 15,6 


94924 


602 


95526 1 593 


96119 1 586 


96705 
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Reduction eines feucht gemessenen Gasvolumen auf o "" und 


TXr-.-*.!.-. — ^-. 1^^ 


760 mm und Trockenheit 


und / = 


= 15,8 bis 24°. 


wer 


tue VUll 1U}J 


(1 + 0,003670/) 760 "^^ 


r p = 7^u ui» yuumm 






Differani 




DiffMOI 




DUrereni 




t 


A = 730iDm 


fär 
xomm 


6 = 740mm 


10 mm 


6 = 750'nm 


fttr 
xomm 


6 = 760mm 


o 


9, — lO 




9, —10 




9, —10 




9, —10 


15,8 


94882 


602 


95484 


594 


96078 


585 


96663 


16.0 


94840 


602 


95442 


594 


96036 


586 


96622 


16.2 


94798 


602 


95400 


594 


95994 


586 


96580 


164 


94756 


602 


95358 


594 


95952 


586 


96538 


16,6 


94714 


602 


95316 


594 


95910 


586 


96496 


16,8 


94671 


603 


95274 


594 


95S68 


586 


96454 


17,0 


94629 


603 


95232 


594 


95826 


586 


96412 


17,2 


94586 


603 


95189 


594 


95783 


587 


■ 96370 


174 


94543 


603 


95146 


595 


95741 


587 


96328 


17,6 


94501 


603 


95104 


595 


95699 


587 


96286 


17,8 


94458 


603 


95061 


595 


95656 


587 


96243 




9. —10 




9. —10 




9. —10 




9, —10 


18,0 


94414 


604 


95018 


595 


95613 


587 


96200 


18,2 


94371 


604 


94975 


595 


95570 


587 


96157 


184 


94327 


604 


94931 


596 


95527 


587 


96114 


18,6 


94284 


604 


94888 


596 


95484 


587 


96071 


18,8 


94240 


604 


94844 


596 


95440 


588 


96028 


19,0 


94197 


604 


94801 


596 


95397 


588 


95985 


19.2 


94153 


605 


94758 


596 


95354 


588 


95942 


194 


94109 


605 


94714 


596 


95310 


589 


95899 


19,6 


94065 


605 


94670 


596 


95266 


589 


95855 


19,8 


94021 


605 


94626 


596 


95222 


589 


958 II 




9. — «o 




9. —10 




9. — 'o 




9. —10 


20.0 


• 93977 


605 


94582 


597 


95179 


589 


95768 


20,2 


93932 


606 


94538 


597 


95135 


589 


95724 


204 


93888 


605 


94493 


598 


95091 


589 


95680 


20,6 


93843 


606 


94449 


597 


95046 


590 


95636. 


20.8 


93798 


606 


94404 


598 


95002 , 


590 


95592 


21,0 


93753 


607 


94360 


597 


94957 


590 


95547 


21.2 


93708 


607 


94315 


598 


94913 


590 


95503 


214 


93663 


607 


94270 


598 


94868 


590 


95458 


21.6 


93618 


607 


94225 


598 


94823 


590 


95413 


21,8 


93572 


607 


94179 


599 


94778 


590 


95368 




9, —10 




9. —10 




9, —10 




9. —10 


22,0 


93527 


607 


94134 


599 


94733 


590 


95323 


22,2 


93481 


607 


94088 


599 


94687 


591 


95278 


224 


93435 


608 


94043 


599 


94642 


591 


95233 


22.6 


93389 


608 


93997 


599 


94596 


591 


95187 


22,8 


93343 


608 


9395» 


599 


94550 


592 


95142 


23,0 


93297 


608 


93905 


599 


94504 


592 


95096 


23,2 


93250 


608 


93858 


600 


94458 


592 


95050 


234 


93203 


609 


93812 


600 


94412 


592 


95004 


23,6 


93156 


609 


93765 


601 


94366 


592 


94958 


23.8 


93109 


609 


93718 


601 


94319 


592 


94911 


24,0 


93062 


610 93672 1 


601 


94273 


592 


94865 
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Reduction eines feucht gemessenen Gasvolumen auf o "" und 
760 mm und Trockenheit 



*-*'— r 



Werthe von log (i ■1.0003670/) 760 ^^ * = 770 bis 780mm und / = 5 bis 24° 



i = 770mm 



Differenc 
ftir 



i = ySomm 



b = 770mm 



Differenz 

für O "=- 780 mm 



5,0 
6,0 
7,0 

8,0 
8,2 
8,4 
8,6 
8,8 
9,0 
9,2 
9,4 

9,6 
9,8 
10,0 
10,2 
10,4 
10,6 
10,8 
11,0 
11,2 
11,4 

11,6 
11,8 
12,0 
12,2 
12.4 
12,6 
12,8 
13,0 
13,2 
13,4 

13,6 
13.8 
14,0 
14,2 
14,4 
14,6 
14,8 
15.0 
15,2 
15,4 
15,6 



9, lO 

99372 
99182 
98990 
98798 

98759 
98720 
98682 
98643 
98604 

98565 
98526 

9, —10 
98487 
98448 
98409 
98369 
98330 



565 
565 
566 
566 
566 

567 
566 
566 
567 
567 
567 

567 
567 
567 
568 

567 



98291 


567 


98251 


568 


98212 


567 


98172 


568 


98132 


568 


9, —10 




98092 


568 


98053 


568 


98013 


568 


97973 


568 


97933 


568 


97893 


568 


97853 


568 


97813 


568 


97772 


569 


97732 


569 


9, —10 




97692 


569 


9765' 


569 


97610 


570 


97570 


569 


97529 


569 


97488 


570 


. 97447 


570 


97406 


570 


97365 


570 


97324 


570 


97283 


570 1 



9, —10 

99937 
99747 
99556 
99364 
99325 
99287 

99248 
99209 
99171 
99132 
99093 
9, —10 
99054 
99015 
98976 

98937 
98897 
98858 
98819 

98779 
98740 
98700 

9, —10 
98660 
98621 
98581 
98541 
98501 
98461 
98421 
98381 
98341 
98301 

9, —10 
98261 
98220 
98180 

98139 
98098 
98058 
98017 
97976 

97935 
97894 

97853 



16,8 
16,0 
16,2 
16,4 
16,6 
16,8 
17.0 
17,2 
174 
17,6 
17,8 

18.0 
18.2 
18,4 
18.6 
18,8 
19,0 
19,2 
19,4 
19,6 
19.8 

20.0 
20,2 
20,4 
20.6 
20.8 
21.0 
21,2 
21,4 
21,6 
21,8 

22,0 
22,2 
22,4 
22.6 
22,8 
23.0 
23,2 
23.4 
23.6 
23.8 
24.0 



9, —10 
97242 
97200 

97158 
97117 

97075 
97033 
96991 
96949 

96907 
96865 
96822 

9. —10 
96780 

96737 
96694 
96651 
96608 

96565 
96522 

96479 
96436 
96392 

9, —10 

96349 
96305 
96261 
96217 

96173 

- 96129 
96085 
96040 
95996 
95951 

9, —10 
95906 
95861 
95816 
95771 
95725 
95680 

95634 
95588 
95542 
95496 
95450 



570 
570 
571 
571 
571 
571 
571 
571 
571 
571 
572 

572 
572 
572 
573 
573 
573 
573 
573 
573 
573 

573 
573 
574 
574 
574 
574 
574 
575 
574 
575 

575 
575 
575 
575 
576 
576 
576 
577 
577 
577 
577 



9. —10 

97812 

97770 . 

97729 

97688 ■ 

97646 

97604 

97562 

97520 

97478 

97436 

97394 - 
9, —10 

97352 

97309 
97266 - 

97224 - 

97181 

97138 

97095 

97052 

97009 

96965 
9, —10 
96922 ■ 
96878 

96835 
96791 

96747 
96703 
96659 
96615 
96570 
96526 - 



96481 
96436 
96391 
96346 
96301 
96256 
96210 
96165 
961 19 
9607.3 
96027 
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Reduction von Wasserdruck auf Quecksilberdruck 


k« 


Bezöge 


m auf Wasser von 4" und der Pichte i 


und Quecksilber von 0" und 








der Dichte 1 3,59593- 






1 Wasser 


Queck- 


Wasser 


Qaeck- 


Wasser 


Queck- 


Wasser 


Queck- 


Wasser 


Queck- 




silber 




silber 




silber 




silber 




silber 


1 


0,07 


41 


3,02 


81 


5,96 


121 


8,90 


161 


11,84 1 


2 


0,15 


42 


3,09 


82 


6,03 


122 


8.97 


162 


11,92 1 


3 


0,22 


43 


3.16 


83 


6,10 


123 


9.05 


163 


11,99 '• 


4 


0,29 


44 


3,24 


84 


6,i8 


124 


9,12 


164 


12,06 


5 


0,37 


45 


3.3^ 


85 


6.25 


125 


9.19 


165 


12,14 


6 


0,44 


46 


3.38 


86 


6,33 


126 


9.27 


166 


12,21 


7 


0,51 


47 


3.46 


87 


6,40 


127 


9.34 


167 


12,28 1 


8 


0.59 


48 


3,53 


88 


6,47 


128 


9,41 


168 


12,36 ! 


9 


0,66 


49 


3,60 


89 


6,55 


129 


9.49 


169 


12,43 ^ 


10 


0,74 


50 


3,68 


90 


6,6z 


130 


9.56 


170 


12,50 


11 


0,81 


51 


3,75 


91 


6.69 


131 


9.64 


171 


12,58 1 


12 


0,88 


52 


3,82 


92 


6.77 


132 


9.71 


172 


12,65 


13 


0,96 


53 


3.90 


93 


6.84 


133 


9.78 


173 


12,72 


14 


1,03 


54 


3,97 


94 


6,91 


134 


9.86 


174 


12,80 


15 


I.IO 


55 


4,05 


95 


6,99 


135 


9.93 


175 


12,87 


16 


1,18 


56 


4,12 


96 


7,06 


136 


10,00 


176 


12,95 


17 


1.25 


57 


4,19 


97 


7,13 


137 


10,08 


177 


I3»02 


18 


1.32 


58 


4.26 


98 


7,21 


138 


10,15 


178 


i3»09 1 


19 


1,40 


59 


4.34 


99 


7.28 


139 


10,22 


179 


^3f^7 


20 


1,47 


60 


4,41 


100 


7,36 


140 


10,30 


180 


I3i24 


21 


1.54 


61 


4.49 


101 


7,43 


141 


10.37 


181 


^3f3^ 1 


22 


1,62 


62 


4.56 


102 


7,50 


142 


10,44 


182 


13.39 


23 


1,69 


63 


4.63 


103 


7,58 


143 


10,52 


183 


1346 


24 


1.77 


64 


4.71 


104 


7,65 


144 


10,59 


184 


13.53 


25 


1.84 


65 


4,78 


105 


7,72 


145 


10,66 


185 


i3»6i 


26 


1,91 


; 66 


4,85 ; 


106 


7.80 


146 


10,74 


186 


13,68 


27 


1.99 


67 


4,93 j 


107 


7.87 


147 


10,81 


187 


I3J5 


28 


2,06 


68 


.5,00 


108 


7,94 


148 


10,89 


188 


i3»^3 


29 


2.13 


69 


5,08 


109 


8,02 


149 


10,96 


189 


^3*90 


30 


2,21 


70 


5,15 


110 


8,09 


150 


11.03 


190 


I3i97 


31 


2,28 


71 


5,22 


111 


8,16 


151 


II, II 


m 


HJi 


32 


2.35 


72 


5,30 


112 


8,24 


152 


11,18 


300 


22,07 


33 


2,43 


73 


5,37 


113 


8,31 


153 


",25 


400 


29,42 


34 


2,50 


74 


5,44 


114 


8.38 


154 


11,33 


500 


36,78 


35 


2,57 


75 


5,51 


115 


8.46 


155 


11.40 


600 


44,13 , 


36 


2.65 


76 


5.59 


116 


8.53 


156 


11,47 


700 


5^49 i 


37 


2,72 


77 


5.66 


117 


8,61 


157 


11,55 


800 


58,84 


38 


2,79 


78 


5.73 


118 


8,68 


158 


11,62 


900 


66,20 i 


39 


2.87 


79 


5,81 


119 


8.75 


159 


11,69 


1000 


73,55 


40 


2,94 


80 


5,88 


120 


8,83 


160 


11,77 
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mm 


r 


2^ 


r 


4° 


5° 


6° 


r 


8° 


r 


10" 


w 


12" 


13" 


14" 


15" 


10 


0,00 


0,00 


0,01 


0,01 


0,01 


0,QI 


0,01 


0,01 


0,02 


0,02 


0,02 


0,02 


0,02 


0,02 


0,03 


20 


0,00 


0,01 


0,01 


0,01 


0,02 


0,02 


0,02 


0,03 


0,03 


0,03 


0,04 


0,04 


0,04 


0,05 


0,05 


30 


0,01 


0,01 


0,02 


0,02 


0,03 


0,03 


0,04 


0,04 


0,05 


0,05 


0,06 


0,06 


0,07 


0,07 


0,08 


40 


0,01 


0,01 


0,02 


0,03 


0,03 


0,04 


0,05 


0,06 


0,06 


0,07 


0,08 


0,08 


0,09 


0,10 


0,10 


50 


0,01 


0,02 


0,03 


0,03 


0,04 


0,05 


0,06 


0,07 


0,08 


0,09 


0,10 


0,10 


0,11 


0,12 


0,13 


60 


0,0 1 


0,02 


0,03 


0,04 


0,05 


0,06 


0,07 


0,08 


0,09 


0,10 


0,11 


0,12 


0,13 


0,15 


0,16 


1 70 


0,01 


0,02 


0,04 


0,05 


0,06 


0,07 


0,08 


0,10 


0,11 


0,12 


0,13 


0,15 


0,16 


0,17 


0,18 


80 


0,01 


0,03 


0,04 


0,06 


0,07 


0,08 


0,10 


0,11 


0,12 


0,14 


0,15 


0,17 


0,18 


0,19 


0,21 


90 


0,02 


0,03 


0,05 


0,06 


0,08 


0,09 


0,11 


0,12 


0,14 


0,16 


0,17 


0,19 


0,20 


0,22 


0,23 


100 


0,02 


0,03 


0,05 


0,07 


0,09 


0,10 


0,12 


0,14 


0,16 


0,17 


0,19 


0,21 


0,22 


0,24 


0,26 


110 


0,02 


0,04 


0,06 


0,08 


0,10 


0,11 


0,13 


0,15 


0,17 


0,19 


0,21 


0,23 


0,25 


0,27 


0,29 


120 


0,02 


0,04 


0,06 


0,08 


0,10 


0,12 


0,15 


0,17 


0,19 


0,21 


0,23 


0,25 


0,27 


0,29 


0,31 


130 


0,02 


0,04 


0,07 


0,09 


0,11 


0,13 


0,16 


0,18 


0,20 


0,22 


0,25 


0,27 


0,29 


0,31 


0,34 


140 


0,02 


0,05 


0,07 


0,10 


0,12 


0,15 


0,17 


0,19 


0,22 


0,24 


0,27 


0,29 


0,31 


0,34 


0,36 


150 


0,03 


0,05 


0,08 


0,10 


0,13 


0,16 


0,18 


0,21 


0,23 


0,26 


0,29 


0,31 


0,34 


0,36 


o»39 


160 


0,03 


0,06 


0,08 


0,11 


0,14 


0,17 


0,19 


0,22 


0,25 


0,28 


0,30 


0,33 


0,36 


0,39 


0,42 


170 


0,03 


0,06 


0,09 


0,12 


0,15 


0,18 


0,21 


0,24 


0,26 


0,29 


0,32 


0,35 


0,38 


0,41 


0,44 


180 


0,03 


0,06 


0,09 


0,12 


0,16 


0,19 


0,22 


0,25 


0,28 


0,31 


o»34 


0,37 


0,40 


0,44 


0,47 


190 


0,03 


0,07 


0,10 


0,13 


0,16 


0,20 


0,23 


0,26 


0,30 


0,33 


0,36 


0,39 


0,43 


0,46 


0,49 


200 


0,03 


0,07 


0,10 


0,14 


0,17 


0,21 


0,24 


0,28 


0,31 


0,35 


0,38 


0,42 


045 


0,48 


0,52 


210 


0,04 


0,07 


0,11 


0,15 


0,18 


0,22 


0,25 


0,29 


0,33 


0,36 


0,40 


0,44 


0,47 


0,51 


0,54 


220 


0,04 


0,08 


o,ii 


0,15 


0,19 


0,23 


0,27 


0,30 


0,34 


0,38 


0,42 


0,46 


0,49 


0,53 


0,57 


230 


0,04 


0,08 


0,12 


0,16 


0,20 


0,24 


0,28 


0,32 


0,36 


0,40 


0,44 


0,48 


0,52 


0,56 


0,60 


240 


0,04 


0,08 


0,12 


0,17 


0,21 


0,25 


0,29 


o>33 


0,37 


0,42 


0,46 


0,50 


0,54 


0,58 


0,62 


250 


0,04 


0,09 


0,13 


0,17 


0,22 


0,26 


0,30 


0,35 


0,39 


0,43 


0,48 


0,52 


0,56 


0,61 


0,65 


260 


0,04 


0,09 


0,13 


0,18 


0,22 


0,27 


0,31 


0,36 


0,40 


0,45 


0,49 


0,54 


0,58 


0,63 


0,67 


270 


0,05 


0,09 


0,14 


0,19 


0,23 


0,28 


0,33 


0,37 


0,42 


0,47 


0,51 


0,56 


0,61 


0,65 


0,70 


280 


0,05 


0,10 


0,15 


0,19 


0,24 


0,29 


0,34 


0,39 


0,44 


0,48 


0,53 


0,58 


0,63 


0,68 


0,73 


290 


0,05 


0,10 


0,15 


0,20 


0,25 


0,30 


0,35 


0,40 


o»45 


0,50 


o»55 


0,60 


0,65 


0,70 


0,75 
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mm 


16^ 


17" 


18" 


19° 


20" 


21" 


22" 


23" 


24" 


25" 


26" 


27" 


28" 


29" 


30" 


10 


0,03 


0,03 


0,03 


0,03 


0,03 


0,04 


0,04 


0,04 


0,04 


0,04 


0,04 


0,05 


0,05 


0,05 


0,05 


20 


0,06 


0,06 


0,06 


0,07 


0,07 


0,07 


0,08 


0,08 


0,08 


0,09 


0,09 


0,09 


0,10 


0,10 


0,10 


30 


0,08 


0,09 


0,09 


0,10 


0,10 


0,11 


0,11 


0,12 


0,12 


0,13 


0,13 


0,14 


0,14 


0,15 


0,15 


40 


0,11 


0,12 


0,12 


0,13 


0,14 


0,15 


0,15 


0,16 


0,17 


0,17 


0,18 


0,19 


0,19 


0,20 


0,21 


50 


0,14 


0,15 


0,16 


0,16 


0,17 


0,18 


0,19 


0,20 


0,21 


0,22 


0,22 


0,23 


0,24 


0,25 


0,26 


60 


0,17 


0,18 


0,19 


0,20 


0,21 


0,22 


0,23 


0,24 


0,25 


0,26 


0,27 


0,28 


0,29 


0,30 


0,31 


Z5 


0,19 


0,21 


0,22 


0,23 


0,24 


0,25 


0,27 


0,28 


0,29 


0,30 


0,31 


0,33 


0,34 


0,35 


0,361 


1 80 


0,22 


0,24 


0,25 


0,26 


0,28 


0,29 


0,30 


0,32 


0,33 


0,35 


0,36 


0,37 


0,39 


0,40 


0,42! 


1 90 


0,25 


0,26 


0,28 


0,30 


0,31 


0,33 


0,34 


0,30 


0,37 


0,39 


0,40 


0,42 


0,44 


0,45 


0,47 


100 


0,28 


0,29 


0,31 


0,33 


0,35 


0,36 


0,38 


0,40 


0,42 


0,43 


0,45 


0,47 


0,48 


0,50 


0,52 


HO 


0,30 


0,32 


0,34 


0,36 


0,38 


0,40 


0,42 


0,44 


0,46 


0,48 


0,49 


0,51 


0,53 


o»55 


0,57 


120 


0,33 


0,35 


0,37 


0,39 


0,42 


0,44 


0,46 


0,48 


0,50 


0,52 


0,54 


0,56 


0,58 


0,60 


0,62 


130 


0,36 


0,38 


0,40 


0,43 


0,45 


0,47 


0,49 


0,52 


0,54 


0,56 


0,58 


0,61 


0,63 


0,65 


0,67 


140 


0,39 


0,41 


0,44 


0,46 


0,48 


0,51 


0,53 


0,56 


0,58 


0,61 


0,63 


0,65 


0,68 


0,70 


0,73 


150 


0,42 


0,44 


0,47 


0,49 


0,52 


0,54 


0,57 


0,60 


0,62 


0,65 


0,67 


0,70 


0,73 


0,75 


0,78 


160 


0,44 


0,47 


0,50 


0,53 


0,55 


0,58 


0,61 


0,64 


0,66 


0,69 


0,72 


0,75 


0,78 


0,80 


0,83 


170 


0,47 


0,50 


0,53 


0,56 


0,59 


0,62 


0,65 


0,68 


0,71 


0,74 


0,76 


0,79 


0,82 


0,85 


0,88 


180 


0,50 


0,53 


0,56 


0,59 


0,62 


0,65 


0,69 


0,72 


0,75 


0,78 


0,81 


0,84 


0,87 


0,90 


0,93 


190 


0,53 


0,56 


0,59 


0,62 


0,66 


0,69 


0,72 


0,76 


0,79 


0,82 


0,85 


0,89 


0,92 


0,95 


0,99 


200 


0,55 


0,59 


0,62 


0,66 


0,69 


0,73 


0,76 


0,80 


0,83 


0,87 


0,90 


0,93 


0,97 


1,00 


1,04 


210 


0,58 


0,62 


0,65 


0,69 


0,73 


0,76 


0,80 


0,84 


0,87 


0,91 


0,94 


0,98 


1,02 


1,05 


1,09 


220 


0,61 


0,65 


0,69 


0,72 


0,76 


0,80 


0,84 


0,88 


0,91 


0,95 


0,99 


1,03 


1,07 


1,10 


i,H 


230 


0,64 


0,68 


0,72 


0,76 


0,80 


0,84 


0,88 


0,92 


0,95 


0,99 


1,03 


1,07 


i,ii 


1,15 


1,19 


240 


0,66 


0,71 


0,75 


0,79 


0,83 


0,87 


0,91 


0,95 


1,00 


1,04 


1,08 


1,12 


1,16 


1,20 


1,25 


250 


0,69 


0,74 


0,78 


0,82 


0,87 


0,91 


0,95 


0,99 


1,04 


1,08 


1,12 


1,17 


1,21 


1,25 


1,301 


260 


0,72 


0,76 


0,81 


0,85 


0,90 


0,94 


0,99 


1,03 


1,08 


1,12 


1,^7 


1,21 


1,26 


1,30 


1,35 


270 


0,75 


0,79 


0,84 


0,89 


0,93 


0,98 


1,03 


1,07 


1,12 


^^7 


1,21 


1,26 1,31 


1,35 


1,40 


280 


0,78 


0,82 


0,87 


0,92 


0,97 


1,02 


1,07 


i,ii 


1,16 


1,21 


1,26 


1,31 1,36 


1,40 


1,45 


1 290 


0,8010,8510,9010,95! 1,00 1 1,05! 1,10 1 1,15 h, 20 


^25 


1,301 1,351 i»4oi i,45>i»5i 
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I mm 


r 


2« 


r 


4" 


5° 


■ 
6- 


r 


8" 


r 


10° 


ir 


12» 


18» 


w 


16° 


300 


0,05 


0,10 


0,16 


0,2 1 


0,26 


0,31 


0,36 


0,42 


0,47 


0,52 


0,57 


0,62 


0,67 


0,73 


0,78 


310 


0,05 


0,11 


0,16 


0,21 


0,27 


0,32 


0,38 


0,43 


0,48 


0.54 


0,59 


0,64 


0,70 


0,75 


0,80 


320 


0,06 


0,11 


0,17 


0,22 


0,28 


0,33 


0,39 


0.44 


0,50 


0,55 


0,61 


0,66 


0,72 


0,78 


0,83 


330 


0,06 


0,11 


0,17 


0,23 


0,29 


0,34 


0,40 


0,46 


0,51 


0,57 


0,63 


0,69 


0,74 


0,80 


0,86 


340 

1 


0,06 


0,12 


0,18 


0,24 


0,29 


0,35 


0,41 


0,47 


0,53 


0,59 


0,65 


0,71 


0,76 


0,82 


0,88 


; 350 


0,06 


0,12 


0,18 


0,24 


0,30 


0,36 


0,42 


0,48 


0,54 


0,61 


0,67 


0,73 


0,79 


0,85 


0,91 


; 360 


0,06 


0,12 


0,19 


0,25 


0,31 


0,37 


0,44 


0,50 


0,56 


0,62 


0,69 


0,75 


0,81 


0,87 


0.93 


370 


0,06 


0,13 


0,19 


0,26 


0,32 


0,38 


0,45 


0,51 


0,58 


0,64 


0,70 


0,77 


0,83 


0,90 


0,96 


380 


0,07 


0,13 


0,20 


0,26 


0,33 


0,39 


0,46 


0.53 


0,59 


0,66 


0,72 


0,79 


0,85 


0,92 


0,99 


> 390 


0,07 


0,13 


0,20 


0,27 


0,34 


0,40 


0,47 


0,54 


0,61 


0,67 


0,74 


0,81 


0,88 


0,94 


I,Ol| 


400 


0,07 


0,14 


0,21 


0,28 


0,35 


0,42 


0,48 


0,55 


0,62 


0,69 


0,76 


0,83 


0,90 


0,97 


1,04 


! 410 


0,07 


0,14 


0,21 


0,28 


0,35 


0.43 


0,50 


0,57 


0,64 


0,71 


0,78 


0,85 


0,92 


0,99 


1,06 


420 


0,07 


0,15 


0,22 


0,29 


0,36 


0,44 


0,51 


0,58 


0,65 


0,73 


0,80 


0,87 


0,94 


1,02 


1,09 


430 


0,07 


0,15 


0,22 


0,30 


0,37 


0,45 


0,52 


0,60 


0,67 


0,74 


0,82 


0,89 


0,97 


1,04 


I,I2| 


440 


0,08 


0,15 


0,23 


0,30 


0,38 


0,46 


0,53 


0,61 


0,69 


0,76 


0,84 


0,91 


0,99 


1,07 


1,14 


450 


0,08 


0,16 


0,23 


0,31 


0,39 


0,47 


0,54 


0,62 


0,70 


0,78 


0,86 


0,93 


1,01 


1,09 


M7 


460 


0,08 


0,16 


0,24 


0,32 


0,40 


0,48 


0,56 


0,64 


0,72 


0,80 


0,88 


0,95 


1.03 


I.II 


1,19 


470 


0,08 


0,16 


0,24 


0,33 


0,41 


0,49 


0,57 


0,65 


0,73 


0,81 


0,89 


0,98 


1,06 


1,14 


1,22 


480 


0,08 


0,17 


0,25 


0,33 


0,42 


0,50 


0,58 


0,66 


0,75 


0,83 


0,91 


1,00 


i,o8 


1,16 


1.25 


490 


0,08 


0,17 


0,25 


0,34 


0,42 


0,51 


0,59 


0,68 


0,76 


0,85 


0,93 


1,02 


i,io 


1,19 


1,27 


500 


0,09 


0,17 


0,26 


0,35 


0,43 


0,52 


0,61 


0,69 


0,78 


0,87 


0,95 


1,04 


1,12 


1,21 


1,30 


510 


0,09 


0,18 


0,26 


0,35 


0,44 


0,53 


0,62 


0,71 


0,79 


0,88 


0,97 


1,06 


1.15 


1,24 


1,32 


520 


0,09 


0,18 


0,27 


0,36 


0,45 


0,54 


0,63 


0,72 


0,81 


0,90 


0,99 


1,08 


I.I7 


1,26 


1.35 


530 


0,09 


0,18 


0,28 


0,37 


0,46 


0,55 


0,64 


0,73 


0,83 


0,92 


1,01 


1,10 


1,19 


1,28 


1,38 


540 


0,09 


0,19 


0,28 


0,37 


0,47 


0,56 


0,65 


0,75 


0,84 


0,93 


1,03 


1,12 


1,21 


I.3I 


1,40 


550 


0,10 


0,19 


0,29 


0,38 


0,48 


0,57 


0,67 


0,76 


0,86 


0,95 


1,05 


I.I4 


1,24 


J.33 


1.43 


560 


0,10 


0,19 


0,29 


0,39 


0,48 


0,58 


0,68 


0,78 


0,87 


0,97 


1,07 


1.16 


1.26 


1.36 


1.45 


570 


0,10 


0,20 


0,30 


0,39 


0,4« 


0,59 


0,69 


0,79 


0,89 


0,99 


1,08 


1,18 


1,28 


1.38 


1,48 


580 


0,10 


0,20 


0,30 


0,40 


0,50 


0,60 


0,70 


0,80 


0,90 


1,00 


1,10 


1,20 


1,30 


1,40 


J.51 


590 


0,10 


0,20 


0,31 j 0,41 


0,51 


0,61 


0,71 


0,82 


0,92 


1,02 


1,12 


1,22 


i>33 


1.43 


1.53 
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16^ 



17° 



18° 



19^ 



20^ 



2r 



22° 



23^ 



24° 



25^ 



26^ 



2T 



28^ 



29^ 



30° 



300 
310 
320 
330 
340 

350 
360 
370 



390 

400 
410 
420 
430 
440 

450 
460 
470 
480 
490 

500 
510 
520 
530 
540 

550 
560 
570 
580 
590 



0,83 
0,86 
0,89 
0,91 
0,94 

0,97 
1,00 
1,02 
1,05 
1,08 

i,ii 

i-,i6 
1,19 
1,22 

1,30 

1,36 

1,38 
1,41 

i»47 
'»49 

1.52 
1,55 
1,58 
1,61 
1,63 



0,88 
0,91 
0,94 

0,97 
1,00 

1,03 
1,06 
1,09 
1,12 
1,15 

1,18 
1,21 
1,24 
1,26 
1,29 

1,32 
1,35 
1,38 
1,41 

1,44 

1,47 
1,50 
1,53 
i<56 
1,59 

1,62 
1,65 
1,68 
1,71 
1,74 



0,93 
0,97 
1,00 
1,03 
1,06 

1,09 
1,12 

1,15 
1,18 
1,21 

1,25 
1,28 

1,31 
1,34 
1,37 

1,40 

1,43 
1,46 

1,49 
1,53 

1,56 

1,59 
1,62 

1,65 
1,68 

1,71 
1,74 

1,81 
1,84 



f 



0,99 
1,02 
1,05 
1,08 
1,12 

1,15 
1,18 
1,22 
1,25 
1,28 

1,31 
1,35 
1,38 
1,41 

1,45 

1,48 
1,51 
1,54 
1,58 
1,61 

1,64 
1,68 
1,71 
1,74 
1,77 

1,81 
1,84 
1,87 
1,91 

1,94 



1,04 
1,07 
i,ii 
1,14 
1,18 

1,21 
1,25 
1,28 
1,31 
1,35 

1,38 
1,42 
1,45 
1,49 
1,52 

1,56 
1,59 
1,63 
1,66 

i,7Q 

1,76 
1,80 
1,83 
1,87 

1,90 
1,94 
1,97 
2,01 
2,04 



1,09 

1,13 
1,16 
1,20 
1.24 

1,27 
1,31 
1,34 
1,38 
1,42 

1,45 
1,49 
1,53 
1,56 
1,60 

1,63 
1,67 
1,71 
1,74 
1,78 

1,82 
1,85 
1,89 
1,93 
1,96 

2,00 
2,03 
2,07 
2,11 
2,14 



1,14 
1,18 
1,22 
1,26 
1,29 

1,33 

1,41 

1,45 
1,48 



1,19 

1,31 
1,35 

1,39 
1,43 
1,47 
1,51 
1,55 



1,52 1,59 
1,56 1,63 
1,60 1,67 
1,64 1,71 
1,67^1,75 



1,71 
1,75 
1,79 
1,83 
1,86 

1,90 

1,94 
1,98 
2,02 
2,06 

2,09 
2,13 
2,17 
2,21 
2,25 



1,79 
1,83 
1,87 
1,91 

1,95 

1,99 
2,03 
2,07 
2,11 
2,15 

2,19 

2,27, 
2,27 

2,31 

2,35 



1,25 
1,29 

1,37 
1,41 

1,45 
1,49 
1,54 
1,58 
1,62 

1,66 
1,70 
1,74 
1,79 
1,83 

1,87 
1,91 

1,95 
1,99 
2,03 

2,08 
2,12 
2,16 
2,20 
2,24 

2,2% 

2.ZZ 

2,37 
2,41 

2,45 



1,30 
1,34 
1,38 
1,43 
1,47 

•1,51 
1,56 
1,60 
1,64 
1,69 

1,73 
1,77 
1,82 
1,86 
1,90 

1,95 
1,99 
2,03 
2,08 
2,12 

2,16 
2,21 
2,25 
2,29 
2,34 

2,38 
2,42 

2,47 
2,51 
2,55 



1,35 
1,39 
1,44 
1,48 
1,53 

1,57 
1,62 
1,66 
1,71 
1,75 

1,80 
1,84 
1,89 
1,93 
1,98 

2,02 
2,07 
2,11 
2,16 
2,20 

2,25 
2,29 

2,34 
2,38 

2,43 

2,47 
2,52 
2,56 
2,61 
2,65 



1,40 
1,45 
1,49 
1,54 
1,59 

1,63 
1,68 

1,73 
1,77 
1,82 

1,87 
1,91 
1,96 
2,01 
2,06 

2,10 

2,15 
2,20 

2,24 
2,29 

2,34 

2,Z^ 

2,43 
2,48 
2,52 

2,57 
2,62 
2,66 

2,71 
2,76 



1,45 
1,50 
1,55 
i,6o 

1,65 

1,70 
1,74 
1,79 
1,84 
1,89 

1,94 
1,99 
2,03 
2,08 
2,13 

2,18 

2,27, 

2,2s 

2,33 
2,37 

2,42 

2,47 
2,52 

2,57 
2,62 

2,66 

2,71 
2,76 
2,81 
2,86 



1,51 
1,56 
1,6 
1,66 

1,71 

1,76 
1,81 
1,86 
1,91 
1,96 

2,01 
2,06 
2,11 
2,16 
2,21 

2,26 

2,3^ 

2,36 
2,41 
2,46 

2,51 
2,56 
2,61 
2,66 
2,71 

2,76 
2,81 
2,86 
2,91 
2,96 



1,56 
1,61 
1,66 

1,71 
1,76 

1,82 
1,87 
1,92 

1,97 
2,02 

2,08 

2,13 
2,18 
2,23 
2,28 

if.,34 
'»,39 
2,44 
2,49 
2,54 

2,60 1 
2,65 

2,70 

2,75 
2,80 

2,85 
2,91 
2,96 

3,01 
3,06 
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10° 



IV 



12° 



13° 



14° 



16° 



600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 



700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 

800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 

900 
910 
920 



940 
950 
960 
970 
980 
990 
1000 



o,io 
o,ii 
o,ii 
o,ii 
o,ii 
o,ii 
o,ii 

0,I2 
0,I2 
0,I2 

0,I2 
0,I2 
0,I2 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,14 

0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

0,16 
0,16 
0,16 
0,16 
0,16 
0,16 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 



0,21 
0,2.1 
0,21 
0,22 
0,22 
0,22 
0,23 
0,23 
0,24 
0,24 

0,24 
0,25 
0,25 
0,25 
0,26 
0,26 
0,26 
0,27 
0,27 
0,27 

0,28 
0,28 
0,28 
0,29 
0,29 
0,29 
0,30 
0,30 
0,30 
0,31 

0,31 
0,31 
0,32 
0,32 

0,33 
0,33 
0,33 
0,34 
0,34 
0,34 
0,35 



0,31 
0,32 
0,32 
0,33 
0,33 
0.34 
0,34 
0,35 
0.35 
0,36 

0,36 
0.37 
0,37 
0,38 
0,38 

0.39 
0.39 
0,40 
0,40 
0,41 

0,42 
0,42 

0,43 
044 

o»44 
0,45 
0,45 
0,46 
0,46 

0,47 
o»47 
0,48 
0,48 
0,49 

0,49 
0,50 
0,50 
0,51 

0,51 
0,52 



0,42 
0,42 
0,43 
0,44 
0,44 
0,45 
0,46 
0,46 

0,47 
0,48 

0,48 

0.49 
0,50 
0,51 
0,51 
0,52 
0,53 
0,53 
0,54 
0,55 

0,55 
0,56 

0,57 
0,57 
0,58 

0,59 
0,60 
0,60 
0,61 
0,62 

0,62 
0,63 
0,64 
0,64 
0,65 
0,66 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 
0,69 



0,52 
0,53 
0,54 
0,54 
0,55 
0,56 

0,57 
0,58 

0,59 
0,60 

0,61 
0,61 
0,62 
0,63 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,67 
0,68 

0,69 
0,70 
0,71 
0,72 
0,73 
0,74 
0,74 
0,75 
0,76 

0,77 

0,78 

0,79 
0,80 
0,80 
0,81 
0,82 
0,83 
0,84 
0,85 
0,86 
0,87 



0,62 
0,63 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,69 
0,70 
0,71 
0,72 

0,73 
0,74 
0,75 
0,76 

0,77 
0,78 

0,79 
0,80 
0,81 
0,82 

0,83 
0,84 
0,85 
0,86 
0,87 
0,88 
0,89 
0,90 
0,91 
0,92 

0,93 
0,94 
0,96 

0,97 
0,98 
0,99 
1,00 
1,01 
1,02 
1,03 
1,04 



0,73 
0,74 
0,75 
0,76 
0,78 

0,79 
0,80 

0,81 
0,82 
0,84 

0,85 
0,86 

0,87 
0,88 
0,90 
0,91 
0,92 

0,93 
0,94 
0,96 

0,97 
0,98 

0,99 
1,01 
1,02 

1,03 
1,04 
1,05 
1,07 
1,08 

1,09 
1,10 
1,11 

1,13 
1,14 

1,15 
1,16 

1,17 
1,19 
1,20 
1,21 



0,83 
0,84 
0,86 
0,87 
0,89 
0,90 
0,91 
0,93 
0,94 
0,96 

0,97 
0,98 

I,CX> 

1,01 
1,02 
1,04 
1,05 
1,07 
1,08 
1,09 

I,II 

1,12 
1,13 
1,15 
1,16 
1,18 
1,19 
1,20 
1,22 

I»25 

1,26 
1,27 
1,29 
1,30 
1,31 

h33 
1.34 
1,36 
i»37 
1,38 



0,93 
0,95 
0,97 
0,98 
i,cx> 
1,01 
1,03 
1,04 
1,06 
1,07 

1,09 
i,ii 
1,12 
1,14 
1,15 
1,17 
1,18 
1,20 
1,21 
1,23 

1,25 
1,26 
1,28 
1,29 

1,31 
1,32 
1.34 
1,35 
1,37 
1,39 

1,40 
1,42 
1,43 
1,45 
1,46 
1,48 
1,49 
1,51 
1.53 
1,54 
1,56 



1,04 
1,06 

1,07 
1,09 
i,ii 
1,12 

1,14 
1,16 
1,18 
1,19 

1,21 
1,23 
1,25 
1,26 

1,28 
1,30 
1,31 
1,33 
1,35 
1,37 

1,38 
1,40 
1,42 
1,44 
1,45 
1,47 
1,49 
1,51 
1,52 
1,54 

1,56 

1.57 

1.59 
1,61 

1,63 
1,64 
1,66 
1,68 
1,70 
1.71 
1.73 



1,14 
1,16 
1,18 
1,20 
1,22 
1,24 
1,26 
1,28 
1,29 
1,31 

h33 
1,35 
1.37 

».39 
1,41 

1,43 
1,45 
1.47 
1,48 

1,50 

1.52 
1.54 
1,56 
1,58 
1,60 
1,62 
1,64 
1,66 
1,67 
1,69 

1,71 
1,73 
1.75 
1,77 
1,79 
1,81 

1,83 
1,85 
1,87 
1,88 
1,90 



1,25 
1,27 
1,29 

1.31 
1,33 
1.35 
1,37 
1.39 
1,41 

1.43 

1,45 
1.47 
1,49 
1.52 
1,54 
1,56 
1,58 
1,60 
1,62 
1,64 

1,66 
1,68 
1,70 
1.72 

1.74 
1,76 

1.79 
1,81 

1,83 

1,85 

1,87 
1.89 
1,91 

1.93 
1.95 
1.97 

1.99 
2,01 

2,03 
2,06 
2,08 



1,35 

1.37 

1,39 
1,42 

1,44 
1,46 
1,48 
1.51 
1.53 
1.55 

1.57 
1,60 
1,62 
1,64 
1.66 
1,69 
1,71 
1.73 
1.75 
1,78 

1,80 
1,82 
1,84 
1,87 
1,89 
1,91 

1.93 
1,96 

1,98 
2,00 

2,02 
2,05 
2,07 
2,09 
2,11 
2,14 
2,16 
2,18 
2,20 
2,23 
2,2s 



1,45 
1,48 
1,50 
1,53 
1,55 
1.57 
1,60 
1,62 

1,65 
1,67 

1,70 
1.72 
1.74 
«.77 
1.79 
1,82 

1,84 
1,8.7 
1,89 
1,91 

1,94 
1,96 

1.99 
2,01 

2,03 
2,06 
2,08 
2,11 

2,13 
2,16 

2,18 
2,20 
2,23 

2,25 
2,28 
2,30 
2f33 
2,35 
2,37 
2,40 

2,42 



i,5Ö 
1,58 
1,61 

1,63 
1,66 1 
1,69 
1.71 

1.74 
1,76 

1.79 

1,82 
1,84 
1,87 
1,89 
1,92 

1.95 
1.97 
2,00 
2,02 
2,05 



2,08 
2,10 

2,13 

2,1« 

2,d 

2,21 

2,23 

2,26 

2,281 

2,3^ 

2,34 
2,36 

2,39 
2,41 

2,44 
2,47 
2,49 
2,52 
2,54 
2,57 
2,60 
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16^ 



17° 



18° 



19° 



20° 



2V 



22° 



23° 



24° 



26° 



26° 



27° 



28° 



600 
610 
620 
630 
640 
660 
660 
670 
680 
690 

700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 



810 



840 
850 
860 
870 
880 
890 

900 
910 
920 



940 
950 
960 
970 
980 
990 
1000 



1,66 
1,69 
1,72 

1,74 
1,77 
1,80 

1,83 
1,85 
1,88 
1,91 

1,94 

1,97 

i>99 
2,02 

2,05 

2,08 

2,10 

2,13 
2,16 
2,19 

2,21 
2,24 
2,27 
2,30 
2,33 
2,35 
2,3^ 
2,41 

2,44 
2,46 

2,49 
2,52 

2,55 
2,57 
2,60 
2,63 
2,66 
2,69 
2,71 
2,74 
2,77 



1,76 

1,79 
1,82 

1,85 
1,88 
•1,91 
1,94 
1,97 
2,00 
2,03 

2,06 
2,09 
2,12 

2,15 
2,18 
2,21 
2,24 
2,26 
2,29 
2,32 

2,35 
2,38 
2,41 

2,44 
2,47 
2,50 

2,53 
2,56 

2,59 
2,62 

2,65 
2,68 
2,71 
2,74 
2,76 

2,79 
2,82 
2,85 
2,88 
2,91 
2,94 



1,87 
1,90 

1,93 
1,96 

1,99 
2,02 
2,06 
2,09 
2,12 
2,15 

2,18 

2,21 1 

2,24 

2,27 

2,30 

2,34 

2,37 

2,40 

2,43 
2,46 

2,49 
2,52 
2,55 
2,58 
2,62 
2,65 
2,68 
2,71 
2,74 
2,77 

2,80 
2,83 
2,87 
2,90 

2,93 
2,96 

2,99 
3,02 

3,05 
3,08 

3," 



1,97 
2,01 
2,04 
2,07 
2,10 
2,14 
2,17 
2,20 

2,24 
2,27 

2,30 
2f33 
2,37 
2,40 
2,43 
2,47 
2,50 
2,53 
2,56 
2,60 

2,63 
2,66 
2,70 

2,73 
2,76 

2,79 
2,83 
2,86 
2,89 
2,93 

2,96 

2,99 
3,02 
3,06 

3,09 
3,12 
3,16 
3,19 

3f22 

3,25 
3,29 



2,08 
2,11 

2,15 
2,18 
2,21 
2,25 
2,28 
2,32 
2,35 
2,39 

2,42 
2,46 
2,49 
2,53 
2,56 
2,60 
2,63 
2,66 
2,70 
2,73 

2,77 
2,80 

2,84 
2,87 
2,91 

2,94 
2,98 
3,01 
3,05 
3,08 

3,11 
3,15 
3,18 

3f22 

3,25 
3,29 

3f32 
3,3(> 
3,39 
3,43 
3,46 



2,18 
2,22 
2,25 
2,29 

2,33 
2,36 
2,40 

2,43 

2,47 
2,51 

2,54 
2,58 
2,62 
2,65 
2,69 
2,72 
2,76 
2,80 
2,83 
2,87 

2,91 

2,94 
2,98 

3>02 

3,05 
3,09 
3,12 
3,16 
3,20 
3f23 

3,27 
3,31 
3i34 
3,38 
3,42 
3,45 
3,49 
3,52 
3,56 
3,60 
3,631 



2,28 
2,32 
2,3(> 

2,40 

2,44 
2,47 
2,51 
2,55 
2,59 
2,63 

2,66 
2,70 

2,74 
2,78 
2,82 
2,85 
2,89 

2,93 
2,97 
3,01 

3,05 
3,08 
3,12 
3,16 
3,20 
3,24 
3,27 
3,31 
3,35 
3,39 

3,43 
3,46 
3,50 
3,54 
3,58 

3f^2 

3,65 
3,69 
3f73 
3,77 
3,81 



2,39 
2,43 
2,47 
2,51 
2,55 
2,59 
2,63 
2,67 
2,71 
2,75 

2,79 
2,83 
2,87 
2,90 

2,94 
2,98 
3,02 
3,06 
3,10 
3,14 

3,18 

3f22 
3,26 

3f30 
3,34 
3,38 
3,42 
3,46 
3,50 
3,54 

3,58 
3fi2 
3,66 
3,70 
3,74 
3,78 
3,82 
3,86 
3,90 
3,94 
3,98 



2,49 
2,53 
2,57 
2,62 
2,66 
2,70 

2,74 
2,78 
2,82 
2,87 

2,91 
2,95 
2,99 
3f03 
3,07 
3,11 
3,16 
3,20 

3,24 
3,28 

3.32 
3,36 
3,40 
3,45 
3,49 
3.53 
3,57 
3,61 
3,65 
3,70 

3,74 
3,7^ 
3,82 
3.86 
3,90 
3,94 
3,99 
4,03 
4,07 
4,11 
4,15 



2,60 
2,64 
2,68 
2,72 
2,77 
2,81 
2,85 
2,90 

2.94 
2,98 

3,03 
3,07 
3,11 
3,16 
3,20 
3,24 
3,29 
3f33 
3,37 
3A2 

3,46 
3,50 
3,55 
3,59 
3,63 
3,68 
3,72 
3,76 
3,81 
3,85 

3,89 
3,94 
3,98 
4,02 

4,07 
4,11 
4,15 
4,20 

4,24 
4,28 

4,33 



2,70 
2,74 
2,79 
2.83 
2,88 
2,92 

2,97 
3fOi 
3,06 
3,10 

3,15 
3,19 
3,24 
3,28 

3,33 
3,37 
3,42 
3,46 
3,51 
3,55 

3,60 
3,64 
3,69 
3,73 
3,78 
3,82 

3,87 
3,91 
3.96 
4,00 

4,05 
4,09 

4,14 
4,18 

4.23 
4,27 
4,32 
4,36 
4,41 
4,45 
4,50 



2,80 
2,85 
2.90 
2,94 
2,99 
3,04 
3.08 

3,13 
3,18 

3,22 

3,27 
3,32 
3,36 
3,41 
3,46 
3,50 

3,55 
3,60 

3,64 

3,69 

3,74 
3,78 
3,83 
3,88 

3,92 

3,97 
4,02 
4,06 
4,11 
4,16 

4,20 
4,25 
4,30 
4,34 
4,39 
4,44 
4,48 
4.53 
4.58 
4,62 
4,67 



2,91 

2,95 
3,00 

3.05 
3,10 
3,15 
3»2o 

3,25 
3.29 
3,34 

3,39 
3,44 
3.49 
3,54 
3,58 
3,63 
3,68 

3,73 
3.78 
3,83 

3.88 

3,92 

3,97 
4,02 

4,07 
4,12 

4,17 

4,21 

4,26 
4.31 

4.36 
4,41 
4,46 
4.51 

4,55 
4,60 

4,65 
4.70 

4.75 
4,80 

4,84 



3.01 
3,06 

3,11 
3,16 
3,21 
3,26 
3,31 
3.36 
3.41 
3,46 

3,51 
3,56 
3,61 
3,66 

3,71 
376 
3,81 
3,86 

3,91 
3,96 

4,01 

4,06 

4,11 

4,16 

4,21 

4,26 

4,32 

4,37 

4,42 4,57 

4,47 4,62 



3,11 
3,17 

3*22 

3,27 
3^32 
3,37 
3,43 
3,48 
3,53 
3,58 

3,63 
3,69 
3.74 
3,79 
3,84 
3,89 
3,94 
4,00 

4,05 
4,10 

4,15 
4,20 
4,26 

4,31 
4,36 
4,41 
4,46 
4,52 



4,52 

4,57 
4,62 

4,67 
4,72 

4,77 
4.82 

4.87 
4,92 

4,97 
5,02 



4,67 
4.72 
4,78 

4,83 
4,88 

4,93 
4,98 

5,03 
5,09 
5,14 
5,19 
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Reduction der Barometerablesungen an Messingskala auf o''. 


Berechnet nach der Formel b t (fi—ßt), wo 6 den abgelesenen Barometerstand, / die Temperatur, 


ß =r 0,000 i8i 5 den Ausdehnungs-Coefficienten des Quecksilbers, ß^ = 0,0000201 den linearen Aus- 


dehnungs-Coefficienten des Mcssings bedeutet 


Die Zahlen der Tabelle sind (ur Temperaturen unter o° zum beobachteten Barometerstand zu addiren. 


für Temperaturen über o° von demselben abzuziehen. 


Tem- 
peratur 


640 


650 


660 


670 


680 690 700 


710 720 730 


740 


750 


760 


770 


780 


0° 


o,oo lo.oo 


0,00 


0,00 


0,00 


0,CX) 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,CX) 


0,00 


1 


o,io 


0,10 


0,11 


0,11 


0,11 


0,11 


0,11 


0,11 


0,12 


0,12 


0,I2|0,I2 


0,12 


0,12 


0,13 


2 


0,2I 


0,21 


0,21 


0,22 


0,22 


0,22 


0,23 


0,23 


0,23 


0,24 


0,24 0,24 


0,25 


0,25 


0,25 


3 


0,31 


0,31 


0,32 


0,32 


0,33 


0,33 


0,34 


0,34 


0,35 


0.35 


0,36 


0,36 


0,37 


0.37 


0,38 


4 


0,41 


0,42 


0,43 


0,43 


0,44 


0,45 0,45 


0,46 


0,46 


0.47 


0,48 


0,48 


0,49 


0,50 


0,50 


5 


0,52 


0,52 


0,53 


0.54 


0,55 


0,56, 0,56 


0.57 


0,58 


0,59 


0,60 


0,61 


0,6 j 


0,62 


0,63 


6 


0,62 


0,63 


0,64 


0,65 


0,66 


0,671 0,68 


0,69 


0,70 


0,71 


0,72 


0,73 


0,74 


0,75 


0,76 


7 


0,72 


0,73 


0,75 


0,76 


0.77 


0,78 0,79 
0,89 0,90 


0,80 


0,81 


0,82 


0,84 


0.85 


0,86 


0,87 


0,88 1 


1 8 


0,83 


0,84 


0,85 


0,87 


0,88 


0,92 


0,93 


0,94 


0,96; 0,97 


0,98 


0,99 


1,011 


9 


0,93 


0.94 


0,96 


0,97 


0.99 


i,oo| 1,02 


1,03 


1,05 


1,06 


1.07 


1,09 


I.IO 


1,12 


i.i3i 


10 


1,03 


1.05 


1,07 


1.08 


1,10 


i,iili,i3 


1,15 


1.16 


1,18 


1,19 


1,21 


«,2J 


1.24 


1,26 


11 


1,14 


J.15 


1.17 


1,19 


1,21 


1,23 1,24 


1,26 


1,28 


1.30 


1,3' 


1,33 


1,35 


1.37 


1.38 


12 


1,24 


1,26 


1,28 


1.30 


1,32 


1,34 


1.36 


1,38 


1.39 


1.41 


1,43 


1,45 


1,47 


1.49 


«,5« 


13 


1.34 


1.36 


1,38 


1,41 


1,43 


1.45 


1.47 


1,49 


1,51 


1.53 


1,55 


1.57 


«,59 


1,61 


1,64 


14 


1.45 


1.47 


1.49 


'.51 


1.54 


1.56 


1.58 


1,60 


1.62 


1.65 


1,67 


1,69 


1,72 


1.74 


1,76 


15 


1.55 


1,57 


1,60 


1.62 


1.65 


1,67 


1.69 


1,72 


1.74 


1.77 


1,79 


1,82 


1,84 


1,86 


1.89 


16 


1,65 


1,68 


1,70 


1,73 


1.76 


1,78 


1,81 


1,83 


1,86 


1,89 


1.9« 


1,94 


1,96 


1,99 


2/31 


17 


1,76 


1.78 


1,81 


1.84 


1.87 


1,89 


1.92 


1,95 


1,98 


2,QO 


2,03 


2,06 


2,09 


2,11 


2,14 


18 


1,86 


1,89 


1.92 


1.95 


1,98 


2,00 


2,03 


2,06 


2,09 


2,12 


2,15 


2,18 


2,21 


2,24 


2,27 


19 


1,96 


1.99 


2,02 


2,05 


2,09 


2,12 


2,15 


2,18 


2,21 


2,24 


2,27 


2,30 


2,33 


2.36 


2,39 


20 


2,07 


2,10 


2.13 


2,16 


2,20 


2,23 


2,26 


2,29 


2,32 


2,36 


2,39 


2,42 


2.45 


2,49 


2,52 


21 


2.17 


2,20 


2,24 


2,27 


2,30 


2.34 


2,37 


2,41 


2A^ 


2.47 


2.5« 


2,54 


2,58 


2.61 


2,64 


22 


2,27 


2.31 


2.34 


2,38 


2,4« 


2,45 


2,49 


2,52 


2,56 


2,59 


2,63 


2,66 


2,70 


2.73 


2,77 


23 


2,38 


2,41 


2,45 


2.49 


2,52 


2.56 


2,60 


2,63 


2,67 


2,71 


2,75 


2,78 


2,82 


2.86 


2,90 


24 


2,48 


2.52 


2,56 


2,60 


2.63 


2,67 


2,71 


2,75 


2,79 


2,83 


2,87 


2,91 


2,94 


2.98 


3.02 


25 


2,58 


2,62 


2,66 


2,70 


2.74 


2.78 


2,82 


2,86 


2,91 


2,94 


2.99 


3,03 


3,07 


3,11 


3.15 


26 


2,69 


2,73 


2,77 


2,81 


2,85 


2,90 


2,94 


2.98 


3.02 


3,06 


3.'« 


3.15 


3.19 


3>23 


3v27 


27 


2.79 


2.83 


2,88 


2,92 


2,96 


3,01 


3,05 


3.09 


3.14 


3,18 


3,22 


3.27 


3f3i 


3.36 


3>4P 


28 


2,89 


2.94 


2,98 


3.03 


3.07 


3,12 


3,16 


3.21 


3,25 


3,30 


3.34 


3.39 


3,43 


3.48 


3.52 1 


29 


3.00 


3.04 


3.09 


3.14 


3,18 


3.23 


3.28 


3.32 


3.37 


3.42 


3.46 


3.5« 


3,56 


3.60 


3.651 


30 


3.10 


3.15 


3.20 


3.24 


3.29 


3,34 


3,39 


3.44 


3,49 


3,53 


3.58 


3.63 


3,68 


3,73 


3.78 


1 31 


3.20 


3,25 


3.30 


3.35 


3,40 


3,45 


3,50 


3,55 


3,60 


3,65 


3.70 


3.75 


3,80 


3,85 


3,90 


32 


3.31 


3>3(> 


3.41 


3.46 


3,51 


3,56 


3,62 


3.67 


3,72 


3,77 


3.82 


3.87 


3.93 


3,98 


4.03 


33 


3.41 


3,46 


3.52 


3.57 


3,62 


3,68 


3,73 


3,78 


3fi3 


3,88 


3.94 


3.99 


4.05 


4,10 


4.15 


34 


3.51 


3.57 


3>(>2 


3.68 


3.73 


3,79 


3,84 


3,90 


3,95 


4,00 


4,06 


4,12 


4.17 


4,23 


4,28 


35 


3.62 


3.67 


3,73 


3,78 


3.84 


3,90 


3,95 


4,01 


4,07 


4,12 


4,18 


4.^4 


4.29 


4,35 


4.41 
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Tem- 
pera- 
tur. 



0° 

1 

2 
3 
4 



7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 



21 
22 
23 
24 
25 



Dichte und Volumen 
des Wassers bei den Temperaturen o° bis ioo°, 
Einheit bei 4^ 

Berechnet von P. Volkmann (Wied. Ann. 14, p. 260, 1881J, 
aus Beobachtungen von Hagen, Matthiessen, Pierre, Kopp und Jolly. 



Dichte 

d. h. 

Gewicht 

von 

I ccm 

Wasser in 

Grammen. 

(Im luftleeren 

Raum.) 



Differenz 
rar 



Dichteu.Vol. 



0,999 878 
o»999 933 

0,999 972 

o»999 993 
1,000000 

0,999 992 
0,999 969 

o»999 933 
0,999 Ö82 
0,999819 

0,999 739 
0,999 650 

0,999 544 
0,999 430 
0,999 297 

0,999 154 
0,999 004 
0,998 839 
0,998 663 
0,998 475 

0,998 272 
0,998 065 
0,997 849 
0,997 623 
0,997 386 
0,997 140 



0,000 055 

039 
. 021 
. 007 

.008 

023 
036 
051 
063 

080 

,089 

. 106 

114 

^33 

• 144 

. 150 
. 165 

177 
188 

, 204 

. 208 

217 

, 227 

.238 

247 



Volum 

▼on 

I g Wasser 

in ccm. 



1,000 122 
1,000067 
1,000028 
1,000007 
1,000000 

1,000008 
1,000031 
1,000067 
1,000 118 
1,000 181 

1,000261 
1,000350 
1,000456 
1,000570 
1,000703 

1,000847 

1 .000 997 

1.001 162 
1,001 339 
1,001 527 

1,001 731 

1.001 939 

1.002 156 
1,002383 
1,002 621 

1,002 868 



Logarithmen 

der Zahlen 

für das 

Volum. 



0,000053 

. 029 

. 012 

.0030 

. 0000 

.0035 
.013 
. 029 
.051 
.079 

• 113 

• 152 
. 198 
.247 
•305 

.3^S 
•433 
.504 
.581 
.663 

.751 
. 841 

.935 
1034 
1137 
1244 



Tem- 
pera- 
tur. 



1 
2 
3 
4 



7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 



Tem- 
pera- 
tur. 



w 

35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 



Tem- 
pera- 
tur. 



30° 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 



Dichte 

d. h. 
Gewicht 

von 

I ccm 
Wasser in 
Grammen. 
(Im lufdeeren 

Raum.) 



0,99 577 
0,99417 
0,99 236 

0,99 035 
0,98817 
0,98 584 

0,98 334 
0,98 07 1 

0,97 789 
0,97 493 
0,97 190 
0,96 876 
0,96 549 
0,96 208 
0,95 856 



Volum 

von 

I Gramm 

Wasser in 

ccm. 



1,00425 
1,00586 
I,CX)770 
1,00974 
1,01 197 
1,01 436 
1,01 694 

1.01 967 

1.02 261 
1,02 572 

1.02 891 

1.03 225 

i>03 574 
1,03 941 
1,04323 



Differenz 



0,00032 
36 
40 

44 
47 
50 
53 
56 

59 
61 

63 
65 
68 
70 



Differenz 
fOr 
1° 



0,00032 
37 
41 
45 
48 

52 
55 
59 
62 
64 
67 
70 

73 
76 
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Dichte und Volumen des Wassers 


bei den Temperaturen — 10° bis + 100°. Einheit bei o*" und bei 4"*. 


Abgeleitet von F. RosMttl (Pogg. Ann. Erg.-Bd. V, p. 268. 1871;, 


aus Beobachtungen von Kopp, Despretz, Hagen, Matthiessen und Rossetti. 


j 


Dichte 


Volum 


IMctite 


Volum 


1 


Dichte 


Volum 


Dichte 


Volum 


t 


bei 


bei 


bei 


bei 


bei 


bei 


bei 


bei 


1 


0°= I 


0»= I 


40 = 1 


40 = 1 


H 


0°= I 


o° = I 


4» = i 


40 = . 


-10 


0,998 274 


I.OOI 729 


0,998 145 


1,001 858 


2tf 


0,998388 


1,001 615 


0,998 259 


i.ooi 744 


-9 


. ■ • 556 


... 449 


... 427 


• • • 575 


21 


...176 


... 828 


... 047 


• . • 957 


- 8 


. . .814 


... 191 


... 685 


...317 


22 


0,997 956 


1,002048 


0,997 828 


1,002 177 


- 7 


0,999 040 


1,000963 


...911 


... 089 


23 


... 730 


... 276 


. . . 601 


... 405 


- 6 


... 247 


... 756 


0,999118 


1,000883 


24 


... 495 


...511 


... 367 


... 641 


h 5 


... 428 


• . • 573 


... 298 


... 702 


25 


... 249 


... 759 


... 1 20 


... 888 


h4 


•• . . 584 


. . . 416 


• . • 455 


• • • 545 


26 


0,996 994 


1,003014 


0,996 866 


1,003 144 


-3 


...719 


... 281 


...590 


. . . 410 


27 


• • • 732 


... 278 


... 603 


. . . 408 


-2 


... 832 


... 168 


... 703 


... 297 


28 


.. . 460 


... 553 


.••331 


... 682 


- 1 


0,999 926 


1,000074 


0.999 797 


1,000203 


29 


0,996179 


1,003835 


0,996051 


1.003 965 





1,000000 


1,000,000 


0,999871 


1,000 129 


30 


0,99 589 


1,00412 


0,99 577 


1,00425 


+ 1 


. . • 057 


0,999 943 


... 928 


. . . 072 


31 


..560 


..442 


• •547 


•.455 


2 


... 098 


. . . 902 


... 969 


...031 


32 


.•530 


..473 


..517 


..486 


3 


. . . 120 


... 880 


... 991 


. . . 009 


33 


..498 


.•505 


..435 


..518 


4 


... 129 


...871 


1,000000 


1,000000 


34 


..465 


..538 


•.452 


•.551 


5 


... 119 


... 881 


0,999 990 


. . . 010 


35 


..431 


..572 


..418 


..586 


6 


... 099 


. . .901 


... 970 


. . . 030 


36 


•.396 


..608 


.•383 


..621 


! 7 


. . .062 


... 938 


... 933 


. . . 067 


37 


..360 


..645 


..347 


..657 


, 8 


...015 


... 985 


... 886 


... 114 


38 


-.323 


..682 


..310 


..694 


, 9 


0.999 953 


1,000047 


0,999 824 


1,000 176 


39 


0,99 286 


1,00719 


0,99 273 


1,00732 


10 


0,999 876 


1,000 124 


0,999 747 


1,000253 


40 


0,99 248 


1,00757 


0,99 235 


1,00770 


11 


... 784 


...216 


... 655 


• ■ • 345 


41 


.. 210 


..796 


..197 


. .809 


12 


... 678 


..■322 


... 549 


...451 


42 


.. 171 


..836 


..158 


..849 


13 


• • • 559 


... 441 


... 430 


... 570 


43 


..13J 


..876 


.. 118 


..889 


14 


... 429 


. • • 572 


• •. • 299 


.. 701 


44 


. .091 


..917 


..078 


..929 


15 


... 289 


...712 


. . . 160 


... 841 


45 


..050 


..958 


..037 


..971 


16 


...131 


... 870 


. . .002 


... 999 


46 


. . 009 


1,01 001 


0,98 996 


1,01 014 


17 


0,998 970 


1,001031 


0,998841 


1,001 160 


47 


0,98 967 


..044 


..954 


..057 


18 


... 782 


...219 


... 654 


... 348 


48 


..923 


..088 


. . 910 


. . lOI 


19 


0,998 588 


i,ooi 413 


0,998 460 


1,001 542 


49 


0,98 878 


I.Ol 134 


0,98 865 


1,01 148 
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Dichte und Volumen des Wassers 


bei den Temperaturen — lo** bis + loo*". Einheit bei o"* und bei 4*". 






Abgeleitet von P. Rossettt (Pogg. Ann. Erg.-Bd. V, p. 268. 1871), 


^^^" 


ans Beobachtangen von Kopp, Despretz, Hagen, Matthiessen und Rosietti. 


^ 


Dichte 


Volum 


Dichte 


Volum 


1 


Dichte 


Volum 


Dichte 


Volum 


bei 


bei 


bei 


bei 


1 


bei 


bei 


bei. 


bei 


H 


0»= I 


00 = 1 


4« = ! 


4° = i 


H 


0«=! 


0» = I 


40 = 1 


4»=i 


50" 


0,98832 


1,01 182 


0,98819 


1,01 195 


80" 


0,97 206 


1,02874 


0,97 194 


1,02887 


51 


..785 


..230 


..772 


•.243 


81 


••145 


••939 


.•132 


•■952 


52 


••737 


..279 


••725 


..292 


82 


..083 


1,03005 


..070 


1,03018 


53 


..689 


..328 


• .677 


••341 


83 


. .020 


..072 


..007 


..085 


54 


..642 


•■377 


.. 629 


••390 


84 


0,96956 


••139 


0,96943 


..153 


55 


••594 


..426 


• .581 


••439 


85 


..892 


.. 207 


..879 


.. 221 


56 


••547 


••475 


••534 


..488 


86 


..828 


..276 


..815 


..289 


fl 


••499 


.•524 


..486 


••537 


87 


..764 


••345 


.•751 


•.358 


58 


..450 


••574 


••437 


••587 


88 


..699 


..414 


..687 


•.427 


59 


0,98401 


1,01625 


0,98388 


1,01638 


89 


0,96634 


1,03484 


0,96622 


1.03497 


60 


0,98350 


1,01678 


0,98338 


1,01691 


90 


0,96568 


1.03554 


0,96556 


1,03567 


61 


..299 


••731 


..286 


••744 


91 


• .502 


• .625 


..490 


..638 


62 


..247 


•.785 


••234 


■•798 


92 


••435 


•■697 


••423 


..710 


63 


•••94 


••839 


.. 182 


..852 


93 


..368 


..770 


..356 


..782 


64 


.. 140 


••895 


..128 


..908 


94 


..300 


••844 


..288 


• • 856 


65 


..086 


•.951 


..074 


• •964 


95 


..231 


..918 


..219 


••931 


66 


..032 


1,02008 


...019 


1,02021 


96 


..161 


••993 


..149 


1,04006 


67 


0,97977 


..065 


0,97964 


..078 


97 


..091 


1,04069 


• .079 


..082 


6S 


..921 


..124 


..908 


• •137 


98 


..020 


.•145 


..008 


..158 


69 


0,97864 


1,02 183 


0,97851 


1,02 196 


99 


0,95949 


1,04222 


0,95937 


1,04235 


70 


0,97807 


1,02243 


0,97794 


1,02256 


100 


0,95879 


1,04299 


0,95866 


1,04312 


71 


••749 


••303 


..736 


..316 












72 


..690 


••365 


••677 


.•378 












73 


..631 


..427 


..618 


..440 




. 








74 


•■571 


..490 


••558 


.•503 












75 


..511 


••553 


..498 


..566 












76 


••450 


..617 


••438 


..630 












77 


..389 


..681 


••377 


..694 












78 


..328 


••745 


..316 


..758 












7« 


0,97267 


1,02809 


0,97 255 


1,02822 
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Dichte und Volumen des Quecksilbers 






j 


für die Temperaturen bis 30° 


9 




berechnet ans dem Gewicht 


»on 1 ccm Quecksilber bei o<»: I3,S9S3 g 










(Volkmann, Wied. Ann. 13, p. 209, 1881), |,| 


und seinem mittleren AusdehnungB-Cocffidenten 


zwischen o nnd 30° 


: 0,0001815 










(s. WtUlaer, Physik 3, p. 66. 


1875.). 


Tempe- 


Dichte 




Volumen 




Tempe- , 


. ratur. 


oder Gewicht von 
I ccm in Grammen. 


Log. 


von 1 g Quecksilber 
in ccm. 


Log. 


ratar. i 


0° 


13,5953 


1,1333888 


0,073 5548 


— 10 
8,8666112 


0° 


1 


13.5928 


1.1333100 


0,073 5682 


8,866 6900 


1 


2 


13,5904 


1,1332312 


0,0735815 


8,866 7688 


2 


3 


13.5879 


1.133 1524 


0,073 5949 


8,866 8476 


3 


1 4 


13.5854 


1,1330736 


0,073 6082 


8,866 9264 


4 


5 


13.5830 


1,132 9948 


0,0736216 


8,867 0052 


5 1 


* 


13,5805 


1,1329161 


0,073 6349 


8,867 0839 


6 


: 7 


13,5781 


1,1328374 


0,073 6483 


8,867 1626 


7 


8 


13,5756 


1,1327587 


0,073 6616 


8,867 2413 


8 


! 9 


13,5731 


1,132 6800 


0,073 6750 


8,867 32CX) 


9 1 


10 


13,5707 


1,1326013 


0,073 6883 


8,867 3987 


10 ' 


11 


13,5682 


1,1325226 


0,0737017 


8,867 4774 


11 


12 


13,5658 


1,132 4439 


0,073 7150 


8,867 5561 


12 


13 


13,5633 


1,132 3653 


0,073 7284 


8,867 6347 


13 1 


14 


13,5608 


1,132 2867 • 


0,073 7417 


8,8677133 


14 1 


15 


13,5584 


1,132 2080 


0,073 7551 


8,867 7920 


15 


16 


13,5559 


1,132 1294 


0,073 7684 


8,867 8706 


16 


17 


13.5535 


1,1320508 


0,073 7818 


8,867 9492 


17 1 


18 


13.5510 


1.1319723 


0,073 7951 


8,868 0277 


18 ■ 


19 


13.5486 


1.131 8937 


0,073 8085 


8,868 1063 


19 


20 


13.5461 


1,131 8152 


0,0738219 


8,868 1848 


20 


21 


13.5437 


1,131 7366 


0,073 8352 


8,868 2634 


21 


22 


13.5412 


1,1316581 


0,073 8485 


8,8683419 


22 1 


23 


13.5388 


1.131 5796 


0,0738619 


8,868 4204 


23 1 


! 24 


13,5363 


1,1315011 


0,073 8752 


8,868 4989 


24 ! 


25 


13,5339 


1,1314227 


0,073 8886 


8,868 5774 


25 1 


26 


13,5315 


1,1313442 


0,073 9019 


8,868 6558 


26 i 


27 


13,5290 


1,131 2657 


0,0739153 


8,868 7343 


27 


28 


13.5266 


1,131 1873 


0,073 9286 


8,8688127 


B i: 


29 


13,5241 


1,131 1089 


0,073 9420 


8,8688911 


^ i 


30 

U ■ 1 ,- — 


13,5217 


1,131 0305 


0.073 9553 


8,868 9695 


30 
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Dichte und Volumen des Quecksilbers 








für die 


Temperaturen bis 360°, 




berechnet aus dem Grewichte von i ccm Quecksilber bei o**: I3*59S3 g 








(Volkmann, Wied. Ann. 13, p. 209, 1881), 




und seinem mittleren Ausdehnungs-Coeffidenten zwischen o und /°: 




y = 


0,000 i8i 29 + 


0,000 000 003 340 8/ + 0,000000 00004s 933 ^ (^°^ Regnaul 
abgeleitet von Leyy, Inaog.-DUs., Halle, 1881). 


f s Messungen 


Tem- 


Mitderer 


Zuwachs 


Dichte 




Volumen 




pera- 


Ausdehnniigs- 
Coefficient 


der Volnmen- 


oder Gewicht 
von I ccm 


Log. 


von 1 g Queck- 


Log. 


, tur. 


y 


einheit. 


in Grammen. 




silber in ccm. 




o 


0,000 


0, 


13, 


I, 


0,0 


8, — 10 





18129 




5953 


133 3888 


735 548 


866 61 12 


! 10 


18133 


001 8133 


5707 


1326020 


736 882 


867 3980 


20 


18137 


003 6275 


5462 


131 8162 


738217 


868 1838 


30 


18143 


005 4429 


5217 


131 0314 


739 552 


868 9686 


: 40 


18149 


007 2597 


4973 


1302473 


740 888 


869 7527 


50 


18157 


0090783 


4730 


1294639 


742 226 


' 8705361 


60 


18165 


010899 


4487 


1286811 


743 565 


871 3189 


70 


18174 


012 722 


4245 


1278985 


744906 


872 1015 


80 


18184 


014547 


4004 


127 I166 


746 249 


872 8834 


90 


18195 


016376 


3763 


1263344 


747 594 


873 6656 


, 


0,000 


0, 


13, 


I, 


0,0 


8, —10 


100 


18207 


018 207 


3522 


1255527 


748941 


874 4473 


HO 


18220 


020 042 


3282 


1247707 


750 390 


875 2293 


120 


18234 


021 881 


3042 


1239885 


751643 


876 Ol 15 


' 130 


18249 


023 723 


2802 


1232063 


752 998 


876 7937 


140 


18264 


025 570 


2563 


1224235 


754 356 


877 5765 


150 


18281 


027421 


2324 


121 6404 


755716 


878 3596 


160 


18298 


029 277 


2086 


1208565 


757 083 


879 1435 


170 


18317 


031 139 


1847 


120 07 16 


758 452 


8799284 


1 180 


18336 


033005 


1609 


119 2864 


759 825 


8807136 


190 


18356 


034877 


1371 


118 5001 


761 202 


881 4999 




0,000 


0, 


13. 


I, 


0,0 


8, — lo 


1200 


18378 


036 755 


1133 


II77127 


762 583 


^%2 2^^z 


210 


18400 


038 639 


0895 


116 9242 


763 969 


8830758 , 


1 220 


18423 


040 530 


0657 


116 1342 


765 360 


883 8658 


230 


18446 


042 427 


0420 


115 3431 


766 755 


884 6569 


240 


18471 


Ö44331 


0182 


114 5506 


768 156 


885 4494 


250 


18497 


046 243 


12,9944 


113 7562 


769562 


886 2438 


260 


18524 


048 162 


9706 


1 1 2 9604 


770 974 


887 0396 


270 


18551 


050 088 


9468 


112 163I 


772391 


8878369 


280 


18580 


052 023 


9230 


III 3636 


773814 


888 6364 


290 


18609 


053 967 


8992 


IIO5618 


775 243 


8894382 1 




0,000 


0, 


12, 


I, 


0,0 


8, —10 


300 


18640 


055 919 


8753 


109 7582 


776679 


8902418 1 


310 


18671 


057 879 


8515 


108 9528 


778 121 


891 0472 


320 


18703 


059 849 


8276 


108 1448 


779 570 


891 8552 


330 


18736 


061 829 


8037 


107 3342 


781 026 


892 6658 


340 


18770 


063818 


7797 


106 5215 


782 490 


893 4785 


350 


18805 


065817 


7558 


105 7061 


783960 


894 2939 


360 


18841 


067 827 


7317 1048879 1 785438 


895 112 1 
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Volumen eines Glasgefösses von gewogenem 
Quecksilberinhalt 

Fasst ein Glasgefass bei fi, mit Messinggewichten in Luft von 760 mm Druck gewogen, 
/'Gramm Quecksilber, so ist sein Volumen in Cubikcentimetem 

bei derselben Temperatur /: V ^ P. R^ P.^\ 

d 

bei einer andern Temperatur i^i K, = /l -Äi = /l A 1 1 + y (^i — '))» 

worin p das auf leeren Raum reduciite Gewicht von i g Quecksilber in Messinggewichten (s. die For- 
mel in Tab. 3), d die Dichte des Quecksilbers bei /® (s. Tab. 14) und y = 0,000 02$ den kubischen 
Ausdehnungs-Coefficienten des Glases bedeutet 

Werthe von R und von Ä^ für /| = o*"» 15°, i7,°5, 20^. 



Tempe- 
ratur 



^j für /, = 0°. 



R^ für /i = 150. 



^, für /j = I7,°5. -ffj für /, = 20^ 




1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 
9 



0,073 5505 
073 5639 
073 5772 
0735906 
073 6040 

o, 
0736174 
073 6307 
073 6441 

073 6574 
073 6708 

o, 



10 


073 6842 


11 


073 6976 


12 


0737109 


13 


073 7243 


14 


073 7376 


15 


073 7510 


16 


073 7644 


17 


073 7778 


18 


0737911 


19 


073 8045 


20 


0738179 


21 


0738312 


22 


073 8446 


23 


073 8579 


24 


0738713 


25 


073 8847 


26 


073 8980 


27 


073 91 14 


28 


073 9248 


29 


073 9381 


30 


0739515 



0,073 5505 
073 5620 
073 5736 
0735851 
073 5966 

o, 
073 6082 

0736197 
0736312 
073 6427 
0736542 

o, 

073 6657 
0736773 

073 6888 

073 7003 
0737118 

o, 
073 7234 
073 7349 
073 7464 
073 7579 
073 7694 

o, 
073 7809 

073 7924 
073 8040 

0738155 
073 8270 

o, 
073 8385 
073 8500 
0738615 
073 8730 
073 8845 
073 8960 



ccm 
0,0735781 

073 5896 
073 601 1 
0736127 
073 6242 
O, 
073 6358 
073 6473 
073 6588 
073 6703 
0736819 

o, 

073 6934 
073 7049 
0737164 
073 7280 

073 7395 

o, 
0737510 
073 7626 
073 7741 
073 7856 
0737971 

o, 
073 8086 
073 8201 
0738316 
073 8432 
073 8547 

o, 
073 8662 

0738777 
073 8892 

073 9007 

0739123 

. 073 9238 



ccm 
0,073 5827 
073 5942 
073 6057 
0736173 
073 6288 

O, 
073 6404 
0736519 
073 6634 
073 6749 
073 6865 

O, 
073 6980 

073 7095 
073 7210 
073 7326 
073 7441 
O, 

073 7557 
073 7672 
073 7787 
073 7902 
0738017 

o, 
0738132 
073 8247 
073 8363 
073 8478 
073 8593 

o, 
073 8708 
073 8823 
073 8939 
073 9054 
6739169 
073 9284 



ccm 

0,073 5873 

073 5988 

0736103 

0736219 

073 6334 
O, 
073 6450 
073 6565 
073 6680 

073 6795 
073 691 1 

O, 

073 7026 
O73714I 
073 7257 
073 7372 
073 7487 

o, 

073 7603 
0737718 
073 7833 
073 7948 
073 8063 
o, 

0738179 
073 8294 
073 8409 
073 8524 
073 8639 

o, 

073 8755 
073 8870 

073 8985 
0739100 

0739215 
073 9330 
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Volumen eines Glasgefässes von gewogenem Wasserinhalt. 


FasiBt ein Glasgefass bei /^, ndt Messinggewichten in Luft von 760 mm Druck gewogen, F 


Gramm Wasser, so ist sein Volimien in Cubikcentimetem 






bei derselben Temperatur /: 


r = />. ^ = /i ^1 




bei einer andern Temperatur /,: 


y, = p.R, = />. A/, 4. 


y(A-o)' 


worin p das auf leeren Raum reducirte Gewicht von l g Wasser in Messinggewichten (s. die For- ||| 


mel in Tab. 3), d die Dichte des Wassers bei 


i /o (s. Tab. 12) 


und y = 0,000 02$ den kubischen ||| 


1 Ausdehnungs-Coefficienten des Glases bedeutet. 


Q 




Werthe von R und von 


Äi für ^1 = 


', 15°, 17,5» 20°. 1 


1 Tempe- 
ratur 

1 / 


n 


^1 für /, = 0° 


^j für /i = 150 


^1 för tt = I7.°5 


J^^ für /f = 20° 







ccm 


ccm 


ccm 


ccm 1 





1,00126 


1,00126 


1,00163 


1,00170 


1,00176 


1 


1,00120 


1,00117 


1,00155 


1,00161 


1,00167 


2 


1,00116 


1,00111 


1,00148 


1,00154 


1,00161 


3 


1,00113 


I,OOIO§ 


1,00143 


1,00149 


1,00156 


4 


1,00112 


1,00102 


1,00139 


1,00146 


1,00152 


5 


1,00112 


1,00100 


1,00137 


1,00144 


1,00150 


« 


1,00114 


1,00099 


1,00137 


1,00143 


1,00149 


7 


1,00117 


1,00100 


1,00137 


1,00144 


1,00150 


s 


1,00122 


1,00102 


1,00140 


1,00146 


1,00152 


1 ^ 


1,00128 


1,00105 


1,00143 


1,00149 


1,00155 


10 


1,00135 


1,00110 


1,00148 


1,00154 


1,00160 


u 


1,00144 


1,00116 


1,00154 


1,00160 


1,00166 


12 


1,00154 


1,00124 


1,00162 


1,00168 


1,00174 


13 


1,00165 


1,00133 


1,00170 


1,00176 


1,00183 


14 


1,00178 


1,00143 


1,00181 


1,00187 


1,00193 


15 


1,00192 


1,00155 


1,00192 


1,00198 


1,00205 


16 


1,00207 


1,00167 


1,00204 


1,00210 


1,00217 


17 


1,00223 


1,05180 


1,00218 


1,00224 


1,00230 1 


18 


1,00240 


1,00195 


1,00233 


1,00239 


1,00245 


19 


1,00258 


1,00211 


1,00248 


1,00255 


1,00261 


20 


1,00278 


1,00228 


1,00266 


1,00272 


1,00278 


21 


1,00299 


1,00246 


1,00284 


1,00290 


1,00296 


22 


1,00320 


1,00265 


1,00303 


1,00309 


1,00315 


23 


1,00343 


1,00285 


1,00322 


1,00329 


1,00335 


24 


1,00366 


1,00306 


1,00343 


1,00350 


1,00356 


25 


1,00390 


1,00327 


1,00365 


1,00371 


1,00378 


26 


1,00417 


1,00352 


1,00390 


1,00396 


1,00402 


27 


1,00445 


1,00377 


1,00414 


1,00421 


1,00427 


28 


1,00472 


1,00402 


1,00439 


1,00446 


1,00452 


2$ 


1,00499 


1,00426 


1,00464 


1,00470 


1,00476 


30 


1,00526 


1,00451 


1,00489 


1,00495 


1,00501 
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Tension des Wasserdampfes, 

ausgedrückt in Quecksilberhöhen bei o°, Dichte des Quecksilbers = 13,59593 
in 45** geogr. Breite und im Meeresniveau. 

AusRegnault'sMessungenberechnetv.Broch(Trav.etM6m.duBur. intern, des Poids et Mes.I A.33, i88l)< 



Tension. 



Tension. 



Tension. 



Tension. 



Tension. 



-19,0 
-18.9 
-18,8 
-18.7 

— 18.6 
-18,5 
-18.4 
-18,3 
-18.2 
-18.1 

-18.0 
-17,9 
-17,8 
-17.7 
-17.6 
-17.5 
-17,4 

— 17.3 

— 17.2 
-17,1 

-17.0 

— 16.9 
-16.8 
-16,7 
-16.6 
-16.5 

— 16,4 
-16.3 
-16,2 
-16.1 

-16.0 
-15.9 
-15.8 
-15,7 
-15,6 
-15,5 

— 15,4 
-15,3 
-15.2 

— 15,1 



mm 
,0288 
.0376 
,0465 

,0555 
,0646 

.0737 
,0828 
,0920 
,1013 

,uo7 

,1202 
,1298 

.1394 
,1491 
,1588 
,i686 

.1785 
,1885 

,1985 
,2086 

,2187 
,2290 
.2393 
.2497 
,2602 
,2707 
,2814 
,2922 
.3030 
.3139 

.3248 
.3358 
,3470 
.3582 

.3695 
,3809 

.3924 
,4039 
.4155 
,4272 



15.0 
14,9 
14.8 
14,7 
14,6 
14,5 
14,4 
14,3 
14,2 
141 

14,0 
13,9 
13,8 
13.7 
13,6 
13,5 
13,4 
13.3 
13,2 
13.1 

13,0 
12.9 
12.8 
12.7 
12.6 
12.5 
12,4 
12.3 
12.2 
12,1 

12.0 
11,9 
11.8 
11.7 
11,6 
11,5 
11,4 
11,3 
11.2 
11,1 



mm 

,4390 
.4509 
,4629 

,4750 
,4872 

.4994 
,5117 
,5241 
.5366 
.5492 

,5618 
,5745 
.5874 
,6004 

.6135 
,6267 

.6399 
.6532 
,6667 
.6803 

.6939 
,7076 

.7214 
.7353 
.7493 
.7634 
.7776 
.7920 
,8065 
,8210 

.8357 
,8504 

.8653 
,8802 

,8953 
.9105 

.9258 
,9412 
,9567 
,9723 



11,0 
10.9 
10.8 
10,7 
10.6 
10,5 
10,4 
10,3 
10.2 
10.1 

10,0 
9,9 
9.8 
9,7 
9.6 
9.5 
9,4 
9.3 
9.2 
9.1 

9.0 
8,9 

8,8 

■ 8,7 
8,6 
8.5 
8.4 
8.3 
8,2 
8,1 

8.0 
7.9 

7.8 

■ 7.7 
7.6 
7,5 

■ 7,4 
7.3 

• 7.2 
7.1 



mm 
1,9880 
2,0038 
2,0198 
2,0359 
2,0520 
2,0683 
2,0847 
2,1012 
2,1178 
2,1346 

2,1514 
2,1683 
2,1854 
2,2026 
2,2199 

2,2374 
2,2550 
2,2727 
2,2905 
2,3085 

2,3266 
2,3448 

2,3816 
2,4002 
2,4189 
2,4378 
2,4567 
2,4758 
2,4950 

2,5143 
2,5338 
2,5534 
2,5731 
2,5930 
2,6130 

2yä332 
2,6535 
2,6740 
2,6946 



7.0 
6.9 

6.8 
6.7 
6.6 
6.5 
6,4 
6,3 
6.2 
6,1 

6.0 
5.9 
5.8 
5.7 
5.6 
5.5 
5,4 
5,3 
5,2 
5,1 

5.0 
4.9 
4.8 
4.7 
4,6 
4.5 
4,4 
4.3 
4.2 
4.1 

4.0 
3.9 
3.8 
3.7 
3.6 
3,5 
3,4 
3.3 
3.2 
3.1 



mm 

2.7153 
2,7362 
2.7572 
2.7784 

2,7997 
2,8211 

2,8427 

2,8644 

2,8863 

2,9083 

2.9304 
2.9527 
2,9751 
2.9977 
3.0205 

3.0434 
3.0665 
3,0898 
3.1132 
3.1368 

3.1605 

3,1844 
3.2084 
3'2326 
3.2570 
3,2815 
3,3062 
3.3310 
3.3560 
3,3812 

3.4065 
3,4320 
3.4576 
3.4834 
3.5095 
3,5357 
3.5620 
3.5886 

3,6153 
3.6422 



- 3.0 

- 2.9 

- 2,8 
-2,7 

- 2,6 
-2,5 
-2.4 

- 2.3 

- 2.2 
-2,1 

-2.0 
-1,9 

- 1,8 

- 1.7 

- 1.6 
-1,5 

- 1.4 

- 1.3 

- 1.2 
-1,1 

- 1.0 
-0.9 
-0.8 
-0,7 

- 0.6 

- 0,5 
-0.4 
-0.3 

- 0.2 
-0.1 



+ 



0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1.0 



mm 
3,6693 
3,6966 
3.7240 
3.7516 

3»7794 
3.8074 

3.8355 
3,8638 

3.8923 
3.9210 

3.9499 
3,9790 
4,0082 

4.0376 
4.0672 
4,0970 
4.1271 

4.1574 
4,1878 
4.2185 

4,2493 
4,2803 
4,3116 
4,3430 
4.3747 
4,4065 

4.4385 
4,4708 

4.5032 

4,5359 

4,5687 
4.6017 
4,6350 
4.6685 
4,7022 
4,7361 
4.7703 
4,8047 
4.8393 
4,8741 
4,9091 
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Tension. 



Tension. 



Tension. 



Tension. 



Tension^ 



1,2 
1.3 
U 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1,9 
2,0 

2,1 
2,2 
2,3 
2.4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 

3.1 
3,2 
3,3 
3.4 
3,5 
3.6 
3.7 
3,8 
3.9 
4.0 

4,1 
4.2 
4.3 
4,4 
4,5 
4.6 
4,7 
4,8 
4,9 
5,0 



4.9443 
4,9798 

5.0155 
5,0515 
5,0877 
5,1240 
5,1606 

5,1975 
5.2346 
5.2719 

5.3094 
5.3472 
5,3852 

5,4235 
5.4620 
5,5008 
5,5398 
5.5790 
5.6185 
5,6582 

5.6981 
5.7383 
5.7788 

5.8195 
5.8605 
5.9017 
5,9432 
5,9850 
6,0270 
6,0693 

6,1118 
6,1546 

6.1977 
6,2410 
6,2846 
6,3285 
6.3727 
6,4171 
6,4618 
6,5067 



5^1 

5,2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 
6.0 

6.1 

6.2 
6.3 
6.4 
6,5 
6.6 
6.7 
6.8 
6,9 
7.0 

7,1 
7,2 
7,3 

7,4 
7.5 
7.6 
7.7 
7,8 
7.9 
8,0 

8.1 
8.2 
8,3 
8.4 
8.5 
8,6 
8.7 
8.8 
8.9 
9.0 



6.5519 
6.5974 
6,6432 
6,6893 

6,7357 
6,7824 

6,8293 
6,8765 
6,9240 
6,9718 

7.0198 
7,0682 
7,1168 
7.1658 
7.2150 
7.2646 
7.3145 
7.3647 
7.4152 
7,4660 

7.5171 
7.5685 
7,6202 
7.6722 
7.7246 
7,7772 
7,8302 

7,8834 
7,9370 
7.9909 

8,0452 
8,0998 

8,1547 
8,2099 
8.2655 
8.3214 
8.3777 
8,4342 
8,491 1 
8,5484 



9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9.5 
9,6 
9,7 
9,8 
9.9 
10,0 

10.1 
10.2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10.7 
10,8 
10,9 
11,0 

11,1 
11,2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
11.9 
12,0 

12.1 
12.2 
12.3 
12,4 
12,5 
12,6 
12,7 
12,8 
12.9 
13.0 



mm 
8,6061 
8,6641 
8,7224 
8,7810 
8,8400 
8.8993 

8,9589 
9,0189 

9.0792 
9,1398 

9,2009 
9,2623 

9,3241 
9.3863 
9,4488 

9.5117 
9.5750 

9.6387 
9,7027 

9,7671 

9.8318 
9.8969 
9.9624 
0,0283 
0,0946 
0,1614 
0,2285 
0,2960 

0.3639 
0,4322 

0,5009 
0,5700 
0,6394 
0,7093 
0,7796 
0,8503 
0,9214 
0,9928 
1,0647 
1,1370 



13,1 
13,2 
13,3 
134 
13,5 
13,6 
13,7 
13,8 
13.9 
14,0 

14,1 
14,2 
14,3 
14,4 
14,5 
14,6 
14,7 
14,8 
14,9 
15,0 

15,1 
15,2 
15,3 
15,4 
15,5 
15,6 
15,7 
15,8 
15,9 
16,0 

16,1 
16,2 
16,3 
16,4 
16,5 
16,6 
16,7 
16,8 
16,9 
17,0 



mm 
1,2097 
1,2829 
1.3564 
1.4304 
1.5048 
1.5797 
1.6550 
1.7307 
1,8069 
1.8835 

1,9605 
2,0380 
2,1159 
2,1943 
2,2731 
2,3523 
2,4320 
2,5122 
2,5928 
2.6739 

2.7554 
2,8374 
2,9198 
3.0027 
3,0861 
3.1700 
3.2543 
3,3392 
3,4245 
3,5103 

3.5965 
3,6832 
3.7705 
3,8582 

3.9464 
4.0351 
4.1243 
4.2141 
4.3043 
4.3950 



17,1 
17,2 
17,3 
17,4 
17.5 
17,6 
17,7 
17,8 
17,9 
18,0 

18,1 
18,2 
18,3 
18,4 
18,5 
18,6 
18,7 
18,8 
18,9 
19,0 

19,1 
19,2 
19,3 
194 
19,5 
19,6 
19,7 
19,8 
19,9 
20,0 

20,1 
20,2 
20.3 
204 
20.5 
20.6 
20,7 
20,8 
20,9 
21,0 



mm 
4,4862 

4^5779 

4,6702 
4J630 
4*8563 
4,9501 

5»0444 
5»i392 
5,2345 
5,3304 

5,4268 

5,5237 
5,6212 

5,7192 
5,8178 
5,9169 
6,0166 
6,1168 
6,2176 
6,3189 

6,4208 

6,5233 
6,6263 
6,7299 
6,8341 
6,9388 
7,0441 
7,1499 
7,2563 
7,3632 

7,4707 
7,5789 
7,6877 
7,7971 
7,9071 
8,0176 
8,1288 
8,2406 

8,3529 
8,4659 
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t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 


o 


mm 





mm 





mm 





mm 





mm 


21,1 


18.5795 


25,1 


23.6579 


29,1 


29.9165 


33.1 


37,5796 


37,1 


46,9032 


21.2 


18,6937 


25,2 


23.7991 


29,2 


30,0900 


33,2 


37.7914 


37,2 


47,1600 


121,3 


18,8085 


25,3 


23.9411 


29,3 


30,2644 


33,3 


38,0042 


37.3 


47.4180 


|2U 


18,9240 


25,4 


24,0838 


29,4 


30.4396 


334 


38.2180 


374 


47.6773 


21,5 


19,0400 


25,5 


24,2272 


29,5 


30.6157 


33,5 


38.4329 


37,6 


47.9378 


21,6 


19. '567 


25,6 


24.3714 


29,6 


30.7928 


33,6 


38.6488 


37,6 


48,1996 


121,7 


19,2740 


25,7 


24,5164 


29,7 


30,9707 


33,7 


38,8657 


37,7 


48,4626 


21,8 


19,3920 


25.8 


24,6620 


29,8 


31.1494 


33,8 


39.0837 


37,8 


48,7268 


121,9 


19.5105 


25.9 


24,8084 


29,9 


31.3291 


33.9 


39.3027 


37.9 


48,9923 


22,0 


19,6297 


26.0 


24.9556 


30,0 


31.5096 


34,0 


39.5228 


38,0 


49.2590 


22,1 


19,7496 


26.1 


25.1035 


30,1 


31,6910 


34,1 


39.7440 


38,1 


49.5270 


22,2 


19,8701 


26,2 


25.2523 


30,2 


31.8734 


34,2 


39.9663 


38,2 


49.7963 


122,3 


19,9912 


26,3 


25,4018 


30,3 


32.0567 


34,3 


40.1897 


38,3 


50,0668 


22,4 


20,1130 


264 


25.5521 


30,4 


32,2410 


344 


40.4142 . 


384 


50,3386 


22,5 


20,2355 


26,5 


25.7032 


30.5 


32.4262 


34.5 


40,6398 


38,5 


50,6117 


22,6 


20,3586 


26,6 


25.8551 


30,6 


32.6124 


34,6 


40,8664 


38.6 


50.8861 


22,7 


20,4824 


26,7 


26,0077 


30,7 


32,7995 


34,7 


41.0942 


38,7 


51,1618 


22,8 


20,6068 


26,8 


26,1612 


30,8 


32.9875 


34,8 


41.3231 


38.8 


51.4388 


22,9 


20,7319 


26,9 


26,3155 


30,9 


33.1765 


34,9 


41.5531 


38,9 


51.7170 


23,0 


20,8576 


27,0 


26,4705 


31,0 


33,3664 


35,0 


41.7842 


39,0 


51.9965 


23,1 


20,9840 


27,1 


26,6263 


31.1 


33.5573 


35.1 


42,0164 


39,1 


52.2773 


23,2 


21,1110 


27,2 


26,7830 


31,2 


33.7491 


35,2 


42.2498 


39,2 


52.5595 


23,3 


21,2388 


27,3 


26,9405 


31,3 


33.9419 


35,3 


42.4843 


39,3 


52.8430 


23,4 


21,3672 


27,4 


27,0987 


3U 


34.1356 


354 


42.7199 


394 


53.1279 


23,5 


21,4964 


27,5 


27,2578 


31,5 


34.3303 


35,5 


42,9567 


39,5 


53.4141 


23,6 


21,6262 


27,6 


27.4177 


31,6 


34.5259 


35,6 


43.1946 


39,6 


53.7016 


23,7 


21,7567 


27.7 


27.5784 


31,7 


34.7225 


35,7 


43.4337 


39,7 


53.9905 


23,8 


21,8879 


27,8 


27.7399 


31,8 


34.9201 


35,8 


43.6739 


39,8 


54,2807 


23,9 


22,0198 


27,9 


27,9023 


31,9 


35.1186 


35,9 


43.9152 


39,9 


54.5722 


24,0 


22,1524 


28,0 


28,0654 


32,0 


35.3181 


36,0 


44.1577 


40,0 


54.8651 


24,1 


22,2857 


28.1 


28,2294 


32,1 


35.5186 


36,1 


44,4013 


40,1 


55.1594 


24,2 


22,4196 


28.2 


28,3942 


32,2 


35.7201 


36,2 


44,6462 


40,2 


55.4550 


24,3 


22,5543 


28,3 


28,5599 


32,3 


35.9226 


36,3 


44.8922 


40,3 


55.7521 


24,4 


22,6898 


28,4 


28,7265 


32,4 


36,1261 


364 


45.1394 


404 


56,0505 


24,5 


22,8259 


28,5 


28,8939 


32,5 


36,3307 


36.5 


45.3878 


40,5 


56.3503 


24,6 


22,9628 


28.6 


29,0622 


32,6 


36.5363 


36,6 


45.6374 


40,6 


56.6515 


24.7 


23,1003 


28,7 


29.2313 


32,7 


36.7429 


36,7 


45.8882 


40.7 


56,9540 


24,8 


23,2386 


28.8 


29.4013 


32,8 


36.9505 


36,8 


46,1402 


40.8 


57.2580 


|24,9 


23,3777 


28,9 


29,5722 


32,9 


37.1592 


36,9 
37.0 


46,3934 


40.9 


57,5633 


j25,0| 23,5174 


29,0 


29.7439 


33.0 


37.3689 


46,6477 


41,0 


57.8700 
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Tension. 



Tension. 



Tension. 



Tension. 



Tension. 



4iri 

41,2 
41.3 
41,4 
41.6 
41,6 
41.7 
41.8 
41,9 
42.0 

42.1 
42,2 
42, 
42. 
42,1 
42.1 
42, 
42.1 
42.' 
43, 



C 



43, 
43.; 
43. 
43.41 



43,1 
43. 
43,! 
43. 
44, 



44.1 

442 

44. 

44. 

44,i 

44,1 

44. 

44.1 

44.! 

45,< 



58.1781 
58.4877 
58,7988 
59,1 "3 
59.4252 
59.7406 
60,0575 
60,3758 
60,6955 
61,0167 

61,3394 
61,6636 
61,9893 
62,3164 
62,6450 

62,975« 
63,3067 
63,6398 

63,9744 
64,3104 

64,6479 
64,9870 

65.3277 
65,6700 
66,0138 
66,3593 
66,7063 

67,0549 
67,4050 

67,7568 

68,1101 
68,4650 
68,8215 
69,1796 

69.5393 
69,9006 
70,2636 
70,6281 
70,9942 

71.3619 



45.1 
45.2 
45,3 
454 
45,5 
45,6 
45.7 
45.8 
45.9 
46,0 

46.1 
46.2 
46.3 
46,4 
46.5 
46.6 
46,7 
46,8 
46.9 
47,0 

47,1 
47,2 
47,3 
47,4 
47,5 
47,6 
47,7 
47.8 
47.9 
48,0 

48.1 
48.2 
48,3 
48,4 
48,5 
48.6 
48,7 
48.8 
48,9 
49,0 



71.7313 
72,1024 

72,4751 
72,8495 
73.2256 
73.6034 
73.9829 
74.3641 
74.7469 
75.1314 

75.5176 

75.9056 

76,2953 
76,6867 

77.0799 
77.4748 

77.8713 
78,2696 
78.6697 
79,0714 

79.4749 
79,8802 

80,2874 
80,6963 
81,1071 
81,5197 
81.9341 
82,3503 
82,7684 
83,1883 

83,6100 
84,0336 
84.4590 
84,8862 

85.3153 
85.7462 
86,1789 
86,6135 

87.0499 
87,4882 



49,1 
49,2 
49,3 
49.4 
49.5 
49.6 
49.7 
49.8 
49.9 
50,0 

50.1 
50,2 
50,3 
50.4 
505 
50.6 
50.7 
50,8 
50,9 
51,0 

51,1 
51.2 
51.3 
51.4 
51,5 
51,6 
51.7 
51,8 
51.9 
52,0 

52.1 
52.2 
52,3 
52,4 
52,5 
52.6 
52.7 
52.8 
52.9 
53,0 



mm 

87,9284 
88,3705 
88,8146 
89,2606 
89.7086 
90,1586 
90.6105 
91.0644 
91,5202 
91.9780 

92,4378 
92.8995 
93.3632 
93,8289 
94.2966 
94,7662 
95.2378 

95.7114 
96,1869 
96,6644 

97.1439 
97.6255 
98,1093 

98.5951 
99,0830 

99.5730 
00,0651 
00.5594 
01,0557 
01,5541 

02,0547 

02,5573 
03,062 1 

03.5690 
04,0780 
04,5891 
05.1023 
05.6176 

06,1351 
06,6546 



53.1 
53,2 
53,3 
53.4 
53.5 
53.6 
53.7 
53.8 
53.9 
54,0 

54,1 
54,2 
54,3 
54,4 
54,5 
54.6 
54.7 
54.8 
54.9 
55,0 

55,1 
55,2 
55,3 
55,4 
55,5 
55,6 
55,7 
55,8 
55,9 
56,0 

56.1 

56.2 

56.3 

56.4 

66,5 

56,6 

56,7 

56.8 

56. 

157,' 



mm 
07,1764 
07,7005 
08,2268 

08.7553 
09,2860 
09.8190 
0,3542 
0,8916 
14312 
h9730 

2.5171 
3^0634 
3,6120 
4,1629 
4,7161 
5»27i6 
5,8293 

6,3893 
6,9516 
7»5i62 

8,0831 
8,6524 
9.2241 
9,7982 
20.3746 

20,9534 
21.5346 
22,1182 
22,7042 
23,2925 

23,8832 
24,4764 
25,0720 
25,6700 
26,2705 
26,8734 
27,4788 
28.0866 
28,6968 
29.3095 



57,1 
57,2 
57,3 
57.4 
57,5 
57.6 
57.7 
57.8 
57.9 

58;o 

58,1 
58,2 
58,3 
58,4 
58,5 
58,6 
58.7 
58,8 
58,9 
59,0 

59,1 
59.2 
59,3 
59,4 
59,5 
59,6 
59,7 
59,8 
59,9 
60,0 

60,1 
60,2 
60,3 
60.4 
60,5 
60.6 
60.7 
60,8 
60.9 
61,0 



29,9247 

30,5424 
31,1627 

3^7855 
32,4108 
33,0386 
33*6689 
34,3017 
34.9371 
35»5750 

36,2154 
36,8585 
37.5042 

38,1525 
38,8034 

39.4569 
40,1131 
40,7719 

41.4333 
42,0973 

42,7640 

43.4334 
44.1054 
44.7801 

45,4575 
46,1376 
46,8204 

47.5059 
48,1940 

48.8848 

49.5784 
50,2747 
50,9738 
51,6757 
52.3804 

53.0879 
53.7982 
54.5 "2 
55.2270 
55.9456 
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t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension« 


t 


Tension, i 


o 


mm 





mm 





mm 





mm 





mm 


61,1 


156,6671 


65,1 


187,9446 


69,1 


224,3464 


73.1 


266,5148 


77.1 


315.1462 ■ 


61,2 


157.3914 


65,2 


188,7896 


69.2 


225.3274 


732 


267,6488 


77.2 


316,4512 


61,3 


158,1186 


65,3 


189.6378 


69,3 


226,3121 


73,3 


268,7869 


77.3 

177.4 


317.7607 


,61.4 


158.8486 


65,4 


190,4893 


69.4 


227,3005 


73,4 


269,9290 


319.0747 1 


61,5 


159,5815 


65,5 


191.3440 


69,5 


228,2925 


73.5 


271,0752 


177.5 
77.6 


320,3933 


61,6 


160.3173 


65,6 


192,2020 


69.6 


22g,2882 


73.6 


272,2254 


321,7165 


61,7 


161,0559 


■65,7 


193.0632 


69.7 


230,2876 


73.7 


273.3798 


77.7 


323.0442 


61,8 


161,7974 


65.8 


193.9277 


69.8 


231,2907 


73,8 


274,5382 


77.8 


324.3765 , 


161.9 


162,5417 


65.9 


194.7954 


69,9 


232.2975 


73.9 


275,7008 


77,9 


325.7134 ' 


62,0 


163.2889 


66,0 


195.6663 


70,0 


233.3079 


74.0 


276,8675 


78.0 


327.0549 


62.1 


164,0390 


66.1 


196,5405 


70,1 


234,3220 


74.1 


278,0383 


78.1 


328,4010 


62,2 


164,7921 


66.2 


197.4180 


70.2 


235-3399 


74.2 


279.2133 


78.2 


329,7518 


62,3 


165,5482 


66.3 


198.2989 


70,3 


236.3615 


74.3 


280,3925 


178.3 


331.1073 , 


62,4 


166.3073 


66,4 


199,1831 


70,4 


237.3867 


74.4 


281,5758 


,78,4 


332,4674 


62.5 


167,0693 


66.5 


200.0707 


70,5 


238.4157 


74.5 


282,7633 


!78.5 


333.^321 


62.6 


167,8342 


66.6 


200,9616 


70,6 


239,4484 ■ 


74.6 


283.9550 


78.6 


335,2016 


62.7 


168,6021 


66.7 


201,8558 


70,7 


240,4848 , 


74.7 


285,1509 


78.7 


336,5757 


62.8 


169.3730 


66.8 


202,7534 


70,8 


241.5249 


74,8 


286,3510 


78.8 


337.9546 , 


62.9 


170.1468 


66.9 


203.6543 


70,9 


242.5687 


74,9 


287.5554 


78.9 


339.3382 ] 


63,0 


170,9236 


67,0 


204.5586 


71.0 


243,6163 


75,0 


288,7640 


79,0 


340,7265 


63,1 


171.7034 


67,1 


205,4662 


71,1 


244.6677 ' 


75,1 


289,9769 


79,1 


342,1196 


63.2 


172.4863 


67,2 


206,3773 


71,2 


245.7230 


75,2 


291,1940 


79.2 


343.5174 


63,3 


173,2722 


67,3 


207,2918 


71.3 


246,7821 


75,3 


292,4154 


79.3 


344.9200 ; 


63,4 


174,0611 


67,4 


208,2097 


71,4 


247,8451 


75,4 


293,6411 


79.4 


346,3274 


63.5 


174.8531 


67,5 


209,1311 


71,5 


248,9120 


75,5 


294,8711 


79.5 


347.7396 


63.6 


175,6481 


67,6 


210,0559 


71,6 


249,9828 


75,6 


296,1054 


179.6 


349.1566 


;63,7 


176,4461 


67,7 


210,9841 


71,7 


251,0575 


75,7 


297,3440 


79.7 


350,5784 


i|63.8 


177,2472 


67,8 


211.9158 


71,8 


252,1361 


75,8 


298,5870 


79.8 


352,0051 ! 


63.9 


178.0513 


67,9 


212,8509 


71,9 


253,2185 


75,9 


299.8343 


79.9 


353.4366 


64.0 


178.8585 


68.0 


213.7895 


72,0 


254,3048 1 


76,0 


301,0860 


80.0 


354.8730 . 


64.1 


179.6688 


68.1 


214,7316 


72,1 


255.3950 


76.1 


302,3421 


80.1 


356,3143 ! 


164.2 


180,4822 


68.2 


215.6772 


72,2 


256,4892 


76,2 


303,6025 


80.2 


357.7604 i 


:,64.3 


181,2988 


68,3 


216.6264 


72,3 


257,5874 


76,3 


304,8674 


80.3 


359.2115 i 


64.4 


182,1185 


68,4 


217.5791 


72,4 


258,6895 


76,4 


306,1367 


80.4 


360,6675 1 


64,5 


182,9414 


68,5 


218,5353 


72.5 


259.7955 1 


76,5 


307,4104 


80.5 


362,1284 : 


,64.6 


18317674 


68,6 


219.4950 


72.6 


260,9055 1 


,76,6 


308,6885 


80.6 


363.5943 i 


■64,7 


184,5965 


68,7 


220.4583 


72.7 


262,0194 ■ 


76.7 


309,9711 


80,7 


365,0651 , 


64,8 


185,4288 


68,8 


221,4250 


72.8 


263,1373 


'76.8 


311,2582 80,8 


366,5409 ' 


,64,9 


186,2642 


68,9 


222,3953 


72,9 


264,2591 


76,9 


312,5497 80,9 


368,0217 


l65,0 


187,1028 


69,0 


223,3691 


73.0 


265,3849 1 


|77,0 


313.8457 81,0 


369,5075 , 
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Tension des Wasserdampfes. 




t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 


o 


mm 





mm 





mm 


' 


mm 





mm 


81.1 


370,9983 


85,1 


434.8964 


89.1 


507.7439 ' 


i93,l 


590.5344 


97.1 


684.3692 ! 


81,2 


372.4941 


85.2 


436,6046 


89.2 


509,6881 1 


93,2 


592,7408 


97.2 


686,8669 


18I.3 


373.9950 


85.3 


438.3184 


89.3 


511,6386 . 


93.3 


594.9542 


97.3 


689.3723 


81.4 


375.5009 


85.4 


440.0378 


89.4 


513.5953 1 


93,4 


597.1744 


97.4 


691,8854 1 


81.5 


377,0119 


85.5 


441,7628 


89.5 


515.5583 ' 


93.5 


599.4016 


97.5 


694,4062 1 


81.6 


378,5279 


85.6 


443.4935 


89.6 


517.5275 ; 


93,6 


601,6358 


97.6 


696,9348 


181.7 


380,0491 


85,7 


445,2298 


89.7 


519.5031 


193.7 


603,8770 


97,7 


699,4712 


181.8 


381,5753 


85.8 


446,9719 


89.8 


521.4849 ! 


93.8 


606,1251 


97,8 


702,0153 


,81.9 


383,1067 


85.9 


448,7196 


89,9 


523.4731 , 


93.9 


608.3804 


97.9 


704.5673 


82,0 


384,6432 


86.0 


450.4730 


90,0 


525.4676 ; 


94.0 


610,6426 


98.0 


707.1271 


II 
,82.1 


386,1848 


86.1 


452,2321 


90,1 


527.4685 1 


94,1 


612,9119 


98,1 


709,6947 


82,2 


387.7316 


86,2 


453.9969 


90.2 


529.4757 


94,2 


615.1883 


98.2 


712,2702 1 


82.3 


389.2836 


86.3 


455.7675 


90.3 


531.4893 1 


94,3 


617,4718 


98,3 


714.8536 


182.4 


390.8407 


864 


457.5438 


90.4 


533.5093 


94.4 


619,7624 


98.4 


717.4449 


82,5 


392.4031 


86.5 


459.3260 


90.5 


535.5358 1 


94.5 


622,0602 


98.5 


720,0442 1 


82,6 


393.9706 


86,6 


461,1139 


90.6 


537.5687 


94.6 


624.3651 


98.6 


722.6514 


182.7 


395.5434 


86,7 


462,9077 


90,7 


539,6080 , 


94,7 


626,6772 


98.7 


725.2665 


,82,8 


397,1214 


86.8 


464.7073 


90.8 


541.6538 1 


94.8 


628,9965 


98.8 


727.8897 


182.9 


398.7047 


86.9 


466,5127 


90,9 


543.7062 1 


|94.9 


631.3230 


98,9 


730.5209 


183.0 


400,2933 


87.0 


468,3240 


91,0 


545.7650 


95,0 


633,6567 


99,0 


733.1602 


,83.1 


401,8872 


87.1 


470,1412 


91.1 


547.8303 


95,1 


635.9976 1 


99.1 


735.8075 


832 


403.4863 


87.2 


471,9644 


91,2 


549.9022 


95.2 


638.3459 1 


99.2 


738,4629 


,83.3 


405,0908 


87.3 


473.7934 . 


91.3 


551.9807 


95,3 


640,7014 


99.3 


741.1265 ■ 


83.4 


406,7006 ' 


874 


475,6284 


91.4 


554.0657 


95,4 


643,0642 1 


99.4 


743.7981 


83.5 


408,3157 


87.5 


477.4693 


91.5 


556,1573 


95,5 


645.4343 1 


99,5 


746,4779 


83.6 


409,9362 


87,6 


479.3162 1 


91,6 


558,2555 


95,6 


647,8118 


99.6 


749,1659 


83.7 


411,5621 


87,7 


481,1690 


91.7 


560,3604 1 


95.7 


650,1966 ! 


99,7 


751.8621 1 


83.8 


413.1934 


87.8 


483,0278 ! 


91,8 


562,4719 


95.8 


652,5889 i 


99.8 


754,5665 1 


83.9 


414,8301 , 


87.9 


484.8927 


91.9 


564,5900 


95.9 


654.9885 1 


99.9 


757.2791 


84.0 


416.4721 


88.0 


486,7635 


92,0 


566,7149 


96,0 


657.3956 


100,0 


760,0000 


'84,1 


418,1196 1 


88,1 


488,6403 


92.1 


568,8465 


96.1 


659,8101 


100.1 


762,7272 


84.2 


419.7725 


88.2 


490,5232 


92.2 


570,9847 


96,2 


662,2321 


100.2 


765,4666 


84.3 


421,4309 


88,3 


492.4121 


92.3 


573.1297 


96.3 


664,6616 


100.3 


768,2124 


84.4 


423.0948 


88,4 


494.3071 1 


924 


575,2815 


96,4 


667,0985 1 


100.4 


770,9666 


184,5 


424.7642 ' 


88.5 


496,2083 1 


92.5 


577.4400 


,96.5 


669,5430 1 


100.5 


773.7291 


84.6 


426,4390 , 


88.6 


498.1155 1 


92.6 


579.6053 


96.6 


671.9951 


100.6 


776,5000 


184,7 


428.1194 


88.7 


500,0288 


92.7 


581.7775 


96,7 


674.4547 ! 


100.7 


779.2793 


,84,8 


429,8053 


88,8 


501,9483 ; 


92.8 


583,9564 


96 8 


676,9219 


100.8 


782,0670 


184.9 


431.4968 i 


88.9 


503,8740 1 


92.9 


586,1422 


«§•* 


679,3967 


100.9 


784.8632 


185,0 


433,1938 


89,0 


505.8059 


93,0 


588,3349 


97.(^ 


681,8791 


' 101,0 


787,6678 1 
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Tension des Wasserdampfes 




1 






von 90 


bb 230°, 






ausgedrückt in Quecksüberhöhen bei 0^, Dichte des Quecksilbers = i 


3.59593, in 4B^ 50' 14" III 


geogr. Breite, 6o m über Meer. (Regnault, M£m. de TAcad. 

und 

Siedepunkte des Wassers bei i bis 14 Atmo 


21, p. 624, II 


547.) 


Sphären 


Druck. 




(Zeuner 


, Grundzüge der mechanischen Wärroetheorie, Tab. lO, 1877.) 




t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 





mm • 





mm 





mm 





mm 


90 


525,450 














91 


545,778 


131 


2091,94 


171 


6107,19 


211 


14611,32 


92 


566.757 


132 


2155,03 


172 


6255,48 


212 


14902,22 


93 


588.406 


133 


2219,6g 


173 


6406,60 


213 


15197,48 


94 


610,740 


134 


2285,92 


174 


6560,55 


214 


15497.17 


95 


633.778 


135 


2353.73 


175 


6717.43 


215 


15801,33 


96 


657,535 


136 


2423.16 


176 


6877,22 


216 


16109,94 


97 


682,02g 


137 


2494.23 


177 


7039,97 


217 


16423,15 1 


98 


707,280 


138 


2567,00 


178 


7205,72 


218 


16740,90 1 


99 


733,305 


139 


2641,44 


179 


7374.52 


219 


17063,29 


100 


760,000 


140 


2717.63 


180 


7546,39 


220 


17390.36 


101 


787,590 


141 


2795.57 


181 


7721.37 


221 


17722,13 


102 


816,010 


142 


2875.30 


182 


7899.52 


222 


18058,64 


103 


845,280 


143 


2956,86 


183 


8080,84 


223 


18399,94 


104 


875,410 


144 


3040,26 


184 


8265,40 


224 


18746,07 


105 


906,410 


145 


3125.55 


185 


8453.23 


225 


19097,04 


106 


938,310 


146 


3212,74 


186 


8644.35 


226 


19452,92 


107 


971,140 


147 


3301.87 


187 


8838,82 


227 


19813,76 


108 


1004,910 


148 


3392,98 


188 


9036.68 


228 


20179,61 


109 


1039,650 


149 


3486,09 


189 


9237,95 


229 


20550,48 


110 


1075.370 


150 


3581.23 


190 


9442,70 


230 


20926,40 


111 


1112,090 


151 


3678,43 


191 


9650.93 










112 


1149.830 


152 


3777.74 


192 


9862,71 






113 


1188,610 


153 


3879,18 


193 


10078,04 


Druck. 


Siedepunkt. 


114 


1228,470 


154 


3982.77 


194 


10297,01 


|Atm. 


100,00° 


115 


1269,410 


155 


4088,56 


195 


10519,63 


2 


120,60 


116 


1311,470 


156 


4196.59 


196 


10745,95 


3 


133,91 


117 


1354,660 


157 


4306.88 


197 


10975,00 


4 


144,00 


118 


1399,020 


158 


4419.45 


198 


11209,82 


5 


152,22 


119 


1444.550 


159 


4534,36 


199 


11447,46 


6 


159,22 


120 


1491,280 


160 


4651,62 


200 


11688,96 


7 


165,34 


121 


1539,250 


161 


4771,28 


201 


11934,37 


8 
9 


170,81 

175,77 
180,31 

184,50 
188,41 
192,08 

195.53 


122 


1588,470 


162 


4893.36 


202 


12183,69 


10 


123 


1638,960 


163 


5017.91 


203 


12437.00 


JIV 

11 


124 


1690,76 


164 


5144.97 


204 


12694,30 


12 


125 


1743,88 


165 


5274.54 


205 


12955.66 


13 


126 


1798.35 


166 


5406,69 


206 


13221,12 


14 


127 


1854,20 


167 


5541.43 


207 


13490,75 




128 


1911,47 


168 


5678,82 


208 


13764,53 






129 


1970.15 


169 


5818,90 


209 


14042,52 






130 


2030,28 


170 


5961,66 


210 


14324,80 
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Siedepunkte des Wassers bei verschiedenen Barometerständen || 


in Normalgraden, die Quecksilberhöhen auf o"", Dichte 


'3.59593. 45" l 


reogfr. 






Breite und Meeresniveau reducirt. 








Aus Regnault's Messungen berechnet von Broch (Trav. et M6m. du Bureau Internat des Poids ||| 






et Mes. I. A. 46, 


1881.). 












680 bis 720 


mm. 








BazD- 
meter- 
stand. 


ZehntelMillimeter. i| 


.0 


.1 


.2 


.3 


4 


.5 


7» 


.7 


.8 


.9 


mm 

680 


96,9243 


9284 


9324 


9364 


9404 


9445 


9485 


9525 


9566 


9606 


681 


9646 


9686 


9727 


9767 


9807 


9847 


9888 


9928 


9968 


*ooo8 


682 


97,0049 


0089 


0129 


0169 


0209 


0250 


0290 


0330 


0370 


0410 


683 


0451 


0491 


0531 


0571 


0611 


0651 


0691 


0732 


0772 


0812 


684 


0852 


0892 


0932 


0972 


1012 


1052 


1092 


^^33 


"73 


1213 


685 


1253 


1293 


1333 


1373 


1413 


1453 


1493 


1533 


1573 


1613 


686 


1653 


1693 


1733 


1773 


1813 


1853 


1893 


1933 


1973 


2013 


687 


2053 


2093 


2133 


2173 


2213 


2253 


2293 


2333 


2373 


2413 


688 


2453 


2493 


2532 


2572 


2612 


2652 


2692 


2732 


2772 


2812 


689 


2852 


2891 


2931 


2971 


301 1 


3051 


3091 


3130 


3170 


3210 


690 


3250 


3290 


3330 


3369 


3409 


3449 


3489 


3529 


3568 


3608 


691 


97.3648 


3688 


3727 


3767 


3807 


3847 


3886 


3926 


3966 


4006 


692 


4045 


4085 


4125 


4165 


4204 


4244 


4284 


4323 


4363 


4403 


693 


4442 


4482 


4522 


4561 


4601 


4641 


4680 


4720 


4760 


4799 


694 


4839 


4879 


4918 


4958 


4997 


5037 


5077 


5116 


5156 


5»95 


695 


5235 


5275 


5314 


5354 


5393 


5433 


5472 


5512 


5551 


5591 


696 


5631 


5670 


5710 


5749 


5789 


5828 


5868 


5907 


5947 


5986 


697 


6026 


6065 


6105 


6144 


6184 


6223 


6262 


6302 


6341 


6381 


698 


6420 


6460 


6499 


6539 


6578 


6617 


6657 


6696 


6736 


6775 


699 


6814 


6854 


6893 


6933 


6972 


7011 


705» 


7090 


7129 


7169 


1 700 


7208 


7247 


7287 


7326 


7365 


7405 


7444 


7483 


7523 


7562 


i 701 


97.7601 


7641 


7680 


7719 


7758 


7798 


7837 


7876 


7915 


7955 1 


1 702 


7994 


8033 


8072 


8112 


8151 


8190 


8229 


8269 


8308 


8347 


703 


8386 


8425 


8465 


8504 


8543 


8582 


8621 


8660 


8700 


8739 


704 


8778 


8817 


8856 


8895 


8934 


8974 


9013 


9052 


9091 


9130 


705 


9169 


9208 


9247 


9286 


9326 


9365 


9404 


9443 


9482 


9521 


706 


9560 


9599 


9638 


9677 


9716 


9755 


9794 


9833 


9872 


99" 


1 707 


9950 


9989 


*0028 


•0067 


*oio6 


0145 


•0184 


0223 


•0262 


•0301 


: 708 


98,0340 


0379 


0418 


0457 


0496 


0535 


0574 


0613 


0652 


0691 


709 


0730 


0769 


0808 


0846 


0885 


0924 


0963 


1002 


1041 


1080 


710 


1119 


1158 


1196 


»235 


1274 


1313 


1352 


'39» 


1429 


1468 


1 711 


98,1507 


1546 


1585 


1624 


1662 


1701 


1740 


1779 


1818 


1856 


! 712 


1895 


1934 


1973 


2012 


2050 


2089 


2128 


2167 


2205 


2244 


713 


2283 


2322 


2360 


2399 


2438 


2476 


2515 


2554 


2592 


2631 


714 


2670 


2709 


2747 


2786 


2825 


2863 


2902 


2941 


2979 


3018 


715 


3057 


3095 


3134 


3172 


3211 


3250 


3288 


3327 


3366 


3404 


716 


3443 


3481 


3520 


3558 


3597 


363.6 


3674 


3713 


3751 


3790 


717 


3829 


3867 


3906 


3944 


3983 


4021 


4060 


4098 


4137 


4175 


718 


4214 


4252 


4291 


4329 


4368 


4406 


4445 


4483 


4522 


4560 


' 719 


4599 


4637 


4676 


4714 


4752 


4791 


4829 


4868 


4906 


4945 


720 


4983 


5021 


5060 


5098 


5137 


5175 


5213 


5252 


5290 


5329 
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Siedepunkte des Wassers bei verschiedenen 


i 








Barometerständen 


. 
















720 — 760 mm 










Baro- 






z 


ehntel Millim 


e t e r. 








meter- 
Stand. 


,0 


.1 


,2 


.3 


,4 


,5 


,6 


.7 


,8 


.9 


mm 

720 


98,4983 


5021 


5060 


5098 


5137 


5175 


5213 


5252 


5290 


5329 


721 


5367 


5405 


5444 


5482 


5520 


5559 


5597 


5635 


5674 


5712 


722 


5750 


5789 


5827 


5865 


5904 


5942 


5980 


6019 


6057 


6095 


723 


6133 


6172 


6210 


6248 


6287 


6325 


6363 


6401 


6440 


6478 


724 


6516 


6554 


6593 


6631 


6669 


6707 


6745 


6784 


6822 


6860 1 


725 


6898 


6936 


6975 


7013 


7051 


7089 


7127 


7165 


7204 


7242 


726 


7280 


7318 


7356 


7394 


7432 


7471 


7509 


7547 


7585 


7623 , 


727 


7661 


7699 


7737 


7775 


7813 


7852 


7890 


7928 


7966 


8004 


728 


8042 


8080 


8118 


8156 


8194 


8232 


8270 


8308 


8346 


8384 


72$ 


8422 


8460 


8498 


8536 


8574 


8612 


8650 


8688 


8726 


8764 . 


730 


8802 


8840 


8878 


8916 


8954 


8992 


9030 


9068 


9106 


9144 


731 


98,9182 


9220 


9258 


9295 


9333 


9371 


9409 


9447 


9485 


9523 1 


732 


9561 


9599 


9637 


9674 


9712 


9750 


9788 


9826 


9864 


9902 


1 733 


9939 
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'0053 


•0091 
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'0242 
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! 734 
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0431 


0469 


0506 


0544 


0582 


0620 
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735 


0695 


0733 


0771 


0808 


0846 


0884 


0922 


0959 


0997 


1035 


736 
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1261 


1299 


1336 


1374 
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737 


1449 
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1600 


1638 


1675 


1713 


1751 


1788 


738 


1826 


1863 


1901 


1939 


1976 


2014 


2051 


2089 


2127 


2164 


1 739 


2202 


2239 


2277 


2315 


2352 


2390 


2427 


2465 


2502 


2540 


740 


2577 


2615 


2652 


2690 


2728 


2765 


2803 


2840 


2878 


2915 


741 


99.2953 


2990 


3028 


3065 


3102 


3140 


3177 


3215 


3252 


3290 


742 


3327 


3365 


3402 


3440 


3477 


3514 


3552 


3589 


3627 


3664 


743 


3702 


3739 


3776 


3814 


3851 


3889 


3926 


3963 


4001 


4038 


744 


4075 
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4150 


4187 


4225 


4262 


4299 


4337 


4374 


4412 


745 


4449 


4486 


4523 


4561 


4598 


4635 


4673 


4710 


4747 


4785 


746 


4822 


4859 


4896 


4934 


4971 


5008 


5045 


5083 


5120 


5157 


747 


5194 


5232 


5269 


5306 


5343 


5381 


5418 


5455 


5492 


5529 


748 


5567 


5604 


5641 


5678 


5715 


5752 


5790 


5827 


5864 


5901 


749 


5938 


5975 


6013 


6050 


6087 


6124 


6161 


6198 


6235 


6273 


750 


6310 


6347 


6384 


6421 


6458 


6495 


6532 


6569 


6606 


6643 


751 


99,6681 


6718 


6755 


6792 


6829 


6866 


6903 


6940 


6977 


7014 


752 


7051 


7088 


7126 


7162 


7199 


7236 


7273 


7310 


7347 


7384 


753 


7421 


7458 


7495 


7532 


7569 


7606 


7643 


7680 


7717 


7754 


754 


7791 


7828 


7865 


7902 


7938 


7975 


8012 


8049 


8086 


8123 


755 


8160 


8197 


8234 


8271 


8308 


8344 


8381 


8418 


8455 


8492 


756 


8529 


8566 


8603 


.8639 


8676 


8713 


8750 


8787 


8824 


8860 


757 


8897 


8934 


8971 


9008 


9044 


9081 


9118 


9155 


9192 


9228 


758 


9265 


9302 


9339 


9376 


9412 


9449 


9486 


9523 


9559 


9596 1 


759 


9633 


9670 


9706 


9743 


9780 


9816 


9853 


9890 


9927 


9964 
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IOO,OCXX) 
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0147 


0183 


0220 
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Siedepunkte des .Wassers bei verschiedenen 


• 






Barometerständen. 










760 bis 800 


mm. 




Baro- 


Zehntel Millimeter. 


meter- 
1 stand. 


,0 


.1 


.2 


.3 


,4 


,5 


,6 


,7 
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0513 


0550 


0587 


0623 


0660 


0696 1 


1 762 


0733 


0770 


0806 


0843 


0880 


0916 


0953 


0989 


1026 


1062 


. 763 


1099 


1136 


1172 


1209 


1245 


1282 


1318 


1355 


1392 


1428 


764 


1465 


1501 


1538 


1574 


1611 


1647 


1684 


1720 


1757 


1793 1 


765 


1830 


1866 


1903 


1939 


1976 


2012 


2049 


2085 


2122 


2158 


' 766 


2194 


2231 


2267 


2304 


2340 


2377 


2413 


2450 


2486 


2522 


767 


2559 


2595 


2632 


2668 


2704 


2741 


2777 


2814 


2850 


2886 


, 768 


2923 


2959 


2995 


3032 


3068 


3105 


3141 


3>77 


3214 


3250 1 


769 


3286 


3323 


3359 


3395 


3432 


3468 


3504 


3540 


3577 


3613 


770 

'1 


3649 


3686 


3722 


3758 


3794 


3831 


3867 


3903 


3940 


3976 1 


i 771 


100,4012 


4048 


4085 ' 


> 4121 


4157 


4193 


4230 


4266 


4302 


4338 


772 


4374 


441 1 


4447 


4483 


4519 


4555 


4592 


4628 


4664 


4700 


1 773 


4736 


4773 


4809 


4845 


4881 


4917 


4953 


4989 


5026 


5062 


774 


5098 


5134 


5170 


5206 


5242 


5278 


5315 


5351 


5387 


5423 


775 


5459 


5495 


5531 


5567 


5603 


5639 


5675 


5712 


5748 


5784 


776 


5820 


5856 


5892 


5928 


5964 


6000 


6036 


6072 


6108 


6144 


1 777 


6180 


6216 


6252 


6288 


6324 


6360 


6396 


6432 


6468 


6504 ! 


778 


6540 


6-576 


6612 


6648 


6684 


6720 


6756 


6792 


6828 


6864 ■ 


1 779 


6900 


6936 


6971 


7007 


7043 


7079 


7115 


7151 


7187 


7223 i 


780 


7259 


7295 


7331 


7366 


7402 


7438 


7474 


7510 


7546 


7582 


' 781 


100,7618 


7653 


7689 


7725 


7761 


7797 


7833 


7868 


7904 


7940 


782 


7976 


8012 


8048 


8083 


8119 


8155 


8191 ' 8227 


8262 


8298 


783 


8334 


8370 


8406 


8441 


8477 


8513 


8549 


8584 


8620 


8656 


784 


8692 


8727 


8763 


8799 


8835 


8870 


8906 


8942 


8977 


9013 1 


785 


9049 


9085 


9120 


9156 


9192 


9227 


9263 


9299 


9334 


9370 


786 


9406 


9441 


9477 


95J3 


9548 


9584 


9620 


9655 


9691 


9727 i 


787 


9762 


9798 


9833 


9869 


9905 


9940 


9976 


*OOII 


0047 


•0083 


788 


101,0118 


0154 


0189 


0225 


0261 


0296 


0332 


0367 


0403 


0438 


789 


0474 


0509 


0545 


0581 


0616 


0652 


0687 


0723 


0758 


0794 1 


790 


0829 


0865 


0900 


0936 


0971 


1007 


1042 


1078 


1113 


"49 


791 


101,1184 


1220 


1255 


1291 


1326 


1361 


1397 


1432 


1468 


1503 


792 


1539 


1574 


1610 


1645 


1680 


1716 


1751 


1787 


1822 


1857 


793 


1893 


1928 


1964 


1999 


2034 


2070 


2105 


2141 


2176 


22 u 


794 


2247 


2282 


2317 


2353 


2388 


2423 


2459 


2494 


2529 


2565 1 


1 795 


2600 


2635 


2671 


2706 


2741 


2777 


2812 


2847 


2883 


2918 


I 796 


2953 


2988 


3024 


3059 1 3094 


3129 


3165 


3200 


3235 


3271 


797 


3306 


3341 


3376 


3412 3447 


3482 


3517 , 3552 


3588 


3623 


798 


3658 


3693 


3728 


3764 1 3799 


3834 


3869 


3904 


3940 


3975 ! 


! 799 


4010 


4045 


4080 


4"5 4151 


4186 


4221 


4256 


4291 


4326 


800 


4362 


4397 


4432 


4467 : 4502 


4537 


4572 4607 


4642 


4678 
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Psychrometertafel, 






1 


1 um beim Augnist'schen Psychrometer aus der 


Temperatur 


des trockenen iJ 


Thermometers und der Differenz zwischen trockenem und feuchtem Ther- ||| 


mometer (psychrometrischer Differenz) die Tension 


des Wasserdampfes 


1 


lind die relative Feuchtigkeit der Atmosphäre 


zu entnehmen. 




Nach R. Börnstein, Regen oder Sonnenschein? 


p. 103. 


Berlin 1882. 


1 


Trockenes 
Thermo- 
meter. 






Ps> 


^chrometris 


che 


D 1 f f e r e 


n z. 










1 





2° 


3 





4 





5° 


Tension 


Relat. 
Feucht. 


Tension 


Rclat. 
Feucht. 


T».'o»| ti^,. 


Tension 


Relat. 
Foucht. 


Tension 


Relat. 
Feucht. 


Tension 


ReUt. : 
Feucht. 1 


t^iS 


mm 


pCt 


mm 


pCt 


mm 


pCt 


mm 


pCt 


mm 


pCt 


mm 


pCt 1 


-20 


o,9 


100 


0,3 


36 


















-10 


2,1 


100 


1.4 


67 


0,7 


35 


0,1 


4 










- 9 


2,3 


100 


1,6 


69 


0,9 


39 


0,2 


IG 










- 8 


2,5 


100 


1.7 


71 


1,0 


42 


0,4 


15 










- 7 


2,7 


100 


1.9 


73 


1,2 


46 


0,5 


20 










- 6 


2,9 


100 


2,1 


74 


1,4 


49 


0,7 


24 










- 5 


3.1 


100 


2.4 


76 


1.6 


52 


0,9 


28 


0,2 


.6 






- 4 


3.4 


100 


2,6 


77 


1,8 


55 


I.I 


32 


0,4 


II 






-3 


3.7 


100 


2.9 


78 


2,1 


57 


1.3 


36 


0,6 


16 






- 2 


4.0 


100 


3,1 


80 


2,3 


60 


1,6 


40 


0,8 


20 






- 1 


4.3 


100 


3,4 


80 


2,6 


61 


1,8 


43 


1,0 


24 









4.6 


100 


3,7 


81 


2.9 


63 


2,1 


45 


1,3 


28 






+ 1 


4.9 


100 


4.0 


81 


3,2 


64 


2,4 


48 


1,6 


32 


0,8 


15 


2 


5.3 


100 


4.4 


82 


3.4 


65 


2,7 


50 


1,9 


35 


1,0 


19 


3 


5,7 


100 


4.7 


83 


3.7 


66 


2,8 


51 


2,2 


36 


1.3 


23 


4 


6,1 


100 


5,1 


83 


4.1 


67 


3.2 


52 


2,4 


38 


1.6 


25 


5 


6.5 


100 


5,5 


84 


4.5 


69 


3.5 


54 


2,6 


39 


1.8 


27 


6 


7.0 


100 


5.9 


85 


4.9 


70 


3.9 


56 


2,9 


42 


2,0 


28 


7 


7.5 


100 


6,4 


85 


5,3 


71 


4.3 


57 


3>3 


44 


2,3 


31 


8 


8,o 


100 


6.9 


86 


5.8 


72 


4.7 


59 


3,7 


46 


2.7 


34 1 


9 


8,6 


100 


7.4 


87 


6,3 


73 


5.2 


61 


4,1 


48 


3.1 


36 


10 


9.2 


100 


8,0 


87 


6,8 


74 


5.7 


62 


4.6 


50 


3.5 


39 


11 


9.8 


100 


8,6 


87 


7.4 


75 


6,2 


63 


5.1 


52 


4,0 


41 1 


12 


io,5 


100 


9.2 


89 


8,0 


76 


6,8 


65 


5.6 


54 


4.5 


43 


1 13 


11,2 


100 


9.8 


89 


8,6 


77 


7.3 


66 


6,2 


55 


5.0 


45 1 


i 14 


II.9 


100 


10,6 


89 


9,2 


78 


8.0 
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5.6 
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63 


8,9 
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17.4 


100 


15.7 


91 


14,1 


81 


12,6 


72 
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64 


9.7 


55 


21 


18,5 


100 


i6,8 


91 
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13.5 
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12,0 


65 


10,5 


57 
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100 


17.9 


91 


16.2 
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19,0 
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17.3 


83 


15.6 
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59 


1 24 
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20,3 


91 
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16,6 
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14.9 


67 


13.3 
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21,6 
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19.7 


83 


17.8 
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16,0 
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14.3 
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Psychrometertafel. 








1 i\ 
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c h r m e t 


rieche 
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Tension. 


Feucht 
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Feucht 
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Feucht 


Tentlon. 
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Feucht 
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Feucht. 
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mm 


pCt. 
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10 
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1.5 
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11 
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18 
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5,o 


39 


3.8 
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2,7 
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1,6 
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16 


5,5 


41 
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43 
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34 
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Tension des Wasserdampfes aus Gemischen von Schwefel- 
säure und Wasser. 

Nadi VfgpmiH, Aaa. d. chim. S. 1^ P- <79> I>4S- 



peratar. 



A^SO« .^50, ßfSOt H^O^ J/fSOt NtSOt J^SOt BfSOt HSOt 

+ /ftO +3^,0+ißtO-i-4^tO +ifftO +7BtO +<)li,0 +iii%0 +17^540 



5 
• 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

1« 
17 
18 
1» 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
83 
34 
86 



0,105 
0,106 
0,108 
0,110 
0,112 
0,115 



mm 

0,409 
0,450 
0,432 

0,501 



0,861 
0,922 

0,9^5 
«,053 
1,125 
1,200 



1,294 

1,399 

1,628 

»,753 
1,885 



2,137 

2^64 
2,641 
2,829 
3^029 



3,168 
3.398 
3,643 
3^902 
4,176 
4,466 



0,118 0,527 

0,121 0,556 

0,124 0,586 

0,127 0,617 

0,131 0,651 



1,280 2,025 

1,364 2,173 

1,454 2.331 

1,548 2,498 

1,648 2,674 



3,240 4,773 

3,463 . 5,098 

3,699 , 5^443 

3,950 5,808 

4,215 6,194 



0,135 
0,139 
0,144 

0,149 
0,154 

0,159 
0,165 

0,171 

0.177 
0,184 

0,191 

0,199 
0,207 
0,216 
0,225 



I 



0,687 
0,725 
0,765 
0,808 

0,853 

0,901 
0,952 
1,006 
1,064 
1,125 

1,190 
1,258 

1,408 



1,753 
1,865 

1,983 
2,108 
2,241 

' 2,380 
I 2,528 
i 2,684 

i 2,849- 
3,024 



2,861 

3,059 
3,270 

3,492 
3,728 

3,977 
4,243 . 
4^523 
4,820 

5,135. 



0,235 1,577 

0,245 I 1,670 

0,256 I 1,767 

0,268 1,871 



0,280 



1,981 



3,209 ! 5,469 i 
3,405 < 5,822 I 
3,611 1 6,197' 
3*830 ' 6,594 1 
4,061 7,014 



4,305 

4,564 
4,838 
5,127 
5,432 



7,459 
7,933 
8,432 
8,962 

9,524 



4,495 
4,793 
5,107 
5,440 
5,792 

6,166 
6,561 

6,979 
7,422 
7,892 

8,388 

8,914 

9,471 

10,060 

10,684 

11,345 
12,045 

12,785 

13,569 
14,400 



6,603 
7.036 

7.495 
7,980 

8,494 

9,039 

9,615 

10,226 

10,872 

> 1,557 

12,282 
13,050 
13*862 
14*723 
15,635 

16,600 
17,622 
18,704 
19,850 
21,063 



4.120 
4,416 
4w28 

5,059 
5^408 

5,777 

6,166 
6,578 
7,013 
7 473 
7,958 

8,471 

9,014 

9,586 

10,191 

10,831 

11,506 
12,220 
12,974 
13,771 
14613 

15,503 
16,443 
17,436 

18,485 
19,594 

20,765 
22,003 

24,692 
26,152 



4^428 
4,787 
5,164 
5^562 
5.980 
6,420 

6,883 

7^371 
7,885 

8,425 
8,995 

9,592 
10,222 
10,885 
",583 
12,317 

13,090 
13,904 
14,760 
15,661 
16,610 

17,608 
i8;659 
19,765 
20,929 

22,154 

23,443 
24,800 
26,228 
27^732 
29,314 



5^478 

5.879 
6,300 

6,745 
7,216 

7,712 

8,237 
8,790 

9,374 

9,99" 

10,641 

",329 
12,054 
1 2,820 
13,628 
14,482 

15,383 
16,334 
-^7,33^ 
18,397 
19,516 

20,697 

21,944 
23,260 

24,650 
26,117 

27,666 
29,300 
31,025 

32,847 
34,770 
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Volumen (V) eines Kilogramms und Gewicht* (P) eines 


Cubikmeters gesättigten Wasserdampfes bei verschiedenen 


1 






Temperaturen 




! 


i und Gewicht (p) eines i 


Cubikmeters gesättigten Wasserdampfes 






bei verschiedenen Drucken 




1 




] 


nach Zeoner, Mechanische WStmetheorie. Tab. i u. 10 


• 1877. 




j Tem- 


Absei. 


Sättigungs- 


r 


P 




Sättigungs- 


p 


peratur. 


Temper. 


druck. 


Druck. 


temperatnr. 




Q 


mm 


cbm 


kg 


Atmosph. 





kg 


0° 


273 


4,600 


210,66 ' 0,00475 


46,21 


0,0687 


s 


278 


6,534 


150,23 1 0,00666 


0.2 


60,45 


0,1326 


10 


283 


9,165 


108,51 


0,00922 


0,3 


69,49 


0,1945 


15 


288 


12,699 


79.346 


0,01 260 


0,4 


76,25 


0,2553 


20 


293 


17,39« 


58,720 


0,01703 


0,5 


81,71 


0,3153 


25 


298 


23,550 


43,963 


0,02275 


0,6 


86,32 


0,3744 


30 


303 


31,548 


33,266 


0,03006 


S'7 


90.32 


0,4330 


35 


308 


41,827 


25,436 


0,03931 


0,8 


93,88 


0,4910 


40 


313 


54,906 


19,644 


0,05091 


0,9 


97.08 


0,5487 


45 


318 


71,390 


»5,315 


0,06530 








50 


323 


91,980 


12,049 


0,08299 


1,0 
1,5 


100,00 
111,74 


0,6059 
0,8874 1 


55 


328 


"7,475 


9,5613 


0,10459 


2'? 


1 20,60 


1,1631 1 


1 60 


333 


148,786 


7,6531 


0,13067 


l'l 


127,80 


1,4345 1 


1 65 


338 


186,938 


6,1711 


0,16205 


§'9 


133,91 


1,7024 1 


70 


343 


233,082 


5,0139 


0,19945 


?'$ 


139,24 


1,9676 


1 75 


348 


288,500 


4,1024 


0,24376 


!'9 


144,00 


2.2303 


80 


353 


354,616 


3,3789 


0,29595 


4,5 


148,29 


2,4911 


85 


358 


433,002 


2,8003 


0,35710 


5,0 


152,22 


2,7500 


90 


363 


525.392 


2,3344 


0,42838 








95 


368 


633,692 


1,9566 


0,51109 


5,5 


155,85 


3,0073 1 


100 


373 


760,000 


1,6496 


0,6062 1 


6.0 
6,5 


159,22 

162,37 


3,2632 
3,5178 


105 


378 


906,410 


1,3978 


0,71541 


7,0 


165,34 


3,7711 


110 


383 


1075,370 


1,1903 


0,84012 


7,5 


168,15 


4,0234 


115 


388 


1269,410 


1,0184 


0,98193 


8,0 


170,81 


4,2745 1 


120 


393 


1491,280 


0,8752 


1,14260 


8,5 


173,35 


4,5248 1 


125 


398 


1743,880 


0,7555 


1,32363 


9,0 


175.77 


4,7741 


1 130 


403 


2030,280 


0,6548 


1,52718 


9,5 


178,08 


5,0226 


135 


408 


2353,730 


0,5698 


1,75500 


4 A A 






140 


413 


2717,630 


0,4977 


2,00924 


10,0 


180,31 


5,2704 


1 145 


418 


3125,550 


0,4363 


2,29200 


10,5 

•4 4 A 


182,44 


5,5174 


150 


423 


3581,230 


0,3839 


2,60485 


11,0 
11,5 


184,50 
186,49 


5,7636 
6,0092 


155 


428 


4088,560 


0,3388 


2,95159 


12,0 


188,41 


6,2543 


160 


433 


4651,620 


0,3001 


3,33222 


12,5 


190,27 


6,4986 


165 


438 


5274,540 


0,2665 


3,75235 


13,0 


192,08 


6,7424 


170 


443 


5961,660 


0,2375 


4,21053 


13,5 


193,83 


6,9857 


175 


448 


6717,430 


0,2122 


4,71253 


14,0 


195,53 


7,2283 


180 


453 


7546,390 


0,1901 


5,26039 








185 


458 


8453,230 


0,1708 


5,85480 








190 


463 


9442,700 


0,1538 


6,50195 








195 


468 


10519,630 


0,1389 


7.19943 








! 200 


473 


1 1688,960 


0,1257 


7,95545 
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Tension < 


des Dampfes von absolutem Alkohol 




zwischen 


und 20**, 


nach Zehntelgraden 


fortschreitend. 




AasRegnaalt'sMessuDgen(M6m.deI'Acad.26, 


p. 349. J 862) berechnet 


vonBunsen, Gasom.Meth.Xab.3. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 


t 


Ten^on. 


t 


Tension. 


t 


Tension. 




mm 


















0^0 


12.73 





mm 


0^ 


mm 


0^ 


mm 


q. 


mm 


0,1 


12,82 


4,1 


16,73 


8,1 


21,45 


12,1 


27,36 


16,1 


34,84 


0.2 


12,91 


4.2 


16,84 


8,2 


21,58 


12,2 


27,53 


;i6,2 


35.05 


i 0,3 


13.01 


4,3 


16,95 


8.3 


21,72 


12,3 


27,70 


16,3 


35.27 i 


0,4 


13.10 


4,4 


17.05 


8.4 


21,85 


12,4 


27,87 


16.4 


3548 ; 


0,5 


13.19 


4,5 


17,16 


8,5 


21,99 


12.5 


28,04 


16,5 


35,70 


0,6 


13.28 


4,6 


17,27 


8,6 


22,12 


12,6 


28,21 


16,6 


35,91 


0,7 


13.37 


4.7 


17.38 


8,7 


22,25 


12.7 


28,38 


!16,7 


36,13 


0,8 


13.46 


4.8 


17,48 


8,8 


22,39 


I12.8 


28,55 


16,8 


36,34 1 


0,9 


13.56 


4,9 


17,59 


8,9 


22,52 


12.9 


28,72 


16.9 


36,56 , 


1,0 


13,65 


5,0 


17.70 


9,0 


22,66. 


13,0 


28,89 


17,0 


36,77 


1.1 


13.74 


5,1 


17,82 


9,1 


22,80 


13,1 


29,07 


17,1 


37,00 


1,2 


13.84 


5,2 


17.93 


9,2 


22,94 


13,2 


29,25 


17,2 


37,23 


1,3 


13.93 


5,3 


18,04 


9,3 


23,08 


13.3 


29,43 


17,3 


37,45 


1.4 


14.03 


5,4 


18,16 


9,4 


23.23 


13,4 


29,61 


11^ 


37,68 


1,5 


14,12 


5,5 


18,27 


9,5 


23,37 


13,5 


29,79 


17,5 


37,91 1 


1,6 


14,22 


5,6 


18,38 


9,6 


23,51 


13,6 


29,97 


17,6 


38,14 , 


1,7 


14.31 


5.7 


. 18,50 


9,7 


23,65 


13.7 


30,15 


17,7 


38,36 1 


1,8 


14.41 


5,8 


18,61 


9,8 


23,79 


13.8 


30,33 


17,8 


38,59 1 


1,9 


14.50 


5,9 


18,73 


9,9 


23,94 


13.9 


30,51 


17,9 


38,82 


1 2,0 


14,60 


6,0 


18,84 


10,0 


24,08 


14.0 


30,69 


18,0 


39.05 


1 2,1 


14,70 


6,1 


18,96 


10,1 


24.23 


14,1 


30,88 


18,1 


39,29 


! 2,2 


14.79 
14,89 


6,2 


19,08 


10,2 


24,38 


14,2 


31,07 


18,2 


39,53 


2,3 


6,3 


19,20 


10,3 


24,53 


14,3 


31,26 


18,3 


39,77 1 


2,4 


14.99 


6,4 


19.32 


10,4 


24,68 


14.4 


31,45 


18,4 


40,01 1 


2,5 


15.09 


6,5 


19,44 


10,5 


24,83 


14.5 


31,64 


18,5 


40.25 


2,6 


15.19 


6,6 


19,56 


10,6 


24.99 


14.6 


31,84 


18,6 


40,49 1 


2,7 


15.29 


6,7 


19,68 


10,7 


25.14 


14.7 


32,03 


18,7 


40,73 1 


' 2,8 


15.39 


6,8 


19,80 


10,8 


25.29 


14.8 


32,22 


18,8 


40,97 


2,9 


15.49 


6,9 


19,92 


10,9 


25,44 


14.9 


32,41 


18.9 


41,21 


1 3,0 


15,59 


7.0 


20,04 


11,0 


25,59 


15,0 


32,60 


19,0 


41,45 


1 3,1 


15.69 


7,1 


20,17 


11,1 


25,75 


15.1 


32,80 


19,1 


41,71 


3,2 


15,79 


7,2 


20,30 


11,2 


25,9' 


15.2 


33,01 


19,2 


41,96 


3,3 


15,90 


7,3 


20,43 


11,3 


26,07 


15,3 


33,21 


19,3 


42,22 


3,4 


16,00 


7,4 


20,55 


11,4 


26,23 


15,4 


33,41 


19,4 


42,47 1 


3,5 


16,10 


7,5 


20,68 


11,5 


26,39 


15,5 


33.61 


19,5 


42,73 


3,6 


16,21 


7,6 


20,81 


11,6 


26,55 


15,6 


33,82 


19,6 


42,98 


3,7 


16,31 


7,7 


20,93 


11,7 


26,71 


15,7 


34,02- 


19,7 


43.24 1 


3,8 


16,41 


7,8 


21,06 


11,8 


26,87 


15,8 


34,22 


19,8 


43,49 1 


3,9 


16,52 


7,9 


21,19 


11,9 


27,03 


15,9 


34,42 


19,9 


43,75 


4,0 


16,62 


8,0 


21,31 


12,0 


27,19 


16,0 


34,62 


20,0 


44,00 

1 
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j Tension des Dampfes von absolutem Alkohol 


aus Regnault's Messungen berechnet von Bunsen (Gasom. Meth., Tal 


••3.) 


und 

1 Dampf-Tension einiger Säuren C^ H^ O^ 


1 


j nach Landolt, Ann. der Chem. u 


Pharm., Suppl. 6. p. 129, 1868 


1 


1 












Normal- 


Iso-Va- 


1 Alkohol. 






Ameisen- 


Essig- 


Propion- 


Butter- 


lerian- 1 








saure. 


säure. 


säure. 


säure. 


saure. 1 


o 


mm 




mm 




mm 





mm 


mm 




mm 


mm 


20,0 


44,oo 

















7,6 








1 20,1 


44.27 


24,1 


56,04 


28,1 


70.49 


5 




9,6 








20,2 


44,54 


24,2 


56,37 


28,2 


70,89 


10 


18,4 


12,1 


5,4 


5,2 


4,6 


20,3 


44,8 1 


243 


56,70 


28,3 


71,29 


15 


24,1 


15,1 


6,7 


6,2 


5,4 


20.4 


45.08 


24,4 


57,03 


28,4 


71,69 


20 


31,4 


18,9 


8,3 


7,3 


6,31 


20,5 


45,35 


24,5 


57,37 


28,5 


72,09 


25 


40,4 


23,5 


10,3 


8,7 


7,4 


20.6 


45,61 


24,6 


57,70 


28.6 


72,49 


30 


51,6 


29,1 


12,7 


10,3 


8,7 


i 20,7 


45.88 


24,7 


58,03 


28,7 


72,89 


35 


65,4 


35,9 


15,6 


12,2 


10,2 


20,8 


46, «5 


24,8 


58,36 


28,8 


73,29 


40 


82,3 


44,1 


19,2 


14,5 


I2,Oi 


, 20.9 


46,42 


24,9 


58,70 


28,9 


73,69 


45 


102,7 


54,0 


23,5 


17,2 


14,0, 


! 21,0 

1 


46,69 


25,0 


59,03 


29,0 


74,09 


50 


127,2 


66,0 


28,7 


20,4 


16,4 


21.1 


46,98 


25,1 


59,38 


29,1 


74,53 


55 


156,5 


80,3 


35,0 


24,2 


19,3 


21.2 


47,26 


25,2 


59,73 


29,2 


74,96 


60 


191,2 


97,4 


42,7 


28,6 


22,6 


21,3 


47.55 


25,3 


60,08 


29,3 


75,39 


65 


232,1 


117,8 


51,9 


33,7 


26,4' 


21.4 


47.83 


25,4 


60,43 


29,4 


75,82 


70 


280,0 


142,0 


62,9 


39,9 


30.9 


I 21,5 


48,12 


25,5 


60,78 


29,5 


76,25 


75 


335,6 


170.6 


76,2 


47,1 


36,2] 


21,(5 
i 21,7 


48,40 


25,6 


61,13 


29.6 


76,68 


80 


399,8 


204,3 


92,0 


55,6 


42,31 


48,69 


25,7 


61,48 


29,7 


77,12 1 


85 


473,7 


244,1 


110,8 


65,5 


49,4 


' 21.8 


48,97 


25,8 


61,83 


29,8 


77,55 


90 


558,0 


290,6 


133,5 


77,3 


57,8[ 


21,9 


49.26 


25,9 


62,18 


29,9 


77,98 


95 


653,8 


345,2 


160,3 


91,0 


67.4 


22,0 


49.54 


26,0 


62,53 


30,0 


78,41 


100 


762,0 


408,5 


192,1 


107,1 


78,8 


22,1 


49.84 


26,1 


62,90 






105 




482,5 


229,7 


125,9 


92,0 


22,2 


50,14 


26,2 


63,27 






110 




567,8 


274,4 


148,1 


107,3 


22,3 


50,44 


26,3 


63,64 






115 




667,0 


327,1 


173,0 


125,6 


22.4 


50,74 


26,4 


64,01 






120 




781,1 


389,0 


204,1 


145,9 


22.5 


51.04 


26,5 


64,37 






125 




912,3 


462,0 


240,0 


170,6 


1 22,6 


51.34 


26,6 


64,74 






130 




1062,8 


547,5 


281,2 


198,1 


22,7 


51.64 


26,7 


65,11 






135 




1234,9 


650,2 


329,3 


231,5 


22,8 


51.94 


W 


65,48 






140 




1431,3 


765,2 


386,1 


268,5 


22,9 


52.24 


26,9 


65,85 






145 






902,3 


450,8 


313,5 


23,0 


52,54 


27,0 


66,22 






150 






1062,0 


529,1 


363,4 


23,1 


52,86 


27,1 


66,60 






155 






1248,6 


617,9 


421,9 


23,2 


53,17 


27,2 


66,99 






160 








723,1 


491,2 


23,3 


53.49 


27,3 


67,38 






165 








844,4 


571.4 


23.4 


53,81 


27,4 


67,77 






170 








986,2 


662,9 


23,5 


54.12 


27,5 


68,15 






175 








1151,4 


769.6 


23.6 


54.44 


27,6 


68,54 






180 








1342,0 


893,3 


23,7 


54.75 


27,7 


68,93 






185 










1043,7 


23,8 


55.07 


27,8 


69,31 






190 










1203,0 


23,9 


55.38 


27,9 


69,70 


















24.0 


55.70 


28,0 


70,02 












- 
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Tension der Dämpfe 


verschiedener Flüssigkeiten, 




Nach Regnault, M6m. de l'Acad. 26. p. 


339. i86a. 




(Luftthermometer durch L, Quecksilberthermometer durch Q bezeichnet.) 


t 


Methyl- 
alkohol 


Aethyl 
alkohol 


Aethyläther 
C^/ftoO 


Aceton 


Chloroform 


Kohlen- 

tetrachlorid 

CCh 


Aethyl- 
chlorid 


Aethyl- 
bromid 
CtH^Br 


1 


Q 


L 


L 


Q 


L 


L 


Q 


Q 1 


i o 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


-20 


6,27 


3.34 


68.90 






9,80 


187,55 


59,16 


1 - 15 


9.29 


5.10 


89.31 






13,55 


239,60 


78,09 1 


i - 10 


13.47 


6,47 


114,72 






18,47 


302,09 


101,54 


1 - 5 


19.17 


9.09 


146,06 






24,83 


376,72 


130,58 


1 


26,82 


12,70 


i84i3Q 






32,95 


465.18 


165,57 


'+ 5 


36,89 


IT, 62 


230.89 






43,19 


569,32 


207,21 , 


1 10 


50.13 


2^'23 


286,83 






55,97 


691,11 


257,40 1 


15 


67,11 


32.98 


353,62 






71,73 


832,56 


3 '6,92 


20 


88.67 


44.46 


432,78 


179*63 


160,47 


90,99 


996,23 


387,03 


25 


115.99 


59.37 


525.93 


226,27 _ 200,18 


114,30 


1184,17 


469,07 ! 


30 


149,99 


78.52 


634,80 


281,00 


247.51 


142,27 


»398,99 


564,51 1 


35 


192,01 


102,91 


761,20 


345.15! 303.49 


175,55 


1643,24 


674,92 


40 


243.51 


133.69 


907.04 


420,151 369,26 


214,81 


i9'9.58 


801,92 


45 


306,13 


172.18 


1074,15 


507,52 446,01 


260,82 


2230,71 


947,28 1 


50 


381.68 


219,90 


1264,83 


602,86 


535.05 


314,38 


2579,40 


£112,79 


55 


472,20 


278.59 


1481,06 


725.95 


637,71 


376,29 


2968,43 


1300,35 


60 


579.93 


350.21 


1725.01 


860,48 


755,44 


447,43 


3400,54 


1511,92 


65 


707.33 


436,90 


1 998*87 


1014,32 


889,72 


528,74 


3878.52 


1749,47 


70 


857.10 


541.15 


2304.90 


1189,38 


1042,11 


621,15 


4405,03 


2015,06 


75 


1032,14 


665.54 


2645.41 


1387,62 


1214,20 


725,66 


4982,72 


2310,73 


80 


1238,47 


812,91 


3022,79 


1611,05 


1407,64 


843,29 


5614,11 


2638,57 j 


85 


1470.92 


986,40 


3439,53 


1861,81 


1624,10 


975,12 


6301,61 


3000,63 1 


90 


1741,67 


1189.30 


3898,26 


2141,66 


1865,22 


1122,26 


7047,51 


3398,95 1 


95 


2051.71 


1425.13 


4401,81 


2452,81 


2132,85 


1286,86 


7853,92 


3835,53 


100 


2405.15 


1697,55 


4953,30 


2797.27 


2428,54 


1467,09 


8722,76 


4312,32 


105 


2806,27 


2010,38 


5556,23 


3177.00 


2754.03 


1667,19 




4831,22 


110 


3259.60 


2367,64 


6214,63 


3593,96 


3110,99 


1887,44 




5394.01 


"5 


3769,80 


2773.40 


6933.26 


4050.02 


3501,03 


2129,15 




6002,41 


120 


4341.77 


3231.73 


7719,20 


4546,86 


3925.74 


2393,67 




6658,00 


125 


4980,55 


3746,88 




5086.25 


4386,60 


2682,41 




7362,25 


130 


5691.30 


4323.00 




5669,72 


4885,10 


2996,88 




8116,49 


135 


6479.32 


4964.22 




6298,68 


5422,53 


3338,56 




8921,92 


140 


7337.10 


5674.59 




6974.43 


6000,16 


3709,04 




9779.56 


145 


8308,87 


6458,10 






6619,20 


4109,99 






150 


9361.35 


7318.40 






7280,62 


4543,13 






155 




8259.19 






7985,35 


5010,21 






160 










8734.20 


5513.14 






165 










9527.82 


6053,83 






170 












6634,37 






175 












7256,87 






180 












7923,55 






185 












8636,78 






190 








i 


9399,02 
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• 


Tension der Dämpfe 


v«rschiedener Flüssigkeiten. 


t 


Aethyljodid 


Aethylcn- 
bromid 


Benzol 


Terpentinöl 


Schwefel-- 

kohlenstoff 

CS, 


Phosphor- 

trichlorid 

PCI, 


Bor- 

trichlorid 

BClt 


Silicium- 

tetrachlorid 

Si cu 







L 


L 


Q 


L 





Q 


Q 


-28 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 




1,73 


5,79 




47,30 




159,46 


26,49 


-15 




2,03 


8,82 




61,64 




200,69 


35,28 


-10 




2,48 


12.92 




79,44 




250,54 


46,46 


- 5 




3,09 


18,33 




101,29 




310,30 


60,52 





41,95 


3,92 


25,31 


2,07 


127,91 


37,98 


381,32 


78,02 


+ 5 


54,14 


5,01 


34,17 




i6o,oi 


49,09 


465,03 


99.59 1 


10 


69,20 


6,42 


45,25 


2,94 


198,46 


62,88 


562,94 


125,90 j 


15 


87,64 


8,25 


58,93 




244,13 


79,85 


676,57 


157,74 


20 


1 10,02 


10,57 


75,65 


4,45 


298,03 


100,55 


807,50 


195,86 


25 


»36,95 


13,51 


95,91 




361,13 


125,59 


957,29 


241,^5 


30 


169,07 


17,20 


120,24 


6,87 


434>62 


155,65 


1127,50 


294,49 


35 


207,09 


21,80 


149,26 




519,66 


191.45 


1319,66 


356,83 1 


i i2 


251,73 


27,49 


183,62 


10,80 


617,53 


233,78 


1535,25 


429,08 


45 


303,77 


34,47 


224,06 




729,53 


283,46 


1775,69 


512,32 


1 50 


364,00 


42,99 


271,37 


16,98 


857,07 


341,39 


2042,25 


607,46 


; 55 


433,21 


53,31 


326,41 




1001,57 


408,46 


2336,17 


715,44 i 


60 


512,25 


65.75 


390,10 


26,46 


1164,51 


485,63 


2658,52 


837,23 


1 65 




80,64 


463,43 




1347,52 


573,86 


3010,24 


973,74 


i 70 




98,36 


547,42 


40,64 


155209 


674,23 


3392,12 




i l^ 




119,34 


643,18 




1779,88 


787,61 


3804,79 




i §? 




i44,oi 


751.86 


61,30 


2032,53 




4248,28 




85 




172,92 


874,63 




2311,70 




4720,11 




90 




206,58 


1012,75 


90,61 


2619,08 








! 95 




245,51 


1167,46 




2966,34 








100 




290,43 


1340,05 


131,11 


3325,15 








105 




342.11 


1531,83 




3727,19 








110 




401,08 


1744,12 


185,62 


4164,06 








115 




468,13 


1978,22 




4637,41 








120 




544,06 


2235,44 


257,21 


5148,79 








; 125 




629,66 


2517,06 




5699.69 








, 130 




725,77 


2824,35 


348,98 


6291,60 








1 135 




833,26 


3158,51 




6925,90 




« 




1 140 




953.00 


3520,73 


464,02 


7603,96 








145 




1085.89 


3912,11 




8326,92 








1 150 




1232,83 


4333,71 


605,20 


9095,94 


1 


: 


155 




'394,73 


4786,51 


686,37 










160 




1572,49 


5271,43 


775,09 










165 




1766,99 


5683,03 


871,27 










170 




1979,14 


6340,72 


975,42 










175 




2209,77 




1090,11 










180 




2459,73 




1207,92 










185 




2729,84 




1336,45 








1 


, 190 




3020,83 




1473,24 








1 


i'. 


===_= 




=_= 


= = 




==^= 


== 


'J 
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Tension des Quecksilberdampfes 


1 

i 


nach Regnault (M^m. 


de l'Acad. 26, p. 520. 1862. — Pogg. Ann. 111, p. 41 1. 


1860), 


E. Hagen (Wied. Ann. 16, p. 


610. 1882) u. 


H. Hertz (Verhandl. d. physik. Ges. zu Berlin 


1882, Nr. lo)'l 








und 


1 




Tension des Schwefeldampfes 






nach 


Regnault (MÄm. de l'Acad. 26, p. S30. 1862.). 




Temperatur 
; (Lufttherm.) 


Q» 


e c k s i I b 


e r. 


Temperatur 
(Lufttherm.) 


Queck- 
silber. 


1 
Schwefel. 


Regnault 


Hagen 


Hertz 


Regnault 


Regnault j 




mm 


mm 


mm 


290° 


mm 
194,46 


mm 


0° 


0,0200 


0,015 


0,0002 


300 


242,15 




10 


0,0268 


0,018 




310 


299,69 




20 


0,0372 


0,021 


0,0013 


320 


368,73 




30 


0,0530 


0,026 




330 


450,91 




40 


0,0767 


0,033 


0,0064 


340 


548,35 




50 


0,1120 


0,042 




350 


663,18 




60 


0,1643 


0,055 


0,026 


360 


797,74 




70 


0,2410 


0,074 




370 


954,65 




80 


0,3528 


0,102 


0,094 


380 


"39,65 




90 


0,5142 


0,144 




390 


1346,71 


272,31 1 


100 


0,7455 


0,21 


0,287 


400 


1587,96 


328,98 


110 


1,0734 






410 


1863,73 


395,20 1 


120 


1,5341 




0,785 


420 


2177,53 


472,11 


1 130 


2,1752 






430 


2533,01 


560,98 


1 140 


3,0592 




1,94 


440 


2933,99 


663,11 


150 


4,2664 






450 


3384,35 


779,89 


160 


5.9002 




4,39 


460 


3888,14 


912,74 


170 


8,0912 






470 


4449,45 


1063,17 


180 


11,00 




9.23 


480 


5072,43 


1232,70 1 


190 


14,84 






490 


5761,32 


1422,88 1 


200 


19,90 




18,26 


500 


6520,25 


1635,32 


1 210 


26,35 






510 


7353,44 


1871.57 


1 220 


34,70 




33,90 


520 


8264,96 


2133,30 


! 230 


45,35 






530 




2421,97 


1 240 


58,82 






540 




2739,21 


250 


75.75 






550 




3086,51 


260 


96,73 






560 




3465,33 


270 


123,01 






570 




3877,08 


280 

1 


155,17 
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Tension condensirter Gase. 








Litteratur s. Tab. 29, p. 62. 








K 


ohlensäure COt 


Stickoxydul NfO 


Sch 


wenige Säure SOt 


Tem- 






Tem- 






Tem- 






1 peratur. 


Druck. 


Beobachter. 


peratur. 


Druck. 


Beobacbter. 


peratur. 


Druck. 


Beobachter. 


-79,4 


I,I4Atm. 


Faraday (2) 


-87.°2 


l,OOAtm. 


Faraday (2) 


-17.°8 


0,725 Ahn. 


Faraday (2) 


-70,6 


2,28 


n 


-73,3 


1.77 


77 


- 7,2 


1.12 


77 ! 


-59,4 


4,60 


n 


-59,4 


3,58 


77 


-3.3 


1.33 


77 


-45,5 


8,88 


7) 


-45,6 


6,89 


77 


4,4 


1.78 


j) 


' -30,6 


I5»45 


n 


-31.7 


12,04 


77 


23.1 


3.28 


77 


-17,8 


22,84 


n 


-17.8 


19.34 


7? 


32,2 


4.35 


77 


- 5,0 


33»i5 


n 


-3,9 


28,90 


77 


37,8 


5.16 


7) 


1 0,0 


38,50 


n 


1.7 


33.40 


n 


-30° 


0,39 Atm. 


Regnault 


-25° 


I7,I2Atm. 


Regnault 


-25° 


20,65Atm. 


Regnault 


-25 


0,49 


77 


1—20 


i9»93 


n 


-20 


23.14 


n 


-20 


0,63 


77 


-15 


23» 14 


n 


-15 


25.90 


77 


-15 


0,80 


J5 


-10 


26,76 


77 


-10 


28,96 


77 


-10 


1,00 


77 


- 5 


30,84 


n 


— 5 


32.34 


77 


-5 


1.25 


77 





35.40 


n 





36,08 


7? 





1.53 


77 


1 5 


40,47 


n 


5 


40,21 


7? 


5 


1,87 


77 


1 10 


46,05 


n 


10 


44.76 


77 


10 


2,26 


7) 


15 


52,17 


n 


15 


49.77 


77 


15 


2,72 


" 1 


1 20 


58184 


n 


20 


55.30 


77 


20 


3.24 


77 


25 


66,07 


71 


25 


61,38 


77 


25 


3.84 


77 


1 30 


73,84 


n 


30 


68,03 


77 


30 


4.52 


ff 


1 35 


82,17 


n 


35 


75.36 


77 


35 


5.i8 


j^ 


40 


9^03 


n 


40 


83.37 


77 


40 


6,15 


n 


45 


100,41 


« 








45 


7.1 1 


77 








-92° 


1,00 Ahn. 


Cailletet (2) 


50 


8.19 


77 


-80° 


I,OOAtm. 


Cailletet (2) 


-90 


1,10 


77 


55 


9.38 


)^ 


i— 74 


1,55 


n 


-84 


1,40 


77 


60 


10,69 


)) 


-70 


2,08 


yt 


-80 


1,90 


7) 


65 


12,11 


}) 


1-64 


J,io 


?7 


-74 


2,60 


77 








;-60 


3,90 


n 


-70 


3.15 


77 


50° 


8,43 Atm. 


Sajotschewsky 


-54 


5,46 


n 


-64 


4.20 


77 


60 


11,09 


}7 


-50 


6,80 


n 


—60 


5.05 


77 


70 


14.31 




^14 


8,72 


77 


-54 


6,32 


77 


80 


18.09 




-40 


10,25 


77 


-50 


7.63 


77 


90 


22.47 


7) 


-34 


12,70 


77 


-44 


9.60 


77 


100 


27,82 


fy 








-40 


11,02 


77 


120 


41.56 


7) 








-34 


13.19 . 


7? 


150 


71.45 


77 i 
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I 

1 


1 




Tension condensirter Gase. 




! 

1 


A 


mmoniak iV/^, 


Chlorwasserstoff NG 


Schwe 


felwasserstoff H^S 


Tcra- 






Tem- 




Tem- 








Druck. 


Beobachter. 


_ . Druck. 


Beobachter. 




Druck. 


Beobachter.! 


] peratur. 






peratur. 


1 




peratur. 






i--i7r8 


2,48Atm. 


Faraday (2) 


-78.3 


l,8oAtin. 


Faraday (2) 


-73,''3 


1,02 Atm. 


Faraday (2) 


- 3.8 


4.04 


n 


-67.8 


2,38 


n 


-67,8 


1,09 


» 


1 9.4 


5.83 


rt 


-62.2 


3^^^ 


n 


-58.9 


1,50 


n 


28,3 


10,00 


n 


-45.5 


6,30 


n 


-45.5 


2,35 


n 


j 49.4 


10,30 


n 


-34.4 


9,22 


f) 


-31.1 


3.95 


n 








-28.9 


10,92 


n 


-28.9 


4.24 


f) 


!-30° 


I,I4Atm. 


Regnault 


-23,3 


12,82 


n 


-18.9 


5.90 


n 


-25 


1,45 


n 


-17.8 


15,04 


n 


-17,8 


6,10 


n 


-20 


1.83 


n 


-3.9 


23,08 


Yt 


-3,8 


9.36 


n 1 


-15 


2,24 


n 


4.4 


30,67 


Yt 


10,0 


14,14 


Yi 1 


-10 


2,82 


n 


10,0 


40,00 


Faraday (i) 


11,1 


14,60 


Yl 


i— 5 


3.45 


n . 














^ 


4.19 


n 


4.0 


29,8 Atm. 


Ansdell (2) 


-25° 


4,93Atm, 


Regnault | 


5 


5.04 


n 


9,25 


33,9 


n 


-20 


5.83 


n 


10 


6,02 


n 


13,8 


37,75 


n 


-16 


6,84 


n 


15 


7.14 


n 


18,1 


41,8 


f) 


-10 


%fil 


n 1 


20 


8.41 


n 


22,0 


45.75 


Yt 


-6 


9.30 


n 


25 


9.84 


n 


26.75 


51,00 


Yi 





10,80 


fi 


30 


11.45 


n 


38,4 


58,85 


n 


5 


12,48 


n 


35 


13.25 


») 


39,4 


66,95 


n 


10 


14,34 


n 


40 


15.26 


n 


44.8 


75,20 


Yl 


15 


16,38 


Yl 


45 


17,48 


n 


48,0 


80,80 


n 


20 


18,62 


Yl 


50 


19.95 


n 


49,4 


84,75 


Yl 


25 


21,07 


" 1 


55 


22,66 


n 


50,56 


85.33 


n 


30 


23.73 


Yl 


60 


25.63 


»7 








35 


26,62 


n 


65 


28,90 


»1 








40 


29.72 


n 




70 


32,47 


n 


Jodwasserstoff HJ 


45 


32,83 


Yl 


75 


?6,3S 






50 


?6,6o 




80 


Kß 7\J\J 
40,59 


n 
» 







55 


' • 

40.38 




85 


45,17 


n 


—17,8 2,9 Atm. 


Faraday (2) 


60 


44.39 


»1 


90 


50,14 


»? 





3,97 


» 


65 


48,63 


fi 


95 


55,52 


n 


15,6 


5,86 


Yl 


1 70 


53.10 


Yl 


100 


61,32 


n 








i 
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Tension condensirter Gase. 




Substanz. 


Tempe- 
ratur. 


Druck. 


Beobachter. 


Substanz. 


Tempe- 
ratur. 


Druck. 


Beobachter. 






Atra. 








Attn. 




Acetylen C^B^ . 


1 ° 


48 


CaiUetet (i) 


Aethan C^^ , . . 


4" 


46 


Cailletet(i) 




10 
18 
25 
31 


Ö3 
83 




Chloräthyl Ci^iC/ 


110 
120 


14,81 
17.35 


tt 




94 


„ 




130 


20,q2 






103 


„ 




140 


25,27 


,, 




-23 


U,OI 


Ansdell (i) 




150 


30,22 


„ 




-10 


17,06 


„ 




160 


35.85 


,, 







21,53 


„ 




170 


42,00 


,, 




13,5 
20,15 


32,77 
39^76 


„ 

„ j 


Chlormethyl 


-30 
- 20 


0,762 
i,i6 


Regnault 




31,6 


50,20 


,, 




-10 



1,72 

2,40 






36,9 


67,96 


,, 




,, 


Acthylcn C^/^ 


-76,1 


4,60 


Faraday (2) 




10 


3,5« 


„ 




-73.3 


4,82 


,, 




20 


4.83 


,, 




-67,8 


5,44 


,, 




30 


6,50 


>» 1 




-59,4 


6,89 


,, 




35 


7»49 


,, 




-51,1 
-45.6 
-40.0 


9»i4 
11,10 

13,46 




Cy^nCCA% 


-17,8 
-12,2 
- 6,7 


1.25 

1,35 
1,89 


Faraday (2) 




-31,7 


17,75 


,, 




10,0 


3,28 


,, 


Arsenwasserstoff 


-23,3 

-17.8 

-59.4 
-53.3 


22,94 
26,90 


„ 




23,3 
39,4 


4,79 
7.50 


„ 1 


1 ^Äi 


0,94 


„ 


Methvläther 


- 30 


0,759 


Regnault 




1,26 


,» ' 


CiÄiO 


- 20 


1.16 






-46,7 
-30.6 
-17,8 
-12,2 


1,73 
3f32 
5,21 
6,24 


„ 
„ 




- 10 



10 

20 


1,72 
2,47 
3.40 

4.72 









8,95 


„ 


30 


6,29 






4,4 


10,05! „ 1 










10,0 


11,56 


,, 


1 Fluorbor BFi^ j —73,3 


4,61 


Faraday (2) 




15,6 


13,19 


f. 




-63,3 


7,50 


)} 1 


Chlor 


-33,62 


I 


Regnault 




-57,8 
-54.4 


9.23 

lO.OO 


91 




15,6 


4 


Faraday (1) 




-52.2 


11.54 


n 
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Kritische Temperaturen und Drucke. 



Substanz. 



Krit. 
Tcmp. 



Druck. 



Beobachter. 



Substanz. 



Krit. 
Temp, 



Druck. 



Beobachter. 



Sauerstoff 
Wasserstoff 
Stickstoff 
Atmosph. Luft 
Aceton C^H^O 
Acetylen C^^ 
Aether C^H^i^O 



Aethylen C^H^ 
Alkohol C^^O 



Ameisensaur. Aethyl 
Benzol Q/4 



-105,4 

-174,2 

-123,8 

-158 

232,8 

37,05 

190,0 

195,5 

195,5 

9,2 

1,5 
234,3 
240,6 

234,3 

230,0 
280,6 
29^5 



Atm. 

48,7 
98,9 
42,1 

14,5 
52, 



Sarrau 



36, 
40 

58 

43,5 
62, 

64,5 



d,Waals(i) 
2|Sajotschewsky 

Ansdell (i) 

.9|Saj otschewsky 

Ramsay 

Strauss 

V. d.Waals (2) 

Sarrau 

l|5aj otschewsky 

Strauss 

Hannay 



48, 7|Sajotschewsky 

49»5 

90,5 Ramsay 



Chloräthyl C^^Cl 
Tetrachlorkohlenstoff 

Chloroform CHCl^ 
Chlorwässerstoffsäure 
HCl 
Diäthylamin NC^ffn 
Essigsaures Aethyl 

Essigsaures Methyl 

C^Ot 
Kohlensaure €0% 

Methan CH^ 
Schwefelkohlenstoff 
CS, 

Schweflige Säure SO, 



182,6 

292,5 

277,9 
260,0 

51,25 
220,0 

239»8 

229.8 

30,92 
32,0 

-75,7 

271,8 
272,96 

155,4 



Atm, 

52,6 Saj otschewsky 



58,1 
54 



Avenarius 

Hannay u.Hogarth 

9 Sajotschewsky 



38,7 
42,6 

57, 

77,' 
46,8 



Ansdell (2) 
Sajotschewsky 



Andrews 
Sarrau 



74, 

77.91 
78,1 



7 a 



»aj otschewsky 

Hannay u.Hogarth 

9 Sajotschewsky 



Litteratur, betreffend kritische Temperaturen und 
Tension condensirter Gase. 

Ansdell (i), Proc. Roy. Soc. London, 29, p. 209. 1879. 
j, (2), Chem. News, 41, p. 75. 1880. 

Anarews, Phil. Trans. London, 1869, 2* Abth. — Phil. Mag. (4) 39, p. 150. 1870. — Pogg. Ann. 
Erg. V, p. 64. 1871. 

Avenarius, Bull, de Moscou, 1873 No. 3, vol. 47, p. 117. — Pogg. Ann, 151, p. 303. 1874. 

CaiUetet (i), C. R. 85, p. 851. 1877. 

„ (2), Arch. de G«n. 66, p. 16. 1878. 

Faraday (i), Phil. Trans. London, 1823. I, p. 189. 
„ (2), Phil. Trans. London, 1845. I, p. 155. 

Hannay, Proc. Roy. Soc. London, 30, p. 484. 1880. , 

Hannay u. Hogarth, Chem. News, 41, p. 103, 1880.— Proc. Roy. Soc. London, 30, p. 178. 1880. 

Ramsay, Proc. Roy. Soc. London, 31, p. 194. 1880. 

Regnault, M^m. de TAcad. 26, p. 535. 1862. 

Sajotschewsky, Auszug aus dem russischen Original Wied. Beibl., 3, p. 741* 1879. 

Sarrau, C. R. 94, p. 639, 718, 845. 1882. 

strauss, Tourn. der russ. phys. Ges., 12, p. 207. 1880. — Auszug Wied. Beibl., 6, P. 282. 1882. 

Van der Waals (i), Ueber den Uebergangszustand zwischen Gas u. Flüssigkeit, Diss, Leiden. 1873. 
Auszug Wied. Beibl., 1, p. 10. 1877. 
„ (2), Versl. en Mededeel. der k. Ak. van Wet., Afd. Natuurk. (2), 15. 1880. — Aus- 

zug Wied. Beibl., 4, p. 704. 1880. 
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Formeln für die Ausdehnung von Wasser, Quecksilber 


und Alkohol. 




Ist Vq das Volumen bei o**, so ist dasselbe bei /°: 




F,= V^(i+at + 6i^ + cfi + d^). 




Bei Wasser ist in zwei mit • bezeichneten Fällen das Volumen nicht auf 0°, sondern auf 4° 


bezogen, so dass hier V^ z=z F^ (i + « (/_ 4) + ^ (/— 4)« + r (/ — 4)*) 


ist. 

1 


Für Quecksilber giebt Bosscha die Formel: ^/ = ^o-e «»«»«So;?/ „ach Messungen von ||| 


Regnault (3). 




Litteratur s. Tab. 38, p. 73. 




Substanz. 


Temperatur. 


a 


b 


c 


d 


Beobachter. ! 







0,000 


0,0000 


0,000000 


0,00000000 




Wasser 


bis 25 


-061045 


077183 


--03734 




Kopp(i ) 




25 ., 50 


-065415 


077587 


-035408 




7) 


' 


50 „ 75 


05916 


031849 


0072848 




» 




75 „100 


08645 


031892 


0024487 




» 




-13 „ 


-09417 


01449 


-5985 




Pierre (7) 




1„ 7 


—06284 


08716 


—1004 




7) 




3„ 18 


—06120 


08174 


-0570 




79 1 




6 „13.5 


—061785 


083525 


—06915 




77 




21 „ 57 


—04222 


06470 


—01800 




77 1 


. 


55 „ 98 


-03310 


06223 


-01527 




99 


' 


28 „ 50 


06659 


-02277 


21264 


-19644 


Henrici 




50,. 80 


-30419 


194546 


-22645 


108731 


7» 




80 „100 


—06468 


067561 


-017994 




7t 




-10 „ 4 


0082004 


0544402 


26698 




Weidner 


1 »bez. auf 40 


4„ 32 


-00253 


08389 


-07173 




Matthiessen(x) 


♦bez. auf 40 


- 5, .100 


00838 


-003787*) 


022433 




Rossetti 




100 „200 


108679 
0,000 


030074 
D,0000000 


002873 
0,00000000 


—0006646 


Hirn (2) 


Quecksilber . 


24 ..299 


1790066 


2523 






Regnault (3) 




24 .,299 


181163 


II55 


0021187 




Wällner 




24 „299 


18129 


032408 


0045923 




Levy 


Alkohol, 


■ 


0,00 


O5OOOO 


0,000000 


0,00000000 




spec.Gew.0,8151 




104863 


0175099 


0013452 




Pierre (l) 


spec.Gew. 0,80950 


0„ 80 


104 139 


007836 


017618 




Kopp(i) 


99*3 Vol. Proc. 


-39 „ 27 


1033 


0145 






Recknagel (2) 


>» 


27 „ 46 


1012 


0220 






» 


79,85 Vol. Proc. 


-37 „ 


0928 


0187 






jj 


» 


0„ 46 


0928 


0192 


00430 




» 


50,3 vol. Proc. 


-38 „ 


0745 


0168 


00400 




7> 


» 


0„ 39 


0745 


0185 


00730 




» 


30,0 Vol. Proc. 


-24 „ 18 


0385 


0297 


01250 




7) 


» 


18 „ 39 


02928 


1079 


-I187 




7) 


absolut. . . 


50 „200 


073892 


1055235 


— 092481 


0404135 


Hirn (2) 


>) Dieser Coefl 


ficient ist nich 


t mit (/— 4)" 


sondern (/ — 4 


0*'^ zu multii 


jliciren. 
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Formeln für die kubische Ausdehnung anorganischer 

Flüssigkeiten 

und 

mittlerer AusdehnungscoefBcient derselben zwischen o u. 100°. 

Ist V^ das Volumen bei 0°, so ist dasselbe bei /° : F^ = F (i + a/ + ^/« + cfi^. 

In den mit ♦ bezeichneten Fällen ist das Volumen nicht auf o*^, sondern auf eine andere, neben 

der Substanz erwähnte Temperatur T bezogen, sodass V^ = Vj (i +ff (/— t) + ^(/ — T)«+f (/— r)«) 

Litteratur s. Tab. 38, p 73. 



Substanz. 



Temperatur. 



Mitü. 
kub.Coeflf. 
— 100' 



Beob- 
achter. 



Brom 



Chlorschwefel S^Cl^ ... 
Phosphortrichlorid PCl^ . 

>» 

Phosphoroxychlorid POCl^ 
Phosphortribromid PBr^ . 

f> 
Arsentrichlorid As Cl^ . . . 

ff 
* Antimontrichlorid Sd €1% 
T = 73,2 
Siliciumtetrachlorid Si Cl^ . 

t* 
Siliciumtetrabromid Si ßr^ 
Zinntetrachlorid SnCU • • 

Titantetrachlorid Ti C/4 . . 

»» 
♦Schweflige Säure SO^ 
T=— 25,85 

Schwefelsäure Jf^ SO^ . . . 

H%SOi'\' 100 H2O 
J/^SO^-i- 200 //iO 
Natriumsulfat 

JVoi SO4 + 25 //^O 
Na2S0^+ IQOH^O 
Na^ SO^ + 400 ff^O 
N atriumhydrosulfat 

Na 1/ SO^ + 25/^,0 

Na IJSO^ + 200 1/iO 

Salzsaure J^C/ + 6,25/^^0 

J7a4- SoBiO 

Ba + 2O0Bt0 

Chlomatriumlösung 

Naa + i2,sJIiO 
Naa'\- SO^iO 
Na a+ 200 1/^O 



- 7 bis 60 

r> 59 

12 « 111 

-86 „ 75 

« 

„ 100 

100 „ 175 
M5. 

« 



75 
107 



130 
130 



86 « 157 

-32 „ 59 

0. 57 

10 » 149 

-19 „ 113 

» 113 

-22 „ 134 

„ 136 



1-26 .- 




30 
30 
29 
27 



11 . 40 
0„ 40 
0« 40 



o„ 


34 


0. 


34 


o„ 


33 


0. 


33 


0, 


32 


0. 


29 


0, 


28 


0, 


26 



I038I9 
I062I8 

09591 

II 2862 

i'3937 
I 06431 
084720 
082427 
097907 
099134 

08054 
129412 

133095 
095257 
113280 
II 6055 
094257 
0982612 

149638 

05758 

02835 

01450 

00333 

03599 
01665 
00448 

05364 
00854 
04460 
00625 
00153 

03640 

01457 
00213 



0,0000 
0171138 
0187714 

—0003819 
0087288 
0166807 
Ol 12666 
0043672 
0091 431 
0096695 
0084914 

01033 

0218414 

0280978 

0075674 

0091 171 

00646167 

0134579 
00505528 

22337^^ 
-00864 
05160 
08286 
10030 

02516 
06932 
09480 

00950 
09610 
00430 
08710 
09768 

02474 
07516 
10462 



0,000000 

00757979 
00308538 
0073186 

01792357 

004012 

005299 122997 

OO252756091615 Pierre (4) 

00005500 „ 

00177720 109354 Pierre (5) 

00275508 [rhorpe 



0,00 

I285I3|Pierre(4) 
12 1904 rhorpe 
102847 Kopp (5) 
I395l4*^erre(4) 
1 34630 Thorpe 



0408642 

00215657 

00029207 



Kopp (5) 



21 



8Pi 



92 II 

i63349|Thorp^ 
1031 1 



ierre (4) 

le 
(4) 



6 Pierre 



00757979129977 



007727 

00088804 

00513052 

-495759 



130244 
108603 



Thorpe 
Pierre (4) 



108447 r^prpe 



04894 

07995 
09736 
10363 

06115 

08597 
09928 

06314 
10464 
04890 

09335 
09921 

06114 

08973 
10675 



Pierre (3) 
Marignac 
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Formeln für die kubische Ausdehnung organischer 


Flüssigkeiten 




j und 






mittlerer AusdehnungscoefBcient derselben zwischen o und 100°. 


j Ist Vq das Volumen bei 0°, so ist dasselbe bei /° : V^ = Vq (i +at+dt^+cfi+äl^). 


In den mit * bezeichneten Fällen ist das Volumen nicht auf o^, sondern auf 


eine andere, neben 


der Substanz erwähnte Temperatur r bezogen, so dass 




r,= ro(i + «(/-r) + ^(/-7 


y+c{t^Tf+d{t-Ty). 




Litteratur s. Tab 


. 38, p. 73. 














Mittl.kub. 


Beob- 
achter. 


Substanz. 


Temperatur. 


a 


b 


c 


Coeff. 
bis 100° 







0,00 


0,0000 


0,000000 


0,00 




Ameisensäure CA^,0, .... 


5 bis 104 


099269 


0062514 


0059650 


II 1485 


Kopp (1)1 


Buttersaure QJ/,fOt 


„100 


102573 


0083760 00346935 


I 14418 


Pierre (5)1 


(normale) 


100 „ 163 


103041 


0081889 00333214 




»f 


Methylalkoliol C//iO .... 


-38 „ 70 


118557 


0156493 0091 113 


143317 


» (0 




0? - 11 


11342 


013635 008741 


135796 


Kopp (4) 


Methylbromid C7/j^r . . . 


-35 „ 28 


141521 


0331528 II 38090 


288483 


Pierre (l) 


1 Methyljodid C//^/, . . , . . 


-35 „ 62 


H9959 


02I6332I OI005I2 


151643 




MeÜiy sulfid C^/f^S 


„111 


101705 


0157606 0019072 


119373 


» (6) 


1 Methylcyanid Ql/^N . . . . 


6 „ 66 


12118 


017780 


015322 


15428 


Kopp (6)' 


1 Methylsulfocyanat Cif/^NS 


„ 70 


097007 


0125436 


OII7573 




Pierre (6) 




70 „ 132 


094808 


0254791 


—0024640 


I 17823 




, Aethyläther C^H^^O .... 


-15 „ 38 


15.1324 


0235918 


0400512 


214967 


" (ol 




„ 33 


I 48026 


0350316 


027007 


210065 


Kopp (l)| 


Aethylchlorid QH^Cl . . . 


-32 „ 26 


157458 


0281366 


0156987 


201293 


Pierre (i): 


Aethylbromid C^H^Br . . . 


-32 „ 54 


^331^^ 


0150135 


0169000 


165676 




' Aethyljodid Q//5/ 


-35 „ 72 


i 14225 


Ol 96381 


0062064 


140070 


i 


1 Aethylsulfid Q^^^S .... 


„ 90 


II 9643 


0180653 


0078821 


145590 


- (6) 


Amylalkohol C^H^^O . . . . 


-15 „ 80 


089001 


0065729 


0118458 




„ (2) 


(^Gährungs-) 


81 „ 132 


089885 


0068745 


0010096 


097769 






„ 124 


09724 


—0085651 


020218 


108893 


Kopp (4) 


, Amylchlorid C^H^^Cl . . . . 


.100 


117155 


0050077 


0135368 


135700 


Pierre (6) 


|l Amylbromid CJ/uBr . . . 


„ 80 


102321 


0190086 


0019756 




^ 


!| 


80 „ 119 


107093 


0085445 


0076404 


123278 




|| Amyljodid C^HuI 


12 M 131 


09650 


OI23I4 


0024III 


II 1225 


Kopp (5) 


Kohlensaures Aethyl C^N^^^Oi 


11 „ 106 


11711 


0052596 


0098521 


1^2222 




Salpeters. Aethyl C^H^NO^ 


9 „ 72 


II 290 


047915 


—018413 


142402 


r, i6) 


Ameisens. Aethyl C^H^O^ 


„ 63 


136446 


0013538 


039248 


177048 


" U) 


Essigsaures Aethyl C^f/^O^ 


-36 „ 72 


125850 


0295688 


0014922 


I569II 


Pierre (2) 


' 


„ 75 


12738 


02I9I4 


OII797 


16109I 


Kopp (I) 


, Essigsaures Amyl C^H^^O^ 


„ 124 


11501 


—0009046 


OI30I5 


I2712O 


»» (4)1 


1 Aceton C^H^O 


„ 62 


134810 


026090 


Ol 15592 


172459 


.» (1)1 


Chloroform C/ICl^ 


0„ 63 


110715 


0466473 


—0174328 


139929 


Pierre (6) 


Chloral C^HCl^O 


13 ,, 51 


09545 


—022139 


056392 


129703 


Kopp (5) 


Senföl C^Hj^NS 

1 


10 ,, 131 


10713 


0003270 


0073569 


II4814 


.. (6) 
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Formeln für die kubische Ausdehnung organischer Flüssigkeiten 

und 


mittlerer Ausdehnungscoefflcient derselben zwischen o und 100°. 

1 


Substanz. 


Temperatur. 


a 


1 
6 , c «f 


Mittl. 
kub.Coeff. 
ObislOO® 


1 
Beobachter. | 







0,00 


1 
0,0000 0,000000 0,00000000 


0,00 


' 


Acthylcnchlorid C^B^Cl^ 


-28 bis 84 


II 1893 


01046g ; 0010342; 


123396 


Pierre (4) 


♦ Aethylenbromid r = 20° 


20 „ 100 


095270 


0131651 0010627 






" 1 


C^H^Br^ 


100 „ 133 


101677 


__OOI0223 0087880 






! 


r= 0° 


10 „ 131 


0952845 


0068346 0039476 




106067 


Thorpe | 


Aethylidenchlorid C^H^Cl^ 


17 „ 61 


129072 


001 1833 0213394 




15 1595 


Pierre ($) 1 


Monochloraethylenchlorid 














GAia, 


0„ 75 


I 05641 


0028035 Ol 50881 






» ,1 




75 „ 114 


095271 


0319508 


0064123 




133634 


» 


1 Monochloraethyliden- 
















1 Chlorid CiÄiCy, 


19 „ 74 


I 17482 


0357709 


-0053670 




147886 


" ' 


1 Dichloraethylenchlorid 
















i C^H^CU 


0„ 60 


083562 


0658771 


-0541422 






» (6) 


1 


60 „ 139 


097717 


0073478 


0040103 




109075 


1> 


' Trichloraethylenchlorid 














,1 


c^na^ 


0„ 75 


089904 


0245777 


— 0128649 






1 


\ 


75 „ 154 


097339 


0257706 


0063644 


129474 


! 


1 Kohlcnstoflfdichlorid C^CU 


0„ 75 


100263 


0032798 


0159340 




» 




75 „ 124 


092083 


0340075 


-0100755 


I16015 


1 


Kohlenstofitetrachlorid 












1 


1 ccu 


0„ 76 


II 8384 


0089881; OI35I35I 


140886 


» , 


Benzol C^N^ 


11 , 81 


II 7626 


0127755 0080648 


138466 


Kopp (r) 


1 Nitrobenzol C^H^NO^ . . 


144 „ 164 


08263 


0052249 0013779' 


089233 


« (6) 


! Bittermandelöl C,H^O . . 


0„152 


09402 


—0082045 008060 


09388 


« (4) ' 


Benzoylchlorid C^HjßCl . 


12 „ 146 


085893 


0044219 0027139 


093029 


n (5) , 


Benzoesaures Methyl 
















C^M^O^ 


0„ 143 


08939 


008529 


0025936 




1005 13 


« (4) ! 


1 Anilin C^H^N 


7„ 154 


08173 


009191 1 0006278 




091549 


« (6) 


♦Naphtalin C,o H^, flüssig, 














. 


1 T=79^2 


85 „ 105 


0747 


018095 








« (5) ' 


Terpentinöl Qg /^j« ... 


-9 , 106 


09003 


019595 -0044998 




IO5125 


« (3) 


Petroleum, sp. Gew. 0,8467 


24 „ 120 


08994 


01396 




10390 


Fraiikenhelm(i) 


Olivenöl, spec.Gew. bei 8°: 














1 


0,9185 


10 „ 106 


0798 


—007726 


008274 




080348 


Kopp (3^ 


Zuckerlosung 
















Cx%H^Oy,-\- 2SH^0 


0„ 35 


02536 


04494 






07030 


Marignac 


CijÄjgön + 100 H^O 


„ 35 


00838 


08784 






09622 


" 


C,»Äi,Ön+400ÄiO 


„ 30 


00132 


09934 1 




10066 


" ! 


1 Schwefelkohlenstoff CS^ . 


-34 „ 60 


II 3980 


0137065 0191225! 


146809 


Pierre (i) 1 




Bei hö 


lerem Druck. 1 


Schwefelkohlenstoff CS^ . 


^- l§S 


I 16806 


0164896 


—00081 12 0060947 


138579 


Hirn (2) 1 


1 Aethyläther r4^ioO . . . 


30 „ 120 


134891 


065537 


-0344908 033772 


199709 


» 


Terpentinöl C,o/^je .... 


40 „ 160 


06866 I 


0500199 


-0255863 0069055 


lOOOOO 


» i 
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1 
; AusdehnungscoefBcient der Gase 


j ^v bei constantem Volumen und yp bei constantem Druck. 


gültig zwischen und ioo° oder für die neben der Substanz vermerkten Temperaturen. 


|. In den mit * bezeichneten Fällen bedeutet v nicht, wie gewöhnlich, den Volumenzuwachs für l°, 
1 dividirt durch das Volumen imter Atmosphärendruck bei 0°, sondern durch dasjenige bei einer 


andern angeführten Temperatur r. 


1 Litteratur s. Tab. 38, p. 73. 


Bei constantem Volumen. 


Bei constantem Druck. 


Substanz. 


Druck. 


Be- 
Yf obachter 


Substanz. 


Druck. 


n 


Be- i 
obachter 


1 

1' 




0,0 






0,0 




Luft . ... 


756bis 833mm 


036700')! Magnus 


Luft 


760mm 


036706 


Regnault(2) 




110» 149 


036482 Regnault(2) 




2525 


036944 


tf \ 




174, 237 


036513 




2620 


036964 


>» . 




375 „ 511 


036580 j 






03681 


Mendelejeff 




760mm 


036650 1 „ j 


Wasserstoff 


760 


036613 


Rf gnayh (2) 1 




2000 


036903 




2545 


036616 


»» 1 




10000 


037927 


Stickoxvdul 










20000 


038866 , ., 


N^O 


1 Atm. 


037195 


it 




50000 


040336 „ 


Kohlenoxvd 










100000 


O4IOOI . ,. ! 


CO 


') 


036688 


»» 1 




760 


O36694M „ 


Kohlensäure 










723bis981mm 


036702 M Jolly(2) 


COj 


760mm 


037099 


.> 1 


Sauerstoff. 








2520 


038455 


>» 


1 21 bis 98° 


1 Atm. 


036743 


* 60,7=6° 


1 Atm. 


03629 


Andrcws(i) 


1 Stickstoff . 


» 


036682 Regi,attlt(2) 


bis 64° 


12988™» 


05136 


71 (2), 


22 bis 98° 


n 


036677 Jolly(2); 


64 „ 100° 


,, 


04747 


>) 


Wasserstoff 


749-lOlOmm 


036593*^; Magnus \ 


7.S° 


18856n.n. 


0700 


»» 




1 Atm 


036678 ,Regnaült(2) 


0,. 64° 


tf 


06204 


V 


21 bis qS° 


rt 


036562 Jolly (2) , 


64 „ 100° 


Sf 


05435 


7» ' 


Stickoxydul 






» 7.5° 


26212 


1097 


ff 


1 A^,0. . . . 


» 


036757 Regnault(2)' 


64 „ 100° 


^f 


06574 


»f 


' 22 bis 98° 


w 


037067 1 Jolly (2) 


♦64-ioo°,r^64° 


46.5 Atm 


04946 


)t 


t Kohlenoxyd 
1 CO 
! Kohlensaure 


» 


036667 Regnaült(2) 


•64-ioo°,r=.64° 
♦64-ioo°,r=.64° 


106,9 „ 
223 „ 


13150 
08402 


V 1 


1 CO2 


763 -1049mm 


036936*), Magnus 


^ r> It 11' «k n 1 rr (» 








20 bis 98° 


1 Atm 

0V V ä^ 4 ^\ C^ W0 


037060 Jolly (2) 


ocil« eilige 

Säure SO^ 


760mm 


039028 


Regnault(2) 




758- 1035mm 


036856 'Regnault:2) 




980 


039804 






1743-2388 


037523 


1» 


♦0-10°, rmo° 


1 Atm. 


0413 


Amagat 




7927mm 


042519 


n 


•25°, r=25° 


») 


0394 


yt 


bis 64° 


12479 


04754 


Andrews (^2) 


• 50°, r=50° 


>l 


03846 




bis 6,5° 


19661 


0588 


y» 


♦100°, r= 100° 


tf 


03757 


9» 


bis 64O 


r» 


05728 


»» 


♦200°, 7=- 200° 


»» 


03695 


" 1 


64 bis 100° 
• * 64 bis 100° 


» 


05406 ! „ 


♦250°, r=250° 


»» 


03685 


?7 1 


' 7=64° 


35 bis 40 Atm. 


03956 1 


Wasserdampf 






1 


* 64 bis 100° 






bis 1 19° 


n 


04187 


Hirn (I) j 


7=64° 


94 „119 „ 


07018 ■ „ [ 


„ 141° 


»» 


04189 


»» 


' Schweflige 






,. 162° 


♦ » 


04071 


*y 


Säure 50j 


763J060mm 


038591*) Magnus 


„ 200° 


»1 


03938 


J' 


' 


1 Atm. 


038453 ;Regnault(2) 


„ 247° 


>» 


03799 


»7 


*) Umge 


rechnet von Mendelejeff (Ber. ehem. Ges. 10, p. 81. 1877) mit Rücksicht auf absolute 1 


, Quecksilberausdehnung und geographische Breite. — ') Umgerechnet vom Siedepunkt des Wassers 1 


l>ei 28 Zoll (99^,924) auf den bei 760mm Quecksilberdruck (100°), s. Magnus p. 25. 
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Formeln für die kubische Ausdehnung fester Körpicr. 


Ist Vo das Volumen beio**, so ist dasselbe bei /° : 


V, = Vo (i +Ä/-h/5/«+r/«+rf/*) 


In einzelnen Fällen ist das Volumen nicht auf 0°, sondern auf eine andere, neben der Substanz er- || | 


wähnte Temperatur t bezogen, so dass alsdann V^ = Vj 


(i+«(/-T) + ^(/-r)«+...)ist. 


Litteratur s. Tab. 38. p. 73. 11 


Substanz. 


Temperatur 


a 


b 


c 


€l 


Beobachter. 






0,000 


0,0000 


0,00000 


0,00000000 




Antimon 


11 bis 98"^ 


02770 


000397 
000222 
00140 






Matthiessen (a) 


Blei 


14 „ 94 
8 ,, 95 


08177 
08078 






Cadmium 


Gold 


9 „ 95 


04075 
23935 


000^^6 






w 


Kalium, fest 


10 „ 95 


0020925 






Hagen 


„ flüssig, bez. auf 62,1 


„ 95 


2991 








n 


Kupfer 


98 „ 169 


04443 


OOOSSS 






MatthiMsen (a) 


Natrium, fest 


0„ 50 


20395 


002423 






Hagen | 


„ flüssig, bez. auf 97,6° 


62 „ 110 


2781 








n 


Palladium 


8„ 98 


03032 


000280 






Matthiessen (a) 


1 Phosphor, fest 


8„ 43 


383 








Kopp C3) 




0„ 40 


200 


0OII5 






Pisati und 
de Franchis 


„ flüssig, bez. auf 44° 


48 ,, 60 


532 








Kopp (3) 


„ flüssig, bez. auf 50° 


50 „280 


2969 


0021 15 






Pisati und 
de Franchis | 


Platin 


9 „ 97 
0„ 90 


02554 
10458 


000104 

026588 






Matthiessen (a) 1 
Kopp (3) 1 


Schwefel, rhombisch . . 


—0014673 


„ bez. auf 78° . 


90 „ 110 


-83804 


78789 






n 1 


Silber 


8 „ 97 


05426 


000405 






Matthiessen (a) i 


Wismuth 


9 " 96 


03S02 


000446 








Zink 


9" 96 
8„ 95 


08222 
06100 


000706 
000789 








Zinn 


Rose*s Legirung (2 Bi+ 














lÄi+i/*), fest . . 


6„ 94 


067847 


-OI8I58 


0055307 


- 05256 


Kopp (3) 


„ flüssig, bez. auf 98°. 


103 „ 110 


4435 








« 1 


Messing (71 Cu-{'2^Zn) 


10 „ 97 


01720 


000019 






Matthiessen (2) 


Chlorcalcium, 














Caa,+6ÄiO, fest.. 


11 „ 26 


6451 


-5377 


1906 




Kopp (3) 


„ flüssig, bez. auf 29*^ 


31 „ 54 


438 








" 


Natriumphosphat, 














AJi,/tfÜ4+i2^,Ö.fest 


5 „ 33 


083089 


-047099 


017974 




r\ 


„ flüssig, bez. auf 350 


37 „ 68 


435 








V 


Natriumhjrposulfit, 














A^^»SiÖB+5^sÖ,fest 


10 „ 42 


13241 


—035618 


0088615 




n 


1 „ flüssig, bez. auf 45° 


54« 71 


428 








n 


Eis 


-24„ -3 


-157236 
0,00 


001041 
0,0000 


0,00000 




V.Schumacher 




Wachs, gebleicht, fest . 


10 „ 57 


10700 


-55801 


12237 




Kopp (3) 


„ flüssig, bez. auf 64^ 


66 „ 80 


0866 








n 



B 
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Kubischer Ausdehnungscoefficient y von Glas, Eis und 




einigen anderen Körpern. 




Ist V, 


das Volumen bei 0^, so ist dasselbe bei i^i V^=Vg 


(i+r/). 




Littcratur s, Tab. 38, p, 73. 






j SubsUn/. 


Teiii[ier;ilur, 


r 


Ittob.iijhter, 


Sulj^Uni. 


IVmptriUur, 


r 


Beobachter. 






0,000 




Trbs, 3 Sand + 




0,000 ' 1 


j Glas 


ObislOO'' 


02584 
02756 


Dulongu. Petit 


2Blei+i Alkali 
„ unschmelzbar, 


bislOO° 


02187 MxUhiriKsmfA 


1 


^w *^ »•* A ^r \r 

0„200 










0„300 


03040 


1) 


franz., Röhre 


0„100 


02142 


Regnault (i) 


n ^eiss 


0„100 


02500 


Smeaton 


„ desgl., Kugel 








1 „ Röhre 


0„100 


02227 


Roy 


von 32 mm 








1 « Stab 


0„100 


02425 


») 


Durchm. 


0„100 


02242 


., 


„ weiss, Röhre . . 


0„100 


02648 


Regnault (1) 


,, hartes franz. 








„ dasselbe, Kugel 








Kaliglas 


ObislOO° 


02091 


Kopp (2) 


von 46mm Drchm. 


0„100 


02592 


1) 


Eis 




07354 


Heinrich 


„ dsgj., Kugel von 










-?S "-i 


II25 


Brunner 


1 33mm DrchiP. . . 


0„100 


02514 


t» 




-12 „ 


1050 


Marchand 


„ Ballon A . . . . 


0„100 


02304 


11 




-27,5,, -1 


1590 


Struve (i) 


„ Ballon C 


0„100 


02349 


ii 




-26 „-2 


15425 


„ (2) ; 


„ ordinär 


10° 


02554 


Recknagel (i) 


Schwefel, ge- 


110 „130 


622 


Despretz | 




50 


02646 


^J 


schmolzen . . . 


110 „150 


581 


') ! 




100 


02761 


7) 




110 „200 


454 


7» [ 




150 


02877 


77 




110 ,,250 


428 


n- 




200 


02992 


77 


Chlorsilber . . . 


40° 


09881 


Fizeau (3) 


1 „ franz.,weiss, blei- 








Bromsilber , . . 


40 


10406 


7) 


haltig 


ObislOO° 


02616 


Lavois. u. Laplace 


Jodquecksilber . 


40 


07163 


7) 


„ Röhren ohne Blei 


0„100 


02691 


77 


Jodblei 


40 


10079 


77 


„ weich, franz. . . 


0„100 


02530 


Kopp (2) 


Jodcadmium . . 


40 


08748 


f) 


; „ weich, „ Röhre 


18 „ 99 


0260 


77 


Chlorkalium . . 


40 


II 408 


77 


„ weiss, franz.. . . 


0„ 99 


02553 


M (0 


Steinsalz .... 


40 


12117 


7» ' 


1 „ grün, Röhren . . 


0„100 


02299 


Regnault (i) 


Salmiak 


40 


18764 


»7 1 


„ desgl., Kugel von 








Bromkalium . . 


40 


12602 


77 


36mm Durchm. . 


0„100 


02132 


77 


Jodkalium . . . 


40 


12796 


V ' 


1 „ engl. Flintglas . 


0„100 


02435 


Lavois. u. LapUce 


Flussspalh . . . 


14 bis 47° 


06235 


Kopp (2) 


„ schwed., Röhre . 


0„100 


02363 


Regnault (i) 




40* 


05734 


Fizeau (4) ' 


„ des^l., Kugel von 








Bleiglanz .... 


14 bis 48° 


0680 


Kopp (2) 


34mm Durchm. . 


0„100 


02441 


11 




40° 


06042 


Fizeau (4) 


„ desgl., Kugel von 








Schwefelkies . . 


40 


02722 


• u 


32nun Durchm. . 


0„100 


0241 1 


77 






0,00 




„ gewöhnlich.Kry- 








Paraffin 


Obi» 16° 


031985 


Rodwell 


stallglas, Röhre . 


0„100 


02I0I 


» 




16 „ 38 


039090 


» 


„ desgl., Kugel von 










38 „ 49 


143118 


»> 


39mm Durchm. . 


0„100 


02330 


»T 




49 „ 61 


244358 


" 


1 „ Spiegelglas von 








Wachs,gebleicht 


10 „ 26 


0743 


. Kopp (3) 


St. Gobain. . . . 


0„100 


02673 


Lavois u.Laplace 




26 „ 31 


0772 




„ Spiegelglas von 










H " B 


1459 




1 St. Gobain. . . . 


40" 


02331 1 Fizeau (2) | 




43 „ 57 


4568 





B 
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Linearer Ausdehnungscoefflcient ß der festen chemischen 


Elemente. 






Ist /o die Länge eines Stabes bei o°, so beträgt die bei /° : /^ = Iq 


(•+/»'); 


Ist Fo das Volumen bei o"", so beträgt dasselbe bei /°: V^= Vq 


(i + 3/»4| 


Litteralur s. Tab. 38, p. 73. 








Tem- 








Tem- 




, 


Substanz. 


peratur. 


ß 


Beobacbter. 


Substanz. 


peratur, 


ß 


Beobachter, i 




-«0 


0,00 








0,00 




Aluminium . 


40 


002313 


Fizeau (5) 


Gussstahl,franz., 







' 




50 


002336 


J) 


hart ..>... 


40 


001322 


Fizeau (5) 




lObislOO 


002354 


Glatzel 1 




50 


001362 


J7 


Antimon. . . 


0„100 


001056 


Matthiessen(2) 


„ angelassen . 


40 


001 lOI 


'» 


„ kryst.,parall. 










50 


001113 


11 


zurAxe. . . 


40 


001692 


Fizeau (5) 


„ engl., angel. 


40 


001095 


11 




50 


001683 




50 


001110 


11 


„ kryst., senk- 






Stahl 


lObislOO 


001256 


Glatzel ' 


recht z, Axe 


40 


000882 „ 


Gold 


40 


001443 


Fizeau (5) 




50 


000895 




50 


001451 


11 1 


„ kryst., mittl. 


40 


001152! 




ObislOO 


001470 


Matihiessen(a)! 




50 


001 158 


Indium .... 


40 


004170 


Fizeau (5) 


Arsen 


40 


000559 




50 


004594 


?? 




50 


000602 ,, 


Iridium. , , . 


40 


000700 


11 ' 


JBlei 


11 bis 42 


003123' Kopp (.2) 




50 


000708 


11 




40 


002924 Fueau (5) 


Kalium. , . . 


bis 50 


008415 


Hagen 




50 


002948 


Kobalt 


40 


001236 


Fizeau (5) 




ObislOO 


002 799 ■Mattbiessen(3) 




50 


001244 


11 




15 „ 100 


002885 1 Kopp (2) 


Kohlenstoff, 






1 




16 „100 


002936 


Glatzel 


Diamant 


40 


000118 


1 
11 


Cadmium . . 


13 „ 42 


003122 


Kopp (2) 1 




50 


000132 


11 




40 


003069 


Fizeau (5) , 


Gaskohle 


40 


000540 






50 
ObislOO 


003102 
003159 


Matthiessen(2) 


Graphit von 


50 


000551 






16 „ 100 


003121 


Glatzel 


Batongol 


40 


000786 


i' 


1 Eisen 

1 


0„100 
13 „ 100 


001 182 bulongu.Petit 
001233! Kopp (2) 


Anthracit von 


50 


000796 


1 




16 „ 100 


001387 Glatzel 


Pennsylvanien 


40 


002078 


„ 1 




0„300 


00146g Dulongu.Petit 




50 


001996 


ii 


' „ weich, für 




1 


Steinkohle 






'• 


Elektromagn. 


40 


001210 Vueaa (.5) 


von Charleroy 


40 


002782 




• 


50 


001228 „ 




50 


002811 


1 


„ durch // re- 


40 


001188 


Kupfer. . . . 


40 


001678 


Fizeau (5) 


ducirt und 


50 


001208; „ 




50 


001698 




comprimirt . 










ObislOO 


001666 


Matlhiessen(a) 


Gusseisen, grau 


40 


001061 


»5 




0„100 


001718 


Dulong u.Petit| 




50 


001075 


1? 




0„300 


001883 


»j 


Eng], Stahl 


20 


001018 


Fizeau (i) 










(Huntsman-) 


30 


001038 


» 












50 


001077 


jj 








1 



B 
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Linearer Ausdehnungscoefflcient ß der festen chemischen 


1 
1 

1 
1 
1 


Elemente. 


Substanz, 


Tem- 
peratur. 


ß 


Beobachter. 


Substanz. 


Tem- 
peratur. 


ß 


Beobachter. 


1 


o 


o,oo 






~_° 


0,00 




Magnesium 


40 


002694. 


Fizeau (5) 


Selen, kryst. 


Obis 20 


004927 


Spring 




50 


002762 


»1 




„ 60 


005810 


» 


Natrium. . 


bis 50 


007105 


Hagen 




„100 


006603 


>» 


Nickel. . . 


40 


001279 


Fizeau (5) 


Silber . . . 


40 


001921 


Fizeau (5) 




50 


001286 


>» 




50 


001936 


>» 


iO smium . . 


40 


000657 


ty 




ObislOO 


001943 


Matthiessen (2) 


; 


50 


000679 


ff 


Silicium . 


40 


000763 


Fizeau (5) 


Palladium 


40 


OOH76 


>> 




50 


000780 


»» 


1 


50 


001189 


>> 


Tellur . . . 


40 


001675 


» 


1 


ObislOO 


001 104 


Matthiessen (2) 




50 


001732 


y> 


iPhosphor. 


8 ,. 16 


01195 


Kopp (3) 


., ki>'st. . 


Obis 20 


003440 


Spring 


1 


16 ,. 42 


012783 


>> 




„ 60 


003737 


ff 


1 

,1 


„40 


000682 


Pisati,deFranchis 




„100 


003687 


». 


Platin . . . 


40 


000899 


Fizeau (5) 


„ comptim. 










50 


000907 


>> 


Pulver 


,. 20 


003470 


'> 




Obis 100 


000886 


Matthiessen (2) 




„ 60 


003430 


ff 1 




0„ 100 


000884 


Dulong u. Petit 




„100 


003543 


»9 




0,. 300 


000918 


>» 


Thallium . 


40 


003021 


Fizeau (5) 


Rhodium . 


40 


000850 


Fizeau (5) 




50 


003135 


>» 




50 


000858 


»» 


Wismuth . 


12bis41 


001333 


Kopp (2) 


Ruthenium 


40 


000963 


>> 




0„100 


OOI316 


Matthiessen (2) 


Schwefel, 
kryst. mittl. 


50 
40 


000991 
006413 


ff 


„kryst. 
paral1.z.Axe 


40 
50 


OOI62I 
001642 


Fizeau (5) 




50 


006748 


>> ! 


„ kryst. senkr 
z. Axe 


40 


001208 






Obis 13 


004567 


Kopp (3) j 




50 


001239 


t} 




13 „ 50 
50., 78 
78 „ 97 


007433 
008633 

020667 


1. 


„ kryst. mittel 
Zink .... 


40 

50 
40 


001346 

OOI374 
002918 


1 




97 „ HO 

0„ 20 

0„ 60 

0,.100 

40 

50 


10323 
007073 

008127 
011803 
03680 


Spring 




50 
ObislOO 


002905 
002976 


i 
" 1 
Matthiessen (2) 


Selen. . . . 


»» 
Fizeau (5) 


Zinn .... 


12 „ 40 

16 ., 99 

40 


002260 
002330 
002234 


Kopp (2) 

>> 1 
Fizeau (5) 




03792 


1. 




50 


002269 


'' 


1.. 










ObislOO 


002296 


Matthiessen(2) 

j 
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Linearer Ausdehnungs-Coefficient ß von Legirungen, Hölzern 




und anderen Körpern. 




1 Negatives fi bedeutet Zusammenziehen beim Erwärmen. Die Ausdrücke „quer** und 


„längs'* 


bei den Hölzern beziehen sich auf die Richtung der Fasern. 






Litteratur s. Tab. ^i 


^ p. 73. 


1 


Substanz. 


Tempe- 
ratur. 


ß 


Beobachter. 


Substanz. 


Tempe- 
ratur, 


ß 


Beobachter. 






0,000 








D,000 




Messing (7I»S <^ + 














, 


!27,7Z«+o,3Äi+o,5/^) 


40° 


01859 


Fizeau (5) 


Buchsb., quer 


2bis34° 


0614 


ViUari 




ObislOO" 


01879 


»» 


» längs 


2 „34 


00257 


ff 


(7iC«H-29Z«) 


0.,100 


01906 


Matthiessen (2) 




o„ioo 


00623 


Glatzel 


Bronze (86,3 Q* + 
















9,7Äi+4,0Z« .... 


40" 


01782 


Fizeau (5) 


Tanne, quer 


2 „34 


0584 


Villari 




ObislOO» 


01802 


» 


. längs 


2 „34 


00371 


»» 1 


Neusilber 


0„100 


01836 


Pfaff 




0„100 


00355 


Struve (2) ! 


Platin-Iridium 














, 


1 (i/V+0,i/r) 


40° 


00884 


Fizeau (5) 


Eiche, quer 


2,. 34 


0544 


Villari 




0bisl00° 


00892 


» 


, längs 


2„34 


00492 


ff 


6o,5Äf+30,5^ . . . 


0„100 


02396 


Malthiessen(2) 




0„100 


00746 


GlaUel ; 


1 i2,5^«+87,5/^ . . . 


0„100 


02806 


» 


Mahagoni, quex 


2„34 


0404 


Villari 


1 35,iG/+64,9^ . . . 


0„100 


03046 


tf 


, längs 


2„34^ 


00361 


tt 


87,95«+i2,iZ« . . . 


0„100 


02395 


>» 




0„100 


00784 


Glatzel 


i 9I,6äH-8,4Z« .... 


0„100 


02353 


»> 


Ulme, quer 


2 „34 


0443 


Villari 


1 99,36^1-1-0,645» . . . 


0.,100 


01355 


i> 


. längs 


2 „34 


00565 


9» 


63,8ä'4-36,2ä». . . . 


0..100 


01699 


tt 


Pappel, quer 


2„34 


0365 


jf 


gSBi+2j^ 


0..100 


01362 


»1 


, längs 


2„34 


00385 


»t 1 


! 50,1^/4-49,9^ 


0„100 


02874 


t> 




0„100 


00761 


Glatzel 


1 62,4^«-f 37,65« . . . 


0„100 


OI4II 


tf 


Ahorn, quer 


2„34 


0484 


Villari i 


48,7^«+5i,3^« . . . 


0„100 


01476 


»> 


f längs 


2„34 


00638 


tt 1 


68,8^^.f 31,2^11 . . . 


0„100 


01722 


>» 




0„100 


00502 


GlaUcl , 


35,5^H-64,5-4« . . . 


0„100 


01638 


»» 


Nussbaum,quer 


2„34 


0484 


Villari II 


, 12,1.^87,9^« . . . 


0..100 


01433 


>i 


, längs 


2„34 


00655 


,, ' 


66,64^+33,4^ 


0„100 


01523 


9* 


Fichte, quer 


2 „34 


0341 


1) 


66,6y^«-f-33,4C« . . . 


0„100 


01552 


tf 


, längs 


2 „34 


00541 


»» 


, 36,i4§'-|-63,9Ctt . . . 


0„100 


OI8I2 


» 




0,.100 


00608 


Glatzel 


7ifiA^2S,^Cu . . . 


0„100 


01904 


»» 


Kastanie, quer 


2„34 


0325 


Villari 


Jodsilber, amorph.. 














1 


gepresst, Druckricht. 


40° 


—00166 


Fizeau (3) 


1 längs 


2 „34 


00649 


tt 


' „ senkrecht zur Druck - 














1 


richtung 


40 


—00122 


tt 


Weissb., längs 


0„100 


00604 


Glatzel ; 


' „ mitt] 


40 


-00137 


tt 


Polysand.ilSngs 


0„100 


00608 


tt 


„ kryst., Axenrichtung 


40 


-00397 


>f 


Erle, längs 


0„100 


00699 


tt 


„ senkrecht zur Axe 


40 


00065 


tt 


Rothb., längs 


0„100 


00716 


tt 


„ 54044'zur Axe geneigt 


40 


—00093 


>» 


Bimb., längs 


0„100 


00721 


tf 


Hartgummi 


17bis25° 


0770 


Kohlrausch 


Esche, längs 


0„100 


00951 


>» 


! 


25 „35 


0842 


>» 


Ebenholz.längs 


0„100 


00970 


»> 
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I 
1 

Umrechnung 


von Araeometergraden in specif. 


Gewicht i 


Nach Gerlach. Dingler. P. J. 176, 444 ('865). - 188. 35» (1866). - 198. 313 (1870). | 


1 n — 


Anzahl <ler 


Araeometergrade. d ^ specif. Gewicht. 




Araeometer nach: 


Flüssigkeiten 
schwerer als "Wasser 


leic 


Flüssigkeiten 
hier als Wasser 


1) Gay-Lu8sac. loogradiges: 


100 


J 


IOC 


-^ - 100 - « 


"" 100 + M 


1 2) Baume. Bei 10° R. 


= I2,5''C.: 




_ 145.88 ! 
''- 145,88-« j '^ 


145,88 
- 135,88 + » 


1; „ Bei 14« R. 


= 17.5° C.: 




146,78 ' 
''-1467^8-« ■* 


_ 146.78 1 
— 136,78 -f« 


' 3) Brix. Amll. preuss. 


Araeometer. 
= 15,625° C: 




V 400 _ 


_ • 400 






— 400 — « 


a 


- 400 + « 


, 4) Beck. Bei lo« R. = 


: 12,5" C.: 




170 — « 


d 


170 
- 170 + « 


Umwandlung der Baume'schen Araeometergrade in spec.Gew. 


1 Ber. nach den 


obigen Formeln. — Gerlach. Dingler. P. J. 198. 313 


. (>870). 


Flüssigkeiten schwerer als Wasser, Bei 


140 R.= 17,5° C. 


Flüss.leicht.a.Wass. 
Grade.! Spec. Gew. 


BeiioOR.=i2,5°C. 

1 
Grade.' Spec. Gew. 


Grade. 


Spec. Gew. 


Grade. 


Spec. Gew. 


Grade. 


Spec. Gew. 





1,0000 


25 


1,2053 


50 


15167 


10 


1,0000 


85 


0,8538 


i 1 


.0068 


26 


• 2153 


51 


.5325 


11 


0,9932 


36 


. 8488 


2 


.0138 


27 


• 2254 


52 


•5487 


12 


• 9865 


37 


.8439 


3 


, 0208 


28 


•2357 


58 1 . 5652 


13 


•9799 


88 


.8391 


4 


. 0280 


29 


. 2462 


54 . 5820 


14 


.9733 


39 


.8343 


^ 


• 0353 


80 


.2569 


55 . 5993 


15 .9669 1 


40 


.8295 


! 6 


. 0426 


81 


.2677 


56 


. 6169 


16 


. 9605 


41 


. 8248 


' 7 


• 0501 


32 


. 2788 


57 


. 6349 ' 


17 


• 9542 


42 


. 8202 


8 


.0576 


38 


. 2901 


58 


• 6533 i 


18 


.9480 


43 


.8156 


» 


.0653 


84 


• 3015 


59 


. 6721 


19 


• 9+20 


44 


. 8111 


10 


.0731 


35 


. 3131 


60 . 6914 


20 


• 9359 


45 


. 8066 


11 


, 0810 


36 


• 3250 


61 i .7111 


21 


. 9300 


46 


. 8022 


12 


. 0890 


37 


• 3370 


62 ] . 7313 


22 


.9241 


47 


.7978 


1 IS 


.0972 


88 


• 3494 


68 . 7520 


23 .9183 


48 


• 7935 


14 


• '054 


39 


• 3619 


64 


• 7731 


24 .9125 


49 


.7892 


15 


. II38 


40 


•3746 


65 


.7948 


25 ; . 9068 


50 


.7849 


16 . 1224 


41 


.3876 


66 


.8171 


26 ' ' . 9012 


51 


> . 7807 


1 17 , . 1310 


42 


.4009 


67 


.8398 ! 


27 


.8957 


52 


.7766 


18 


. 1398 


43 


• 4143 


68 


.8632 ^ 


28 


. 8902 


53 


• 7725 


19 


. 1487 


44 


. 4281 


69 


. 8871 i 


29 


.8848 


54 


.7684 


! 20 


•1578 


45 


.4421 


70 


.9117 1 


80 


.8795 


55 


•7643 


; 21 . 1670 


46 


.4564 


71 


.9370 1 


31 


.8742 


56 


.7604 


22 


.1763 


47 


.4710 


72 


. 9629 


; 32 


. 8690 


57 


.7565 


28 


.1858 


48 


. 4860 


73 


1,9895 


33 


.8639 


58 


.7526 


24 


'.«955 


49 


1,5012 


74 


2,0167 


i 34 


0,8588 


59 


.7487 










1 V5 


2,0449 


1 1 


60 


0,7449 
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Theoretische Dichte der Gase 
und Gewicht von i Liter derselben bei o° und 760mm Druck 

für die geographische Breite von 45** und diejenige von Berlin. 

Berechnet von E. Less. 1883. 

Für die Moleculargewichte gilt als Einheit das Atomgewicht ^= U 
Die sonst benutzten Atomgewichte sind folgende: 



0= I5»9633 ] s. Clark e, 

C= 11,9736 f Phil. Mag. (5) 

^=30,958 4 12, p. loi. 

^='74,918 ) 1881. 



a= 35,376 nachStas*) 
Br = 79,769 „ 

7 =r 126,559 « 

S = 32,000 „ 



Fi=z 18,984 s. Clarke. 

Ä = 78,797 

7> = 127,960 „ 

N = 14,012 nach Stas*) 

♦) aus dessen für 0=16 geltenden Zahlen auf O = 15,9633 umgerechnet. 

I Liter Sauerstoff wiegt bei 0° und 760mm Druck 

in Paris (geogr. Br. y, = 48** 50' 11,2", Höhe über Meeresniv. // =r 6om 1429802g 
nach Regnault (M6m. de TAcad. 21, p. 158; 1847); 

in München (geogr. Br. y. = 48«^ 8' 45", Höhe über Meeresniv. I/= 525m 1^429094 g 
nach Jolly (Wied. Ann. 6, p. 520; 1879). 

Um das an irgend einem Ort beobachtete Gewicht auf 45^ Breite und das Meeresniveau zu 
reduciren, muss es durch den Factor / =r (1^-0,00259 cos. 2 r/) (1—0,000000196 J/) dividirt 
werden (siehe Tab. 2). 

Es ist für Paris/= i ,000 333, für München/= i ,000 181. Daraus berechnet sich das Gewicht von 
I Liter Sauerstoff unter 45° Br., im Meeresniveau zu 1,429326g (Regnault), 
1,428 836 gQolly) und durch Division dieser Zahlen durch 15,9633 das Gewicht von: 

I Liter Wasserstoff unter 45** Br., im Meeresniveau zu 0,08953826g „ 

0,08950752 g Qolly). 

Mittelwerth 0,08952289 g. 

I Liter trockener Luft unter 45° Br., im Meeresniveau wiegt bei 0,04 Volum- 
procent Kohlensauregehalt 1,293 05a g (Broch, Trav. et M^m. du Bureau intemat. des Poids et 
Mes. lA, p. 55; 1881). 

Die Gewichte von i Liter der übrigen Gase unter 45° Br,, im Meeresniveau wurden 
durch Multiplication ihres halben Moleculargewichtes mit 0,08952289 erhalten. 

Die Gewichte von i Liter der Gase in Berlin (7 = 52° 30' 16,7", // =z 40m) sind aus 
den für y = 45°, J/= o geltenden durch Multiplication mit dem Factor /= 1,0006625 (s. oben) 
abgeleitet worden. 

Die Dichten der Gase wurden durch Division der Gewichte von i Liter derselben durch 
das von i Liter Luft (1,293052 g) ermittelt. 



Sauerstoffgehalt der Luft. 

Aus dem Gewicht von i Liter Sauerstoff, Stickstoff, Kohlensäure und Luft berechnet sich 
der Sauerstoffgehalt der trockenen Luft mit 0,04 Volumprocent Kohlensäure zu 21,96 Volumprocent 
und derjenige der trockenen, kohlensäurefreien Luft zu 21,97 Volumprocent. 

Durch eudiometrische Messungen fanden (nach Jolly, Wied. Ann. 6, p. 520; 1879) ^^ ^^^ 
Sauerstoffgehalt der Luft: 

I) Brunner in Bern 20,80, 2) Lewy in Kopenhagen 20,79, 3) Marignacin Genf 20,81, 
4) Bunsen in Heidelberg 20,96, 5) Regnault in Paris 20,90—21,0 Volumprocent; 6) bei 
verschiedenen Windrichtungen erhielt Jolly in München: 

Windrichtung von: N. NE. E. SE. S. SW. W. NW. 
im Juni und Juli 1877 20,95 20.71 20,66 — 20,64 20,56 20,53 — Volumproc. Sauerstoff, 
im Octbr. u. Novbr. 1877 21,01 20,91 20,80 20,56 — — 20,76 20,78 „ „ 
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Theoretische Dichte der Gase 
und Gewicht von i Liter derselben bei o'' und 760mm Druck 

für die geographische Breite von 45° und diejenige von Berlin. 



Substanz. 



Formel. 



Dichte. 



Wasserstoff 

= 2. 
(Mol.-Gew.) 



Luft = I. 



Gewicht von i Liter 

in Grammen 

unter 45** Br 
im Meeres- in Berlin, 
niveau. 



Acetylcn 

Aethan . 

Aethylen 

Allylen 

Ammoniak 

A rsen Wasserstoff . . 

Brom 

Bromwasserstoff . . 

Butan , 

Butylen 

Chlor 

Chlorkohlenoxyd . . 
Chlorwasserstoff . . . 

Cyan , 

Fluorwasserstoff . . , 

(rrubengas , 

Jodwasserstoff . . . , 
Kohlenoxyd . . . . , 
Kohlenoxysulfid . . , 
Kohlensaure . . . . . 
Phosphorwasserstoff 

Propan 

Propylen 

Sauerstoff 

Schwefelige Säure . 
Schwefelwasserstoff . 
Selenwasserstoff . . , 
Siliciumfluorid . . . 

Stickstoff 

Stickstoffoxyd . . . . 
Stickstoffoxydul , . . 
Tellurwasserstoff , . 
Wasserdampf . . . . 
Wasserstoff 

Atmosphärische Lud 



(kH% 
C^H^ 

U^N 

HtAs 

HBr 

coa^ 

HCl 

HFl 

CH^ 

HI 

CO 

COS 

COi 

H,P 

QH. 

C,H. 

Oi 

SO^ 

H^ 

H^Se 

NO 

N^O 

H^Te 

H^O 

H^ 



25»947 
29*947 
27,947 
39,921 
17,012 

77,918 

159.538 

80,769 

57,894 
55,894 

10,752 
98,689 

36,376 

51,971 
19,984 

15,974 
127,559 
27,937 
59,937 
43,900 
33,958 
43,921 
41,921 

31,927 
63,927 
34,000 

80,797 

104,131 

28,024 

29,975 

43,987 

1 29,960 

17,963 
2,000 



0,898 20 
1,03667 
0,967 44 
1,381 94 
0,588 90 
2,697 28 
5,52271 

2.795 97 
2,004 1 1 
1,93488 
2,44921 
3,41631 
1,259 22 
1,79907 
0,691 78 
0,552 97 
4,415 70 
0,967 09 
2,074 83 
1,51968 

1,17552 
1,52041 
1,451 18 
1,105 21 
2,21295 
1,17697 

2.796 94 
3,604 69 
0,970 10 
1,037 64 
1,52269 
4,49881 
0,621 82 
0,069 234 



1,16143 
1,34047 
1,25095 
1,78692 

0,761 48 
3,487 72 
7,141 «5 
3,61534 
2,591 42 
2,501 90 
3,16696 
4,41746 
1,628 24 
2,326 30 
0,89451 
0,71502 
5,709 72 
1,25050 
2,682 87 

1,96503 
1,52001 

1,96597 
1,87644 
1,42908 
2,861 46 
1,521 89 
3,61659 
4,661 05 
1,25440 
1,341 72 
1,968 92 
5,81720 
0,804 05 
0,089 523 



1,162 19 
1,341 36 
1,251 78 
1,788 II 
•0,761 99 
3,49003 
7,14588 

3,61773 
2,593 14 
2,503 55 
3,16906 
4,420 39 
1,62932 

2,327 84 
0,895 1 1 

0,71549 
5,71351 
1,25133 
2,684 64 

1,96633 
1,521 02 
1,967 27 
1,87769 
1,43003 
2,863 36 
1,52290 
3,61899 
4,664 14 
1,25523 
1,34261 
1,97023 
5,82 1 05 
0,804 58 
0,089 582' 



1,00000 



1,293052 



1,293909 
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Speciflsche Gewichte der chemischen Elemente. 


Aufgenommen sind die Grenzen der zuverlässigen Bestimmungen, ferner einzelne genaue Be- 


obachtungen und endlich in der zweiten Columne ein Mittelwerth oder auch eine Einzelangabe, i 


(Litleratur ?. Tab, 43.) Die den Beobachtern beigefügten Jahreszahlen beziehen sich auf den Gies- | 


sener Jahresbericht der Chemie. 


1 
1 


dml^ bedeutet spec. Gew. des 


Körpers bei miltl. Temp., bez. auf Wasser von 4° = i. 


z. B. ^12/0 


12° „ „ ,. „ 0° = f. 


1 »» ^^5/' 5 ♦» »» »» »» 


15° .. M » .,15''='. [ 


u. s, w. Die Angaben ohne Bezeichnung gelten für mittlere Temperaturer. 


1 Aluminium. 


2,60 


Calcium. 1,566-1,584. 


1.57 


1 Gegossen: 2.56. [Deville 1854.] 




[Matthiessen 1855.] 




1 Gewalzt: 2,65—2,67. [Deville 1854.] 




CeP. 6,628 - 6,728. 


6,68 


1 Gehämmert: 2,75. [Hirzel 1858.] 




[Hillebrand u. Norton 1 875.] 




1 Käuflich: 2.7—2,8. [Heeren 1855.] 








1 Rein : d 4/4 = 2,583. [Mallet 1 882.] 




ChlOP. Flüssig. [Faraday 1823.] 


1,33 


Antimon. 6,70—6,72. 


6.71 


Gasförmig. [Siehe Tab. 40 a.] 




d m/4 = 6,697. [Schröder 1859.] 




Chpom. 6,2-6,8. 


6,50 


Arsen. 




6,522. [Rammeisberg. Kryst. Phy?. Ch. I.] 


i 


j a) Krystallisirl: d 14/14 = 5,727. 


573 


Didym. 


6.54 


d) Amorph: <^ 14/14 = 4,71. 

[Bettendorf 1867.] 




[Hillebrand u. Norton 1875.] 




c) Geschmolzen: rf 19/19 = 5,709. 




Eisen. 




[xMallet 1872.] 




Reines Eisen: 7,85—7,88. ] W ^ 
Schmiedeeisen: 7,79-7,85. [ g. g- 


7,86 ■' 


; Baryum« [Kern 1875.] 


3J5 


Stahl: 7,60-7,80. > 1 < 




Beryllium. 2,0-2,1 3. 


2,07 


Weisses Gusseisen: 7,58 -7,73. l « ^ 
Graues Gusseisen: 7,03-7,13. ) ? P" 




[Reynolds l88o.] 




1' 


Blei. 11,215—11,445. 


II »37 


Qallium. 


! 


Gegossen: i/24/24 = 1 1,372,^0/4 = 1 1,352. 
Gewalzt: </ 24/24= 11,376—11.383. 

[Reich 1880.] 




d 23/23 = 5,935; ^ 24,5/24,5 = 5,956. 

[Lecoq de Boisbaudran 1 876.] 


5.95 

1 


Bor. Krystallisirt. 




Gold. 




Schwarze monokliiie Krysl. AI Bi^, 


2,5? 


Gegossen: d I7,5/I7,5 = I9i30- i9,33- 


1932 


1/17/17 = 2,535. 




Gepresst: ^I7,5/I7»5 = I9.33-I9»34. 




Gelbe quadraüsche Kryst. Ca^/j^«« 




[G. Rose 1848.] 


j 


d 17/17 = 2,615. [Hampe 1876.] 




Indium. d 16,8/16,8. 


7421 


Brom. Flüssig. d mjm 


3,15 


[Winkler 1867.] 




dolo = 3.187. 




Iridium. 21,5-22,4. 


22,42 


[Pierre 1848, Quincke 1868.] 




^^17,5/17,5 = 22,421. 




</20/0= 3,120. [Pierre 1848.] 




[Deville u.Debray 1875.] ' 1 


Cadmium. 8,54—8,69. 


8,60 


Jod. [Gay-Lussac 1814.] d 17/17, 4,948 i 


Gegossen: dm/^ = 8,54-8,566. 






Gehämmert: </ »1/4 = 8,667. 




Kalium. ^15/15=0,865. 0,87, 


[Schröder 1859.] 




[Gay-L. u. Th^nard 1811.] 


1 Caesium. ö' 15/15. 


1,88 


d 13/13 = 0,8750; d 18/18 = 0,8766. j 


j [Setterberg 1882.] 




[H. Baumhauer 1873] 


1 
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1 1 

1 1 

Specifische Gewichte der chemischen Elemente. 


Kobalt. 8,3-87. 


8.6 


Phosphor. 


I| 


Durch // red. Pulv. 8,1-— 9.5. 




a) Gewöhnlicher: ^0/0= 1,8368. 


1,83 


[Rammelsberg 1849. 




[Pisati u. de Franchis 1875.] 




1 KohlenstofT. 




</ 24,2/4 = 1,8280. [Damien 1881.] 




a) Diamant : 349—3,53. 


3.52 


^44,2/4: fest 1,8140; flüssig 1,7555- 


1 


t/pi/4 = 3,518. [E.H. v.Baurahauer 1877.] 




[Damien 1881.] 


1 


1 d) Graphit2,i7— 2,32.[Ramme%berRi873.] 


2,3 


d) Roth: </i2,5/i2,5 = 2,16. [Hittorf 1865.] 


2.20 !| 


: c) GasVohle: 1,885. [Mfene 1867.] 




^0/0 = 2,15—2,34. 




Holzkohle: 1,45-— 1,7 ungefähr. 




[Troost u. Hautefeuille 1874.] 


1 






c) MeUllisch: ^15,5/1 5,5 = 2,34. [Hittf.] 


2.34 


Kupfer. 

1 Gegossen: 8,830—8,921. \ < 


8,92 


Platin. 




' Draht: 8,030—8,949. f f? 2 2 




Gegossen: ä 17,6/17,6 = 21,48—21,504. 


21.50 , 


!| Gehämmert: 8,919—8,959. l s-^2. 




[Deville u. Debray 1875.] 


1 


, Electrolyt.: 8,884—8,952. ) 3 7 

„ ä w/4 = 8,952. [Schröder 1 859.] 




Blech, Draht: 21,2-21,7. 
Platinschwamm: 16.32—21,24. 
Platinschwarz: 17,77—22,89. 


; 


Lanthan. 6,05—6,16. 


6,1 


[G. Rose 1838.] 


i| 


[Hillebrand u. Norton 1875.] 




Quecksilber. dm/m 


1 

'3'55 1 


Lithium. 0,589 - 0,598. 


0,59 


^0/4= 13.5958-13,5960. 


1 


[Bunsen 1855.] 




[Regnault 1847.] 




Magnesium. i ,69- 1 ,75. 


1,74 


^0/4= 13,5952-13.5954. 


J 


^5/5=1,743. [Bunsen 1852.] 




[Volkmann 1881.] 




1,75. [Deville u. Caron 1857.] 




(f 20/4 = 13,546. [Siehe Tab, 14 u. 15.] 




Mangan. 7,10—8,03. 


8,0 


Festes If^: d'— 38,85/4 = 14,193. 




; 7,14—7,21. [Brunner 1857.] 




[Mallet 1877.] 


f 


Molybdän. 8,49-8,64. 


8,6 


Rhodium. 11,0—12,1. 


12,1 1 


8,60 Kohlenstoffhaltig. [Debray 1858.] 




12,1. [Deville u. Debray 1859.] 


! 


1 Natrium. 


0,978 


Rubidium. [Bunsen 1863.] 


t 

I»52 


^15/15 =0,972. [Gay-L. u. Then. 1811.] 






,J 


1 (/ 10/10 =0,9743. [H. Baumhauer 1873.] 




Ruthenium. 




1 ^/w/4 = 0,981—0,988. [Schröder 1859.] 




<^o/o = 12,261. [Deville 1876.] 


12,26 1 


!■ Nickel. 8,57-8,93. 

Gegossen: </fw/4 = 8,900. [Schröder 1859.] 


8.9 


Sauerstoff. 




Schwamm: 8,975 — 9,261. 




Gasförmig. Siehe Tab. 40 a. 




1 [Rammeisberg 1849.] 




Flüssig: 0,979—0,989. [Pictet 1878.] 




j Nlob. 


7,2 


„ 0,840. [Aus Pictet's Beob. her. 




</ 15/15 =7,06. [Roscoe 1878.1 


/ , 


v. Offret 1880.] 




Geglüht: 7,37. [Marignac 1868.] 




„ Bei 0° und 200 Atm. Druck 


0,58 ' 


1, 




„ 0° „ 275 „ .. 


0,65 


1 Osmium. 




0° „ 300 „ 


0,70 


1 Kryst. 22,477. [Deville 1876.] 


22,48 


„ — 230 „ 200 „ 


0,84 


Palladium. 10,9—12,1. 


11,4 


„ »♦ 23 ,» 275 », !♦ 


0,88 1 


1 Gegossen: ^22,5/22,5 = 114. 




« —23° „ 300 „ 


0,89 . 


l| [Deville u. Debray 1859.] 

i 




[CaiUetet u. Hautefeuille i88f.] 


__ 
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Specifische Gewichte der chemischen Elemente. 



Schwefel. 

a) Rhombisch. 

Natürl. ä 0/4 = 2,0748. [E*isati 1874.] 
,» </ »1/4 = 2,070. [Deville 1848.] 
Aus CSi kryst. ä mf^ 1= 2,063. 

[Deville 1848.] 
d) Monoklin. Frisch ^»1/4 = 1,958. 

Nach läng. Zeit. Spröde (/ w/4 = 2,050. 
c) Amorph. 

Frisch, weich: a m/^ = 1,919—1,928. 
Alt, hart: ä m/^ = 2,051—2,061. 

[Deville 1848.] 

Selen. 

a) Kryst. aus Selenalkalien. Unlösl. in CS^ 
,, „ Schwefelkohlenst.Lösl. „ „ 
„ dch. lang«. Abkühl. Kornig. Unlösl. 

3) Amorph. Roth. Lösl. in CS^ 

[Rammeisberg 1874.] 

Silber. 10,42 

Gegossen: «10,424 — 10,511. 

</i 3,2/0 =10468. [Matth Jessen 1860.] 

Gegossen: d 17,4/17,4 =: 10,524—10.528. 

[G. Rose 1848.] 
Gepresst: 0^14/14 = 10,554—10567. 

[G. Rose 1848.] 
Electrolytisch : 10,53. 

Silicium. 

a) KrysJ.: ^10/10 = 2,49. [Wühler 1856.] 

„ 2,195. [Winkler 1864.] 

6) Graphitarlig: 2,004. [Winkler 1864.] 

Stickstoff. 

Gasförmig. Siehe Tab. 40 a. 

Flüssig. Bei 0° und 275 Atm. Druck 
0° „ 300 „ 
*t t» 23 tf 200 „ „ 

»I »» 23 »f 250 „ ,, 

».—23p ,; 275 „ „• 
,^ — 230 ,. 300 „ 
[Caillctet u. Hautefeuille i88r.] 

Strontium. 

2,504; 2,580. [Matlhiessen 1855.] 

Tantal, 

Pulver: 10,08— 10,78. [H. Rose 1856.] 

Tellur. 

Kryst. 6,38—6,42. [Rammeisberg 1875.] 
Amorph. 5,93. [Rammeisberg 1875.] 



2,07 



1,96 



1,92 



4.8 

4.5;4 8 
4.2 



10,57. '0>53 



2,39 
2,00 



0,37 
0,38 
0,41 
0,42 
0.43 
0.44 



2»54 
10,4 

6.4 



Thallium. 

^ii/ii = 11*853. [De la Rive 1863.] 
11,78—11,90. [Werther 1864.] 

Thorium. 

Pulver: 7,66 7,795. [Chydenius 1863.] 
r/ 17/17 = 11,00. [Nilson 1882.] 

Uran. [Zimmermann [882.] 

Gegossen: ^13/4 = 18,685. 

Vanadin. 

Pulver: </ 15/15 =5.5. [Roscoe 1869.] 

W^asserstoff. 

Gasförmig. Siehe Tab. 40 a. 
Flüssig. Bei 0° und 275 Atm. Druck 
0° „ 300 „ „ 

» 1» 23 ,f 275 ,, ,, 

« —23° „ 300 „ 
[Cailletet u. Hautefeuille 1881.] 

MAismuth. 9J6 - 9 93. 

</w/4 z= 9,759. [Schröder 1859.] 

ä 12,3/0 =r 9,823. [Matlhiessen 1S60.] 

Wolfram. 16,54 - 19.26. 

dm/^ =r 19,129. [Roscoe 1872.] 

Zink. 6,86—7,24. 

Gegossen. Längs, abgekühlt: 7. 10 — 7,16. 

Gegossen. Rasch abgekühlt: 704 — 7,14. 

[Rammeisberg 1880.] 

Gewalzt: 7,19. 

Zinn. 697—7.37. 

Gegossen: ä 1 2,8/0 = 7,294. 

[Matthiessen 1860.] 
Gewalzt, gehämmert; 7,30 — 7,31. 

Krysiallisirt : 6,97 — 7,18. 

Durch Kälte gelockert: 5,78 — 5,96. 
[Rammeisberg. Hdb. d. Kryst. ph. Ch. I.] 

Zirkonium. [Troost 1865.] 



ri,85 



11,00 



«8,7 



5.5 



0,025 
0.026 
0.032 
0,033 

9,80 



19.1 



7,15 



7»29 



4,15 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte der chemischen Elemente. 


Im Allgemeinen sind die Temperaturen bis zu ungefähr 300° mit dem Quecksilberthermometer, 


die höheren mittelst des Luftthermometers bestimmt. Wo nähere Angaben vorliegen, ist dies 


durch ein beigefügtes Q resp. L bezeichnet. 


Die den Beobachtern beigefügten Jahreszahlen beziehen sich auf den Giessener Jahresbericht 


der Chemie. Bei den neuesten Bestimmungen ist die directe Quelle angegeben ; bezüglich derjenigen 


von Camelley findet sich die Litteratur in Tab. 44, 


Die Beobachtungen sind bei jedem Elemente nach den Jahreszahlen geordhet. 


Sm = Schmelzpunkt. Er = Erstarrungspunkt. 




Schmelzpunkt. 


Beobachter. 


Siedepunkt. 


Beobachter. 


Alumlnluin 


ZmschcTL Znu.Ag 


Deville 1854. 


I. d. Weissgluth 






ca. 700° 


Heeren 1855. 


nicht flüchtig 


Deville 1854. 




850<> 


V. d. Weyde nach Car- 
nelley. Chem. Ges. 
1879. 441. 








600° 


Angabe V. Pictet. 1879. 
C. R. 88. 






Antiinon 


450° 


Watt's Dict. 


Zwischen 1090** u. 


Camelley und Carleton- 




432° 


Dalton. Gmelin'sHandb. 
5. Aufl. n. 


I4S0° 


Williams 1879 




425° 


Fehling.Handwörterb.1. 








440° 


Angabe V. Pictet. 1879. 
C. R. 88. 






käufl. 


432° 


Ledebur. Wied. Beibl. 
5. — 1881. 






Arsen 


Unter Druck bei 




Sublimat.-Temp.: 


Conechy i88a 




Rothglühhitze. 


Landolti859. 


449 - 450^ 






Zwischen5^u.4f. 


J.W. Mallet 1872. 






BairyuTn 


Höher als Guss- 
eisen. 


Frey 1876. 


— 


— 


BerylUum 


Niedriger als 
Silber. 


Debray 1855. 


- 


— 


Blei 


322° 


Daniell 1830. (PhiLTr.) 


Zwischen 1450 u. 


Camelley u. C.W. 1879 




3260 L 


Rudberg 1847/48. 


1600° 






326,2°L;334,o°Q; Person 1847/48. 








335° 


Angabe V. Pictet. 1879, 










C. R. 88. 






käufl. 


326° 


Ledebur. Wied. Beibl. 
5, 1881. 






BOP. amorph. 


Im electrischen 
Flammenbogen 


Despretz 1849. 


— 


— 




schmelzbar. 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte der chemischen Elemente. 



Schmelzpunkt. 



Beobachter. 



Siedepunkt. 



Beobachter. 



Brom 
Cadmium 



Caesiiun 

Caloiiun 
Cep 

Chlor, flüssig 

Chrom 

Didym 

SSisen, reines 



Sm: —7,30 
Er:— 7,2bis7,3<: 

315-316° 
320° L 

320,70 L 
Zwischen 310 u. 
320° 
Gegen 315° 

26,s° 

Rothglühhitze. 
Zwischen Sd ^,Ag 



Roheisen, 

weisses 



„ graues 

Stahl 

Gussstahl 

Erbium 
GaUium 



Höher als Platin. 
Höher als Ce u,La, 

15870 

1500—1600° 

1804° 

1600° 



1050—1100° 
1075° 

1100—1200° 

1200° 

1275^ 
1300 — 1400° 
1350—1400° 

X375^ 
Unbekannt. 

30,15° 



Regnault 1849. 
Philipp 1879. 

Wood. Watt's Dict. 
Rudberg 1847/48. 
Riemsdijk 1869. 
Person 1847/48. 
Nies und Winkelmann 
1881. Wied.Ann. 13, 
Ditte 1871. C. R. 73. 

Setterberg 1882. 

Liebig Ann. 21 T. 

Matthiessen 1855. 

Hillebrand u. Norton 
1875. 

Deville 1856. 

Hillebrand u. Norton 

1875. 

Daniell 1 830.Phil.Trans. 

Pouillet 1836. CR. 2. 

Angabe von Camelley 

1879. Chem. Ges. 44T. 

Angabe v. Pictet. 1 879, 

C. R. 88. 

Pouillet 1836. Grüner 
1874. 
Ledebur, Wied, Beibl. 
5, 650 — 1881. 
Pouillet 1836. 
Grüner 1874, 
Ledebur 1881. 
Pouillet 1836. 
Grüner 1874. 
Ledebur 1081. 



Lecoq de Boisbaudran 
1876. 



63° bei 760 mm 
63 „ 760mm 
59»27 » 760 mm 

860° Qodtherm.) 
720° L 
763—772° 



Pierre 1847 
Stas 1865 
Thorpe 1880 

Deville u. Troost 1859 
£. Becquerel 1863 
Camelley u. C.W. 1878 



Nicht flüchtig 



— 33»6° bei 760mm 



Caron 1860 



Regnault 1863 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte der chemischen Elemente. 



Schmelzpunkt. 



Beobachter. 



Siedepunkt. 



Beobachter. 



Gold 



Indium 
Iridium 



Jod 
Kalium 



Kobalt 



Kohlenstoff 
Kupfer 



1144° 

1200° L 

1037° 
1092° 
1240° 
1250° 



IIOO® 

1035°. Calorim. 

176° 

2200° 

1950° Calorim. 
2500** 

Er: Ii3,6<* 
Sm: 113— 1150 

Sm: 58° 

Sm: 62,50 
Beginn des Erst. 
5543' 

1800° 
15000 

Unschmelzbar. 

12070 

1090° 

1000—1200° L 

1236° 

"57° L 

1330° 

1093° 



Daniell 1830. Phil. Tr, 

PouiUet 1836, 

E. Becquerel 1863. 

„ Aelt. Ang. 

Riemsdijk 1869. 

V. d. Weyde nach Car- 

nelley. Chem. Ges. 

1879. 441 

Angabe V. Pictet, 1879, 

C. R. 88. 

VioUe 1879. CR. 89. 

Winkler 1867. 

V. d. Weyde nach Car- 

nelley, a. a. O. 

VioUe 1879. C. R. 89. 

Angabe v. Pictet 1879. 

C. R, 88. 

Regnault 1856. 
Stas 1865. 

Gay-Lussac u. Th^nard 
181 1. Rech. phys. 
chim. I, III. 

Bunsen 1863. 

Regnault 1856. 

V. d. Weyde nach Car- 

nelley, a. a. O, 

Angabe v. Pictet 1879. 

C. R. 88 



Guyton Morveau. 
Daniell 1830. Phil. Tr, 
Pouilleti836. 
Wilson 1852. 
E. Becquerel 1863. 
Riemsdijk 1869. 
V. d. Weyde nach Car- 
neUey, a. a. O. 



Rothgluth 



Uebcr 200° 



Zwischen 719 u. 
731° 



Ditte 1871. C. R. 73 



Stas 1865 

Camelley u. C.W. 1879 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte der chemischen Elemente. 



Schmelzpunkt. 



Beobachter. 



Siedepunkt, 



Beobachter. 



Kupfer 

(Fortsetzung.) 



käufl. 

Lanthan 
Lithium 
Magrnesium 



Mangan 



Molyhdftn 



Natriiun 



Nickel 



Nioh 
Osmiiun 



PaUadinm 



1050*» 

1054°. Calorim. 
1100° 



Zwischen 5^ u.4f. 

1800 

Gregen 500° 
750° 



Hoher als Eisen. 
1900® 



Weissgluth un- 
vollkommen od, 
nicht schmelzbar. 

Sm: 90° 



Sra: 95,6o 
Er: 97,63° 

1450° 



1600° 

Zw. 1392 u. 1420° 
(m, Prinsep Leg.) 

Unbekannt. 

Weissgluth nicht 
schmelzbar. 
25opo 

ZW.136OU. 1380*' 
19500 



Angabe v. Pictet 1879. 

C. R. 88. 

Violle 1879. C. R. 89. 

Ledebur. Wied. Beibl. 

5. - 1881. 

Hillebrand u.Nort.1875, 

Bunsen 1855. 

Ditte 1871. CR. 73. 
V, d. Weydc nach Car- 

nelley. Chcm. Ges. 

1879. 441. 

Devillc 1856. 

V, d. Weyde nach Car- 

nelley. Chem« Ges. 

1879. 441. 

Bucholz. (Gmelin-Kraut. 
Handb.) 



Gay-Lussac u. Th^nard 
181 1. Rech. phys. 
chim. I, III. 

Bunsen 1863. 

Regnault 1856. 

Angabe v. Camelley u, 
C.\V. 1879 u, Pictet 
1879. 

V. d, Weyde nach Car- 
nelley, a. a. O 

Schertel 1880. (Wied. 
Beibl. 4. 542). 

Deville u. Debray 1876. 

Angabe v. Pictet 1879. 
CR. 88. 

E. Becquerel 1863. 
Angabe von Camelley. 
Chem. Ges.1879. 441. 



Gegen iioo® 



Ditte 1871. C R. 73 



Zwischen 86 1 u. 
954° 



Camelley und C W. 
1879 und 1880. 



Weissgluth Ver- 
dampfung. 



Deville u. Debray 1876. 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte der chemischen Elemente. 



Schmelzpunkt. 



Beobachter. 



Siedepunkt. 



Beobachter, 



PaUadlum 

(Fortsetzung.) 

Phosphor 



Platin 



Queoksllbei 



1700° 

1500** Calorim. 

Sm: 44,2° 
Sm: 44,3° 
Sm: 44,2® 
Sm: 44,4—44,5« 
Er: 44.2° 



1460—1480° 
1779°; 1775° 

220O<> 



2000® 

-39.38° 

— 3944'' 

— 40,5® thermo- 

elect. 

- 38,50° L 



Rhodium 

Ruhldlum 
Ruthenium 



Schwefel, 

Rhombisch 



Angabe v. Pictet 1879. 
C. R. 88, 
VioUe 1879. C. R. 89, 

Person 1847/48. 
Schrötter 1847/48, 
Desains 1847/48. 
Pisati 1875. 
Damien 1881. 



E. Becqnerel 1863. 

VioUe 1877. CR. 85 — 

1879. C« R« 89. 

V. d. Weyde nach Car- 

nelley. Chem. Ges. 

1879. 441. 

Angabe v. Pictet 1879. 

C. R. 88. 

Cavendish. (Gm.-Kr), 

Hutchins. 

Pouillet 1837. 

Regnault 1862 (Möm. 
i l'Acad. 26. 525). 



288° 

290° 
287,3** bei 7620»«» 
230° „ SI4an» 
218° „ 3591 
200° „ 2661 
180° „ 2041 
165° „ I2O1 



Höher als Platin Deville u. Debray 1859. 
2000° Angabe v. Pictet 1879. 

C. R. 88. 



38,5° 

Nahe an Iridium 
1800°? 



?m: 115° 

Sm: 114,5° 

Sm: 115° 



354»3°bei720inm 

3S5.o° » 730 „ 

355,8° „ 740 » 

356,5° „ 750 „ 

357,25% 760 „ 

358.0° „ 770 ,. 

358,8° „ 780 ,. 



Bunsen 1863. 

Deville u. Debray 1876. 

Angabe v. Pictet 1879. 

C. R. 88. 

Person 1847/48. 
Brodie 1854. 
Kopp 1855. 



)(Gm.-Kraut. 
l 



Dalton 

Pelletier / Handb.). 

Pisati 1875. 



Schrötter 1847/48. 



Berechnet aus Versuchen 
von Regnault 1862 — 
(M6m. de T Acad. 26. 
522). 



4484° bei 760 mm 
447° 



Regnault 1863. 
Hiltorf 1865. 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte der chemischen Elemente. 




Schmelzpunkt 


Beobachter. 


Siedepunkt. 


Beobachter. 


Sohwefel, 






444,0 bei 708 jOmm 




(Forts.) Rhomb. 


Er: 113,6° 


RegnauU 1856. 


Berechnet aus Versuchen 


» 


Er: 113—113,5° 


Pisati 1874. 


444,5 ., 713,8 


von Regnault 1862. — 


)) 


Nach d. Erhitzen 


j 


445,0 „ 719,6 


(M^m. de l'Acad. 26, 


n 


auf 121° Er: 117,4 


> Gemez 1876. 


445,5 .. 725,4 


526.) durch Wein- 


n 


„ 144 „ 113,4 


446,0 „ 731.3 


hold. (Pogg.Ann.149, I 


i> 


„ 170 „ 112,2 


) 


446,5 „ 737,3 
447,0 „ 743,2 


231.- 1873.) 


„ Monoklin 


Sm u. Er: 120° 


\ 


447,5 *, 749»3 




« 


Nach starker. Er- 
hitzen Er: 111° 


Brodie 1854. 


448,0 „ 7553 

448,5 „ 761,4 
449,0 „ 767,5 


j 


„ Amorph. In/ 
CS^ unlSsl.l 


Sm: über 120° 


Brodie 1854. 


449.5 " 773,6 




Er: 114,3° 


Gemez 1876. 


450,0 „ 779,7 




Selen. Kryst 










1 In CS^ unlosl. 


217° 


Hittorf 1851. 


Zw. 676 u. 683° 


Camelley u. C.W. 18791 


„ Amorph. Inf 
CS^ loslich l 


Bei 125 — 130 
halbflüssig. 


Hittorf 1851, 


664—666° bei 


Troost 1882. C. R. 94,1 


Er: unter 50° 




760 mm 


1508 


SUDer 


9990 
1024° 
1000° 
1032° 


Prinsep 1828. Phil.Tr. 
Daniell 1830. Phil.Tr. 
Pouillet 1836. CR. 2. 
Wilson 1852 








9i6(ält.Ang.96o> 


E. Becquerel 1863 








1040° 


Riemsdijk 1869 








954° Calorim. 


Violle 1879 






kaufl. 


960° Calorim. 


Ledebur. Wied. Beibl. 










5. — 1881. 






SlUcium 


Zwischen Guss- 


Deville 1856. 


— 


__ 




eiscn u. Stahl. 








Strontlimi 


Rothglühhitze. 


Matthiessen 1855. 


Hellrothgluth 
nicht flüchtig 


Franz 1869 


Tantal 


Unbekannt. 


- 


— 


• 


TeUup 


Zwischen .S^u./» 

452°; 455°. 
525° 


Klaproth. 

Camelleyu. C.W. 1880. 

Angabe v. Pictet 1879. 

C. R. 88. 




■" 


Thallium 


290° 
288° 


Lamy 1862. 
Crookes 1863. 


Rolhglühhilze 


Crookes 1863 


Titan 


Unbekannt. 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte der chemischen Elemente. 




Schmelzpunkt. 


Beobachter. 


Siedepunkt. 


Beobachter, 


Uran 


Hellrothglühhitze 


Peligot 1868. 


— 


— 


1 Vanadin 


Unbekannt. 


- 


— 


— 


1 TVlsrnnth 


268,3° L 


Rudberg 1847/48. 
Riemsdijk 1869. 


Zwischen 109O u. 
1450° 


Carnclley u. C.W. 1879 


[ 


266,8° L; 270,5 Q 


Person 1847/48. 






käufl. 


260° Calorim. 


Ledebur 1881. Wicd. 
Beibl. 5. 






TVolfram 


Höher als Mangan 


Wöhler. (Gm.Kr.Mdb.) 


— 


— 


' Yttrium 


Unbekannt. 


^ 


— 


— 


Zink 


412° 


Daniel] 1831. Phil. Tr. 


l040°Qodthenn.) 


Deville u. Troost 1859 




4i5,3°I-;433,3°Q 


Person 1847/48. 


89i°Porz. Luflth. 


E. Becquerel 1863 




420° 


Riemsdijk 1869. 


1035 L bei 719min 


Weinhold 1873 




Gegen 400° 


Ditte 1871. CR. 73. 


929 -954° L 


Deville u. Troost 1880 


käufl. 


412° Calorim. 


Ledebur. Wied. Beibl. 


916 — 925H,thrm. 


f» ty ti 


' 




5. 1881. 


942° L 
929,6L.bei76oinm 


Troost 1882 

Viollei 882.0.^94,720 


Zinn 


227,8° 


Crichton 1 803. Phil.Mg. 


Zwischen 1450 u. 


Camelley u. C.W. 1879 




228° 


Daniell 1830. Phil.Tr. 


1600° 






232,7° L; 235° Q 


Person 1847/48. 








228,50 


Rudberg 1847/48. 
Riemsdijk 1869. 








226,5° 


Nies und Winkel mann 

1881. Wied. Ann. 

X3. 43. 






I käufl. 


230° Calorim, 


Ledebur. Wied. Beibl. 
5. 1881. 






Zirkonium 

1 

! 


Höherais Silicium 


Troost 1865. 
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Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 

Verbindungen. 



Die erste Colnmne enthalt neben der chemischen Formel der Substanz in eckiger Klammer 
den Beobachter, oder wenn deren mehrere sind, den Autor, welchem die Zusammenstellung der 
yorhandenen Bestimmungen entnommen ist, wie Clarke [Ck], Rammeisberg [Rg], Schröder pch]. 
Die benatzte Litteratur ist in nachstehendem Vcrzeichniss angegeben. 

Von mehreren für eine Substanz vorliegenden Beobachtungen ist der kleinste und grosstc 
Werth aufgenommen; zweifelhafte Zahlen wurden ausgeschlossen. Sind blos zwei Bestimmungen 
vorhanden, so finden sich dieselben durch ein Semikolon getrennt angeführt. 

Die specifischen Gewichte beziehen sich auf mittlere Temperatur. Enthält die Original- 
abhandlung eine bestimmte Angabe, so ist diese angeführt, und zwar bedeutet: 
z. B. d O/o oder blos o/O spec. Gewicht der SubsUnz bei o*^ verglichen mit Wasser von O^ 
„ d 20/20 „ „ 20/20 „ „ „ „ „ 200 „ .., » „ 20<» 

„ «/ w/4 ^ „ «/4 ». »♦ »» « bei mittl.Temp. ,. „ „ „ 4°u^«=.w. 

Die zweite Colnmne enthalt entweder das Mittel der vorhandenen Beobachtungen oder 
eine einzelne Bestimmung. 



Litteratur. 



bed. Schröder. Pogg. Ann. 106. 226. — 1859. 
„ Pogg. Ann. 107. II3- — 18S9. 

„ ^ Dichtigkeitsmessungen. Heidelberg. Bassermann 1873. 

„ „ Pogg. Ann. Jubel band. 452. — 1874, 

„ „ Neues Jahrbuch f. Mineralogie. 1873. s6r. 

„ „ Neues Jahrbuch f. Mineralogie. 1874. *) 600; b) 805; c) 943. 

M ». Pogg. Ann. Erg -Bd. VI. a) 76; b) 622. — 1874. 

„ Liebig's Ann. 174. 249. — 1874. 

„ „ Neues Jahrbuch f. Mineralogie. 1875. 473. 

„ Ber. d. d. ehem. Gesellsch. — 1874. II 15. 

„ Liebig's Ann. 1^2. 205. — 1878. 

„ Wiedemann's Ann. 4. 435. — 1878. 

„ Ber. d. d. ehem. Gesellsch. 1878. a) 2017; b) 2129 

„ Ber. d. d. ehem. Gesellsch. 1879. 119. 

„ Kolbe J. f. prakt. Chem. 19. 266. — 1879. 

„ Kolbe. J. f. prakt. Chem. 22. 432. — 1880. 

Rammeisberg. Handb. d. krystallogr. u. phys. Chemie. Abth. I. Leipzig 188 1. 
F. W. Clarke. Constants of nature. Part. L Washington 1873. 

„ „ „ „ Part. I. Suppl. I. Washington 1876. 

Bodeker. Die Beziehungen zwischen Dichte und Zusammensetzung bei festen und 
liquiden Stoffen. Leipzig 1860. 
"Fh. 21] „ FilhoL Ann. Chim. Phys. [3] 21. 415. — Jahresber. d, Ch. 1847/48. 41. 
'Tp. 22I „ Topsoe. Arch. d. sciences phys. et nat. Nouv. Per. 45. 223, — 1872. 
|Kg. 23] „ Kenngott Siteber. d. Wiener Akademie. 10. 295. — 1853. 
'P. J. 24],, Playfair «. Joule. Chem. Soc. Memoirs. 2. 401. — 1845, — 3. 57. — 1848. 
|Sf, 25] „ Schiff. Ann. Chem. Pharm. 108. 21. — 1858. 
|Kp. 26] „ Kopp. Ann. Chem. Pharm. 36. l. — 1840. 
'N.P. 27],, Nilson u. Pettersson. Ber. d. d. chem. Gesellsch. 1880. 1459. 
|Ck. 28] „ Clarke. Sill. Amer. J. [3] 14. 281. — Jahresb. d. Ch. 1877. 43. 

Die den übrigen Beobachtern beigefügten Zahlen beziehen sich auf den Giessener Jahres- 
bericht der Chemie. 
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' Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 


Verbindungen. 




Mittel- 




Mittel- 




werth. 




werth. 


Aluminium. 




Arsen. 




Bromid. Ai^Br^i. [Deville u. Troost 1859] 


2.54 






' Jodid, y^/,/,. [Deville u. Troost 1859.] 


2,63 


Trichlorid. AsCl^. [Pierre 1847/48.] 0/0. 


2,205 


j Fluorid, ^/a//,. [Ck 18] 3,065; 3,13. 


3,10 


[Thorpe 1880.] 0/4. 


2,2050 


1 Kryolith. Al^Fl^ + 6 Na FI, 




,, „ [Haagen 1867.] 20/20. 


2,1668 


1 [Ck. 18] 2,69-3,08. 


2,90 


Tribromid. AsBr^ [Bd. 20.] 15/15 


3.66 


Thonerde. Al^O^ 




Trijodid. Asiy [Bd. 20.] 13/13 


4.39 


Amorph, geglüht [Rg. 17] 373-3,99- 


3.85 


[Seh. 3.] m/4. 


4.374 


1 Corund, Rubin, Sapphir. 




Trifluorid. AsFl^, [Thorpe 1880.] 0/4. 


2.6659 


1 [Seh. i.Rg. 17] 3,95—4,02. 


4,00 


[Ck. 18; 19.] 2,66; 2,73. 


2.70 


Sulfat Al^ (5O4),. [N.P. 27.] 


2.71 


Trioxyd. Arsenige Saure. As^O^. 




1 „ Al^{SO^\+\%ff^O. 




Amorph. [Ck. 18] 3,698—3,739. 


3.718 1 


1 [Ck. 18.] 1,57—1,67. 


1,62 


Krystall. [Ck. 18.] 3,529; 3,695. 


3.612 1 


1 KaU- Alaun. AI K{SO^\. 




Pentoxyd. ^jjOj. [Ck. 18.] 3,985— 4>?5o- 


4,086 


' Wasserfrei [Ck. 18.] 


2,228 


Disulfid. AsfS^. [Ck. 18.] 




AI JC{SO;)^ + 12 B^O. 




Realgar. 3,24—3,60. 


3,55 


[Seh. 3; Ck. 18] 1.71—1,75. 


1,72 


Trisulfid. As^. [Ck. 18.] 




Natron- Alaun. AlNä (50*^ + 12 B^O. 




Auripigment, 3,40—3,46. 


3,45 


[Ck. 18] 1,641; 1,567. 


1,60 






Ammoniak - Alaun. AI {NB^i (^SO^ + 




Baryum. 




12 H^O. — [Ck. 18] 1,621—1,626. 


1,624 


Chlorid. Wasserfrei. BaCl%. 




1 Antimon. 




[Seh. 2]. 3,75—3.89. 


3.85 


Trichlorid. SbCl^ 




„ Kryst. BaClt+ifftO- 




[Kopp 1855] Geschmolzen bei 73,2/0. 


2,676 


[Ck. 18] 2,66—3,14 [Seh. 3] m/4. 


3.045 1 


[Cooke 1877.] Fest bei 26°. 


3.064 


Bromid. Wasserfrei. BaBr^ [Sf. 25]. 


4.23 


Pentachlorid. SbCl^ [Haagen 1867] 20/20. 


2,346 


Kryst. BaBr^ + 2 H^O. 




Tribromid. SbBr^. 




[Seh. 3] m/4. 


3,710 


[Kopp 1855] Geschmolzen bei 90/0 


3,641 


Jodid. Wasserfrei. Bal^ [Fh. 21]. 


4,917 


[Cooke 1877] Fest bei 23° 


4,148 


Fluorid. BaH^ (Seh. 13. b ) 4,824—4,833. 




Trijodid. 5^/3. [Seh. 3] m/4. 


4,676 


[Seh. 3.] m/4. 


4,828 


[Cooke 1877] Hexagonal. Bei 26° 


4,848 


Kieselfluorbaryum. BaSiN^, 




[ „ „ ] Monoklin. Bei 22° 


4,768 


[Stolba 1865.] 150 


4.279 


Trioxyd. Sb^Oi. 




Oxyd. BaO. [Ck. 18.] 4.73—5.46. 


5.00 


¥irys\. [Ck. 18] 5,25—5,78 


5.53 


Hydroxyd. Barytkrystalle. 




Tetroxyd. Sb^O^. [P.I. 24.] 


4,07 


Ba{OIf)^ 4- 8 H^O [Fh. 21]. 


1,656 


1 Pentoxyd. Sb^Oy [P.T. 24.] 


3,78 


Superoxyd. BaO%, [P.T. 24]. 


4.958 


Säure-Hydrat. Sb^O^ -\- 5 H^O. [Ck. 18.] 


6,6 


Nitrat. Ba{NOi\ [Ck. 18]. 3,208—3,241. 


3,230 


Trisulfid. Sb^y 




Chlorat. Ba{ClOi)^'^ H^O [Seh. 3]. m/4. 


3.179 


Gefallt. Orange. [Rose 1853] 


4,421 


Bromat. Ba{BrOi)% + H^O, [Tp. 22.] 


3.820 


Geschmolz. Kryst. [Rose 1853.] 




Jodat. Ba(/0^)i. Wasserfrei. 




4,614 — 4,641 


4,63 


[Ck. 28]. 5.185-5.286. 


5.229 


Natürl. Kryst. [Ck. 18.] 4,52—4,75 


4.62 


Carbonat, BaCO^ 




Natriumsulfantimoniat 




Gefallt. [Seh, I,l3.b] 4,22—4,37. 


4.275 


Na.SbS^ + 9 H^O [Seh. 3.] 


1,806 


Witherit. [Seh. i] 4,30—4,57. 


4,377 



L 6** 
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Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 

Verbindungen. 



Baryiun. Fortsetzung. 

Sulfat. SaSO^. 

Gefällt. [Ck. i8.] 4,022—4,527. 
Schwerepath. [Scb. 6.C.] 4,470—4,487. 

17.5/4. 
H3rposulfat. BaS^O^ + 4 ^^O. [Tp. 22]. 
Hyposulfit. BaS^Oz + ^%0. [Ck. 28.] 
Hypophosphit. Ba{Ii^P0i)2' 

[Seh. I3.b.] 2,839—2,911. 



BeryUlum. 

Oxyd. Be^Oi. C^^- ^^J 3,02—3,09. 

Sulfat. Be^SO^^. [N.P. 27.] 

» ^^a(5Ö4), + 12 H^O. [x\.P. 27.] 



Blei. 

Chlorid. PbCl^. 

[Seh. 2. Ck. 18.] 5,78—5,805. 
Bromid. PbBr^ [Kremers 1852.] 

Jodid. 7^4. [Ck. 18.] 6,07—6,38. 

Fluorid. PÖFl^, [Seh.i3.a.] 8,224—8,258. 
[Seh. 3.] m/4. 
Oxydul. Pb^O. [P.I. 24.] 

Oxyd. PbO, Pulver. 

[Seh. I. Ck. 18.] 9,21-9,28. 
„ „ Glatte. 

[Seh. I. Ck. 18.] 9,36—9,50. 
Mennige. Pb^O^, [Ck. 18.] 8,94—9,19. 
Superoxyd. PbO%, [Ck. 18.] 8,90—8,93. 
Sulfid. PbS. Künstl. 

[Ck. 18, 19.] 6,77—7,51. 
„ „ Bleiglanz. 

[Ck. 18, 19.] 7.51-776. 

Nitrat. Pb{NOi\. [Ck. 18.] 4,34—4,58. 
Carbonat. PbCO^. 

Gefällt: [Seh. i.] 

Weissbleierz. [Seh. i, 7.b.] 6,47—6,72. 
Sulfat. PbSO^. 

Gefällt: [Seh. 7.b.] 6,17—6,30. 

Anglesit : [Seh. 7.b.] 6,30 - 6,39. 

Hyposulfat. PbS^O^ + 4 I/^O [Tp. 22.] 



Mittel- 
werth. 



4.330 

4476 
3.H2 
3.447 

2>875 



3,063 
2443 
1.713 



5,80 
6,611 
6,16 

8,241 
9.77 

9,25 

9»4^ 
9»07 
8.91 

7.13 

7.65 
4.41 

6»43 
6,57 

6,23 
6,34 
3,245 



Bor. 

Trichlorid. ^a3.[Wöhleru.Deville 1857.] 
Tribromid.j5^r,.[Wöhleru.Devillei857.] 
Trioxyd. ^,0,. [Ck. 18.] 1,75—1,83. 
Borsäure. H^BOi, [Ck. 18.] 1,479: 1,435. 

Brom. 

Bromwasserstoff. IIBr, Bei 758 mm de- 
stillirende wässerige Säure vom Siede- 
punkt 125 —125,5°. (48,2 p.Ct. HBr 
enthaltend) [Topsoe 1870.] Bei 14°. 

Wässerige Bromwasserstoffsäure. 

Siehe Tab. 51. 

Cadmlum. 

Chlorid. CdCl^ [Bd. 20.] 3,625. [Clarke 
1878] 3.938. 

G/r/8+2//80.[Clarkei878.]3,339;3»3M. 
Jodid. G/Zj. [Ck. 28 ] 

12°. 5,986; 13,5°. 5.974. 
Oxyd. CdO, [Ck. 18.] 8,18: 8,11. 

Sulfid. CdS. Künstl. [Ck. 18.] 

Greenockit [Ck. 18.] 4,8; 4,9. 
Nitrat. Cd^NO;)^ + 4 H^O, [Ck. 28.] 
Carbonat. CdCOi* [Seh. 3.] m/4. 

Sulfat. 3 CdSOi, + 8 H^O, [Bd. 20.] 

Caesliun. 

Silicofiuorid. Cr,5/77b. [Preis 1868 ] 17/17. 
Alaun. AlCs\^SO^^ + 12 H^O. 

[Redtenbaeher s. Ck. 18.] 

Calcium. 

Chlorid. CaCli [Seh. 8.] 2,20—2,24. 

CaCl^ + 6 H:iO, [Ck. 18.] 1,61—1,68. 

[Seh. 3.] m/4. 

Bromid. CaBr^ [Bd. 20.] 

Fluorid. CaFi^ Gefällt. [Seh. 3.] m/4. 

Flussspath. [Kg. 23.] 3,i55— 3.199- 
Oxyd. CaO, [Seh. 4.] 3,08—3,18. 

Hydroxyd. Ca{Oir\. [Fh. 21.] 

Nitrat. Gi(yVO,V [Ck. 18.] 2,24—2,47. 

O7(A^0,)8 + 4^3a [Ck.i8.] 1,78—1,90. 
Carbonat CnCO^, 

Gefallt. [G. Rose 1837.] in der Kälte. 
„ „ in der Hitze. 



Mittel- 
werth. 



ii35 
2,69 

1,79 
1,46 



1,490 



3.78 

3,327 ! 

5,980 

8,15 

4,5 

4,85 

2,455 

4,258 

3.05 



3,376 , 
2,003 

2,216 

1,654 
3,32 
3.150 
3,183 

3ii5 
2,078 
2,36 
1,82 

2,719 
2,949 
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Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 

Verbindungen. 



CStlClum* Foitsetzung 
Kalkspath. [Seh. 6.b. Ck. i8.] 

2,702—2,723. 
Arragonit. [Seh. 6.b. Ck. 18.] 

2,930—2,947. 
Sulfat CaSO^. 

Geglühter Gyps. [Seh. 6.e.] 2,88—3,10. 
Anhydrit. [Seh. 6.c.] 2,92 — 2,98. 

Gyps. Gj504 4- 2 //jO. 

[Ck. 18.] 2,306—2,331. 
Hyposulfit CaS^O^ + 6 //2O. 

[Ck. 28.] 1,8715; 1,8728. 

Cep. 

Dioxyd. OO». [N.P. 27.] 

Sulfat 02(^04),. [N.P. 27.] 

» Ce^SO;)r+ S ^iO. [N.P. 27.] 

CMop. 

Chlorwasserstoff. HCl, Condensirt 
Bei 0° 



[Ansdell 1880.] 



Rauchende Salzsäure: 

Gesättigt bei: 
d. Temp. u. d. Druek : 




/= 0° 

4 
8 



14 
18 



738 mm 
759 
765 
762 

762,5 
765,5 
767.25 



Enthaltend : 

45,15 Vo^cy 
44,36 „ „ 

43,83 „ » 
43,28 „ „ 

42,83 M „ 
42,34 r ,» 
41,54 „ » 



23 

Bei dem Drueke 760 mm und dem 
Siedepunkt 1 10° destillirende Salzsäure 
mit 20,240/0 ^^^- [Bineau 1843.] 15/15. 
Rohe Salzsäure. Mind. 29% I/a. 15/15. 
OfBcinelle Salzsäure. 25 o/q //a. 15/15. 

15/15. 

[Pharmac. Germ. Ed. II. 1882.] 
Wässerige Salzsäure Spee. Gewieht u. 
Froc. Gehalt siehe Tab. 51. 



Mittel- 
werth. 



2,715 

2,934 

2,97 
2,96 

2,32 

1,872 



6,739 
3,912 

3,220 



0,908 
0,854 
0,808 
0,748 



rf/// 
1,2257 

1,2266 

1,2185 
1,2148 

1,2074 

1,2064 
1,2014 



1,101 

1,158 

1,124 
1,061 



ChlOP. Fortsetzung. 
Unterchlorsäure. C/^Oi. Hüssig. 

[Niemann, Gm. Kr., Handb. I. 2.] 
Chlorsäure.Concentrirteste.Zr(C70s+7/rjO 
[Kämmerer 1869.] Bei 14,2° 
Ueberchlorsäure. I/CW^. flüssig. 

[Roseoe 1861.] Bei 15,5° 

Ueberchlorsäurehydrat BCiO^ + H^O. 

[Roseoe 1861.] Geschmolzen bei 50° 

Clipom. 

Chlorid. Cr^a^, [Ck. 28.] 2,349—2,377. 
Oxychlorid. CrO^Cl^ 

[Thorpe 1868.] 25/25° 
Oxyd. CVjO, [Ck. 18.] 4,91—5,21. 

Sulfat Crj^SO^t. Wasserfrei. [N.P. 27.] 
Chrom- Alaun. CrK{SO^ + ^2 H^O, 

[Ck. 18.] 1,808—1,856. 
Säure- Anhydrid. CrO»[Ck. 18.] 2,68-2,82. 
Kaliumchromat K^CrO^, 

[Ck. 18.] 2,682—2,734. [Seh. 3.] m/4. 
Kaliumdichromat K^Cr^O^. 

[Seh. 8.] 2,69—2,72. 
Kaliumtrichromat. K^Cr^O^^ 

[Seh 8.] 2,68—2,70. 
Natriumchromat Na^CrO^. [Ck. 28.] 
Ammoniumchromat. {NH^% Cr O4, 

[Ck. 28.] 
Ammoniumdichromat {NN^ Cr^O,, 

[Ck. 28.] 
Magnesiumchromat MgCrO^ + 7 H^O, 

[Ck. 28.] 
Baryumchromat BaCrO^, [Seh.3.] m/4. 
Strontiumchromat 5rCr04.[Seh.3.] m/4. 
Silberchromat -^20-04. [Seh. 3.] m/4. 
Bleichromat /^0'Ö4.[Ck,i8.] 5,65-6,12. 

Dldym. 

Oxyd. ZJijOs. [N.P. 27.] 

Sulfat DilSO^^, [N.P. 27.] 

„ DiißO^j, -f 8 H^O. [N.P. 27.] 

Elsen. 

Chlorür. FeCl^ Wasserfrei. [Fh. 21.] 
/JfC/j -h 4 Äia [Fh. 21 J 



Mittel- 
werth. 



1,5 
1,282 
1,782 
l,8i] 

2,361 

1,920 
'5,04 

3,012 

1,837 
2,74 

2,721 

2,70 

2,69 
2,723 

^9^7 
2,151 

1,761 
4,300 
3,353 
5,523 
5,93 



6,950 

3,735 
2,878 



2,528 
1,926 
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Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 

Verbindungen, 



SiiseH. Fortsetzung. 
Jodür. Kryst. Feh + 4 H^O. [Bd, 20.] 
Oxyd. Fe^Oi. Gefallt u. geglüht. 

[Seh. 12.] 5,04-5,17. 
„ ,, Eisenglanz. 

[Rg. 17.] 5>i9-5»30. 
Oxydoxydul. Fe^O^ Magneteisen. 

[Ck. 18.] 4,96—5,40. 
Monosulfid. FeS. [Ck. 18.] 475—5,04. 
Sesquisulfid. Fe^S^, [Ck. 18.] 4,25—4,41. 
Disulfid. FeS^ Speerkies. [Kg. 17.] 

Eisenkies. [Ck. 18.] 4,93 — 5,18. 
Oxydulcarbonat FeCOi, 

Spatheisenstein. [Ck. 18.] 3,70 — 3,87. 
Oxydulsulfat, FeSO^ 

Wasserfrei. [Ck. 18.] 2,84—3.14. 
Krystallisirt. FeSO^ + 7 //jO. 

[Seh. 3.] 1,86—1,90. m/4. 
Oxydsulfat. /^^i(504VWasserfr. [N.P.27.] 

Brbium. 

Oxyd. Er%0^ [N.P. 27.] 

Sulfat Er4,S0^^, [N.P. 27.] 

„ Er4ßOii^ -i- 8 H^O. [N.P. 27.] 

Fluop. 

Fluorwasserstoff. HFL Wasserfrei. 

[Gore 1869.] 12,78/12,78. 
Wässerige Flusssäure von 120° Siede- 
punkt mit 35,4^0 ^^^* [Bineau 1843.] 

Gallium. 

Chlorid. G^Cl^, Gesehmolzen 80/80. 

[Lecoq de Boisbaudran 1881.] 

Gold. 

Selengold. Au^^. [Uelsmann 1860.] 
Phosphorgold. Au^^ [Schrötter 1849.] 

Indium. 

Oxyd. ÄjÖ,. [N.P. 27.] 

Sulfat, ^S0^\. Wasserfrei. [N.P. 27.] 

Iridium. 

Kaliumiridiumchlorid. nr^Jr-a^. [Bd. 20.] 
Ammoniumiridiumchlorid.( Ar/i''4)s /r CY,. 

[Bd. 20.] 



Mittel, 
werth. 

2,873 

SM 

5,16 
4.84 
4.33 
4.86 

5.03 
3,80 

2,99 

1,881 
3»097 

8,640 

3,678 
3,180 



0.9879 
2,36 



4.65 
6,67 



7»i79 
3438 



3.546 
2,856 



Jod. 

Jodwasserstoff. Bei dem Druck 760 mm 
destillirte wässerige Säure vom Siede- 
punkt 127®, enthaltend: 57,75 % //Ä 
[Topsoe 1870.] Bei 12° 
Wässerige Jodwasserstofifsäure. Siehe 

Tab. 51. 
Monochlorid. ICL [Thorpe 1880.] 0/4. 
Trichlorid. /C/j. [Christomanos 1875.] 
Jodsäure. BIO^, [Ditte 1870.] Bei 0° 
Jodsäure-Anhydrid. 1^0^, 

[Ck. 18.] 4,25—4,80. 

Kalium. 

Chlorid. /^CL [Ck. 18.] i,94S-i>995. 
Bromid. JCBr. [Seh. i.] 242—2.72. 

Jodid. Uri. [Ck. 18.] 3,056-3,078. 

Fluorid. A7^/. [Seh. 3.] m/4. 

Silicofluorid. K^SiFl^. [Seh. 3.] m/4. 
Oxyd. K2O, [Karsten 1832.] 

Hydroxyd. KOH, [Fh. 21.] 

Monosulfid. K^. [Fh. 21.] 

Nitrat, ÄTV^Oj. [Ck. 18; 19.] 2,058—2, 108. 
Chlorat.Ä'C/Oa [Ck.i8;i9.] 2,323-2,350. 
Perchlorat. KCIO^. [Seh. 3.] m/4. 

Bromat A^ffrOj. [Ck.i8;28.]3,22-3,27. 
Jodat. JCJO^. [Ck. 28.] 3,98; 3,80. 

Carbonat K%CO^, 

[Ck. 18. Seh. I3.a.] 2,26 -2,39. 
Hydrocarbonat. KHCO^, 

[Ck, 18. Seh. I3.a.] 2,14-2,25. 
Sulfat K^SO^,. [Ck. 18.] 2,623—2,676. 
Hydrosulfat. KHSO^. 

[Ck. 18.] 2.163—2,478. [Seh. 3.] 2,305. 
Mctaphosphat. ÄVOj. [Ck.28.] Bei 14,5. 
Dihydrophosphat. KH^O^ [Seh. 3] m/4. 
Dihydroarsenat. KH^AsO^ [Seh. 3.] m/4. 

Robalt 

Chlorür. CoCl^ Wasserfrei. [P.J. 24.] 
CoCl^ + 6 H^O, [Bd. 20.] 

Oxydul. CoO. [P.J. 24.] 5,60; 5,75. 

Oxydoxydul. Co^O^. [Rg. 17.] 

Oxyd. CoO. [Ck. 18.] 4,81—5,60. 

Sulfid. CoS, [Ck. 18.] Kr>'st. 

Sulfat CoSO^^ Wasserfrei. [P.J. 24.] 

„ CoSO^ + 7 H^O. rSf. 25.] 



Mittel 
werth. 



1,708 



3,182 

3." 
4,629 

4.SI 1' 

\ 

2,690 
3.070 ll 
2,481 1, 
2,665 
2.656 
2,044 Ij 

2,13 
2,092 

2,331 
2,520 

3,24 
3,89 

2,29 

2,17 
2,647 

2,355 
2,258 

2,321 
2,851 



2,937 
1.84 
5.68 ' 
6,073 i 
5,18 
S45 
3,531 
1,924 
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Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 

Verbindungen. 



KoMenstoff. 

Acetylen. C^H^ flüssig. 



[Ansdell. 1879.] 



Bei —7,0° 
„ 0,0 

,• +9»0 
„ 20,6 

,. 30»o 

Dichlorid. C^Cl^ [Pierre 1847/48.] o/o« 

[Ck. 18. RegnauU.] Bei 20° 

[Ck. 18. Geuther.] Bei 10° 

Trichlorid. C^Cl^, [Schröder 1880.] m/4. 

Tctrachlorid. CCU. [Pierre 1847/48.] 0/0. 

„ „ [Thorpe 18 80.] 0/4. 

„ [Haagen 1867.] 20/20. 

„ [Ck. 18.] 

i»56— i»S99. m/m. 
Tetrabromid. (7^r4.[Bolas u. Gto ves 1 87 1 .] 

Bei 14°. 
Trichlorbromid. CCl^Br, [Paternö 1872.] 

Bei 0°. 
„ [Paterno 1872.] 
Bei 19,5°. 
„ ,^ [Friedel und 

Silva 1872.] 
Tetrajodid.C74.[Gustavsoni874.]Bei20,2° 

Oxychlorid.COC/a. flüssig. 

[Emmerling u. Lengyel 1870.] 0/4. 
[Emmerling u. Lengyel 1870.] 18,6/4. 
Kohlensäure. CO^» Flüssig. 

1 <^//4bei— 10° 

I »» >» 5 

1 M ,. o 

+S 
10 

IS 

y »» M 25 

Schwefelkohlenstoff. CSj. 

[WüUner 1868. Pogg. Ann. 133.19.] 
d i/o = 1,29366 — 0,001506 /. 

Giebt bei 20/0. 
[Pierre 1847/48, berechnet v. WüU- 
ner 1. c] 
<///o = 1,29319 — 0,001487 A 

Giebt bei 20/0. 



[AndreeflT 1859, ^^^' ^*- 
Chem, u. Pharm. 1 1 0,1 1.] 



Mittel- 
werth. 

0460 
0451 
0,432 
0,413 
0,397 
1,649 
1,619 
I 1,612 
2,011 
1,6298 
1,6320 
1,5947 

1,580 

3,42 

2,058 

2,017 

2,063 
4,32 

1,432 
i»392 

0,9952 
0,9710 
0,9471 
0,9222 
0,8948 
0,8635 
0,8267 
0,7831 



1,26354 



1,2634s 



KoMenstoff Fortsetzung. 
Schwefel- [Thoipe 1880.] 0/4. 

Kohlenst. [Buff 1865.] lo/o, 

„ [Haagen 1867.] 20/20. 

„ [Haagen 1867.] 20/4. 

„ [Winkelmann 1873.] 16,06/4. 

Cyan und Verbindungen. CN= Cy, 
Cyan. Flüssig. [Faraday 1845.] ^^^ I7»2. 
Cyanwasserstoff. HCy. Wasserfrei. 

[Gay-Lussac 18 li; 181 5.] Bei + 7° 

«QO 
», „ » **' 

Cyanurchlorid. Cy^Cl^, Fest. 

[Serullas. Ck. 18.] 
Cyansäure. CyOH. [Tr. u. H,] — 20/0. 
[Troost u. Haulefeuille 1 869] Berech. : o/o. 
Cyanursäure. CyJ^OI/)^ + 2 H^O, 

[Schröder 1880.] 1,722. m/4. 
Bei o^ 
[Troost u. Hautefeuille 
1869.] 




Cyankalium. JCCy, 
Cyansilber. AgCy, 
Cyanquecksilber, ffgCy^, 

[Schröder 1880.] 3,990—4,036. 
Ferrocyankallum. K^^eCy^ -h 3 I/%0, 

[Ck. 18.] 1,83-2,05. 
Ferridcyankalium. JC^FeCy^, 

[Ck. 18.] 1,800—1,856. 
Ferrocyannatrium. Na^FeCy^ + \2N^0. 
[Bunsen. Ck. 18.] 
Nitroprussid natrium. Na^ Fe Cy^ NO 

+ 2//2O. 
[Schröder 1880.] 1,687—1,731. 
Kobaltidcyankalium. /T^CoCy^. 

[Bd. 20.] 1,906. [Tp. 22.] 1,913. 
Kaliumplatincyanid. K^PtCy^ -f lt^%0, 

[Ck. 28.] 
Bar3mmplatincyanid. BaPiCy^, 

[Schabus 1850.] 
Kaliumcyanat. KOCy, [Bd. 20.] 

Schwefelcyankalium. KSCy. 

[Bd. 20.] 1,866; 1,906. 
Schwefelcyanammonium. NII^, S,Cy 

[Ck. 28.] 



Mittel- 
werth. 

1,2922 
1,2790 
1,2661 
1,2636 
1,2665 

0,866 

0,7058 
0,6969 

I 
1,32 

1,1558 

1,140 

i»735 

1,768 

2,500 

2,228 

1,725 

1.52 

3.9J3 

4,018 
1,91 
1,833 
i4S8 

1,710 
1,910 
2,490 

3>054 
2,048 

1,886 

i>308 
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1 Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 


j Verbindungen. i 




Mittel- 




Mittel- 


j Kupfer. 


werth. 


Magnesium. Fortsetzung. 


werth. 


Chlorür. Cu^C/t, [PJ. 24.] 3.38-3,68. 


3.53 


Nitrat. MgyNO;^ + 6 H^O. [P.I. 24.] 


1464 


Chlorid. 0*0^, Wasserfrei. [P.J. 24.] 


3.054 


Carbonat. MgCO^, 




cua^ + 2 //,a 




Magnesit. [Seh. i.] 3.02— 3.07. 


3,04 ! 


[Ck. 18.] 247—2,535. 


2,50 


Sulfat. MgSO^ [Ck. 18.] 2,61-2,71. ; 2.65 ' 


BromOr. Cu^Br^ [Bd. 20.] 


4.72 


„ MgSO^ + 7 tf%0. 


1 Jodür. Ol,/,. [Sf. 25.] 


441 


[Ck. 18.] 1,66^1.75 [Seh. 3.] 1,680 


Oxydul. Oi^O. Künstl. 




Mg. Kaliumsulfat. Mgh\\SO^x-\-(>H^O. i 


, [Ck. 18.] 575—6,09. 


5.88 


[Ck.i8] 2,00—2,08. [Seh. 3] m/4. 2.034 


Oxyd. CuO. [Seh. 4. Ck. 18.] 6,32—6,43. 


6,40 


Mg. Ammoniumsulfat. Mg[^NII^[^SO^.i \ 


Sulftir. Cu^. Künstl. 




+ 6 1/^0. [Seh. 15] : 1,725 


[Seh. 9.] 5,52-5,582. 


5.58 


Hypophosphit. Mg{^PN^02\ [Ck. 28.] 


' 


„ Kupferglanz. [Seh. 9.] 5,70— 5,80. 


5.746 


Bei 14 50. 


1,568 


Sulfid. CuS. [Ck. 18.] 3.8-4,16. 


3.98 


Pyrophosphat. Afg^P^O^, 


1 


Phosphorkupfer. Cu^P, 




[Seh. 3.] 2,220. [Ck. 28.] 2,579. 


MO j] 


[Ck. 18.] 6,59; 6,75. 


6,67 




li 


Nitrat Q4{N0^\ + 3 H,0. [P.J. 24.] 


2.047 


Mangan. 


' 


Sulfat. CuSO^. Wasserfrei. 




Chloriir. MnCt^. [Seh. 3.] m/4. 


2,478 , 


[Ck. 18.] 3.53-3,63. 


3.58 


„ MnCl^ + 4 If^O. [Bd. 20.] 2,01 


1 


„ Vitriol. CUSO4, + 5 ^tO. 




[Seh. 3] m/4. 


1,913 


[Ck. 18.] 2,242—2,290» 


2.272 


Oxydul. AfnO, [Rg. 17.] 


5,091 


KupferkaUumaulfat CuK^SO;)t-\-eH^O 




Oxydoxydul. Mn^O^, 




[Seh. 3.] 


2,224 


Künstlich. [Ck. 18.] 4,33—4746. 


4.61 . 


Lantlian. 




Hausmannit. [Rg. 17.] 


4,856 


Oxyd. ZäjO,. [N.P. 27.] 


6,480 


Oxyd.iWwaOj. 




; Sulfat. La^SO;)j^ [N.P. 27.] 


3.600 


Künstlich. [Ck. 18.] 4,325—4,62. 


4,50 i 


,. ^a(^Ö4), + 9 ^iO. [N.P. 27.] 


2,853 


Braunit. [Ck. 18.] 4,75; 4,82. 


4,79 






Hydroxyd. Mn^O^, H^O. [Rg. 17.] 


4.335 


1 LltUuin. 




Superoxyd. MnOt. Pyrolusit. [Rg. 17.] 


5.026 


1 Chlorid. Lid. [Ck. 18.] 1,998; 2,074. 


2,036 


Sulfid. MnS, Manganblende. 


1 


■ Fluorid. Z«/Jr. [Seh. 3.] m/4. 


2,601 


[Ck. 18.] 3,95-4.04. 


4.00 


Nitrat. LiNO^ [Ck. 1 8.] 2,334 ; 2,442. 


2,39 


Nitrat. Mn{N0;)^ + 6 N^O. [Ck. 18.] 


1,82 


' Carbonat. Li^CO^. [Kremers 1857.] 


2,111 


Carbonat. MnCO^, Gefällt. [Seh. i.] 


3.125 . 


Sulfat. Li^SO^. [Kremers 1857.] 


2,210 


Manganspath. [Seh. i.] 3,55—3,66. 


3.61 


j „ Li^O^ + //iO. [Troost 1857.] 


2,02 


Sulfat. J/»5C>4. Wasserfrei. [Seh. 3.] m/4. 
„ MnSO^, + 5 ^%0. 


2,954 


Magn^eslum. 




[Kp. 26.] 2,087—2,095. 


2,09 1 


Chlorid. J/^C7a, [P.J. 24.] 
„ Mga^ + 6J/^0. [PJ.24.] 


2,177 
1,562 


Kaliumpermanganat. KMnO^, 

[Kopp 1863.] 


1 
2.71 


Mg. Ammonium-Chlorid. 




Molybdän. 




^fgC/i+ NH^pi + 6 n^O, [Bd. 20.] 


M56 


Säure- Anhydrid. MoO^. [Schafarik 1863.] 


4,39 


Fluorid. MgFl^. [Seh. 3,] m/4. 


2,472 


Disulfid. MoS^, Molybdänglanz. 




Oxyd. MgO, Magnesia. 




[Ck. 18.] 4.44-4.80. 


4,6 


1 Schwach geglüht. [Ck. 18.] 3,^9-3.25. 


3.22 


Baryummolybdat BaMoO^, [Ck. 28.] 


4,654 


Stark gegl [Ck. 18. Sch.2.] 3.57—3.64. 


3.61 


Strontiummolybdat SrMoO^. [Ck. 28.] 


4,H5 
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Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 


Verbindungen, 




Mittel- 




Mittel- 1 




werth. 




werth. , 


Natrium. 




Natrium. Fortsetzung. 
Dinatriumhydroarsenat. Na^HAsO^ 


1 


Chlorid. NaC/. 




+ 12 H^O, [Ck. 18.] 1,67-1,76. 


1,72 


Kochsalz. kr>'st.[Ck.i8; I9.]2,05— 2,15 1 
1 Steinsalz. [Ck. 18; 19.] 2,14— 2,22.1 


2,150 


Tetraborat. Na^B^ Oj. Wasserfrei. [Fh.2 1 .] 


2,367 




Borax. NotB^O^ + 10 H^O. 




1 Bromid. NaBr, [Ck. 18.] 2,95-3,08. 


3,014 


[Ck. 18.] 1,692-1,757. 


1,721 


Jodid. Na/. [Seh. 11.] 345; 3,654. 


3.55 


Octa6d. Borax. Na^B^O^ -f- 5 H^O. 




' Fluorid. NaFi. [Seh. 3.] m/4. 


2,766 


[Payen 1828.] 


1,815 


Silicofluorid. Na^SiFl^. [Seh. 3.] m/4. 


2,679 


Nickel. 




Monosulfid. Na^S. [Fh, 21.] 


2,471 




i Hydroxyd. iVaO/^. Aetznatron. [Fh.21.] 


2,130 


Chlorür. NiClt, Wasserfrei. [Sf. 25.] 


2,56 


' Nitrat. NaNO^. 


j j 


Oxydul. NiO, Amorph. [Rg, 17.] 


6,66 


[Ck. 18; 19.] 2,200 — 2,265. 


2,244 


Kr^'st. [Seh. 2,] 6,60-6,80. 


6,69 ! 


Chlorat. A^öC/Oa. [Bd. 20.] 


2,289 


Oxyd, MjO,. [Ck. 18.] 4,81-4,85. 


4.83 


Bromat. NaßrO^, [Kremers 1857.] 


^.^^Q 


Sulfid, ms, [Kg. 23.] Kryst. 


4,60 


Jodat. NalO^. [Kremers 1857.] 


0*00^ 

4i277 


Nitrat. Nii^NO^k + 6 ff^O. [Ck. 28.] 


2,05 


Carbonat. Wasserfrei. Na^COy 




Sulfat. NiSO^ + 7 //,a 




\ [Ck. 18. Seh. 3.] 2430-2,509. 


2476 


[Ck. 18.] 1.93-2,04. 


1,98 


Soda. Na^CO^ + 10 H^O. 




Nloto. 




1 [Ck. 18. Seh, 14.] 1,440—1478. 


1458 


Säure-Anhydrid. Nb^O^, 




Hydrocarbonat. NaffCOi. 




[Marignac 1865.] 4,37-4»S3. 


447 


[Ck. 18. Seh. 3.] 2,192—2,221. 


2,206 






Sulfat. Wasserfrei. Na^SO^. 




Osmium. 




! [Ck. 18.] 2,629-2,693. 


2,655 






„ Glaubersalz. Na^O^ + 10 H^O. 




Palladium. 




[Ck. 18.] 1,446-1,471 


1,462 


Kaliumpalladiumchlorid. K^PdO^. 




Hydrosulfat. A^/zi75<94. [PJ. 24.] 


2,742 


[Tp. 22.] 2,739; 2,806. 


2J7 


' Hyposulfit. Na^S^O^ + 5 H^O. 




Ammoniumpalladiumchlorid. 




1 [Kopp 1855.] 


1736 


{NN^\PdCU. [Tp. 22.] 


2418 


Hyposulfat. Na^S^O^ -f 2 N^O. [Tp. 22.] 


2,189 






Trinatriumphosphat Na^PO^. 




Phospliop. 




Wasserfrei. [Ck. 28.] Bei 17,5° 


2,536 


Trichlorid. PCl^. [Buff 1866.] 0/0 


1,6119 


Kryst. Na^PO^ + 12/40. 




„ [BufF 1866.] lo/o 


^5971 


[Ck. 18.] 1,618; 1,622. 


1,620 


[Thorpe 1875.] o/o 


1,6129 


' Dinatriumhydrophosphat. Na^HPO^ 




[Thorpe 1880.] 0/4 


1,61275! 


+ 12 H^O. [Ck. 18.] 1,514-1,586. 


i»537 


„ [Haageni867.] 20/20 


1.5774 1 


Natriumdihydrophosphat. NaH^PO^ 




Tribromid. PBr^. [Pierre 1 847/48.] 0/0 


2,925 


+ H^O. [Sf. 25.] 


2,040 


[Thorpe 1880.] 0/4 


2,9231 


Pyrophosphat. Na^P^O^. 




Oxychlorid./'oaj.[Buff 1866.] lo/o 


1,6937 


Wasserfrei, [Seh. 3.] 2,534. 




[Buff 1866.] 15/0 


1,6863 


[Ck. 28.] 2,373. 


245 


„ [Thorpe 1875.] o/o 


1,7119 


Kryst. + 10 H^O, 




[Thorpe 1875.] lO/o 


1,6936 


[P.J.24.] 1,836. [Ck.28.] 1,773. 


1.80 


[Thorpe 1880.] 0/4 


1,7116 


Metaphosphat. NaPO^. [Ck. 28.] 


2476 


Oxybromdichlorid. POBrCl^. 




Trinatriumarsenat. NoiAsO^, [Ck. 28.] 

1 
1 


2,835 


[Thorpe 1880.] 0/4. 


2,1207 1 
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Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 

Verbindungen. 



PllOSpllOr. [Fortsetzung.] 



Monosulfid. PS, 
Hexasulfid. jPS^. 
Sulfochlorid. PSCi. 



Pupr^, Ck, i8.] 
[DupR-. Ck. i8.] 
[Thorpe 1875.] 

Bei 0° 
[Thorpe 1875.] 

Bei 22° 
Sulfobromid. PSBr^, [Michaelis 1872.] 

Bei 17° 
Pyrophosphorsulfobromid. F^S^Br^ 

[Michaelis 1872.] Bei 17° 
Phosphorsäure-Anhydrid. PtO^. 

[Brisson. Ck. 18.] 

Phosphorsäure. ff^PO^, [Thomsen J. f. 

pract. Ch. (2) 2. 160. 1870.] Bei l8,2° 

Phosphorige Säure, H^O^, [Thomsen 

a. a. O. Bei2i,2° 

Unterphosphorige Säure. H^PO^, 

[Thomsen a. a. O.] 
Bei 18,8° 

Platin. 

Chlorür. PtCl^, [Bd. 20.] 

Chlorid. PtCU + 8 HtO. [Bd. 20.] 

Kaliumplatinchlorid. K^PiCl^, 

[Ck, 18. Seh. 3.] 3,34—3,69. 
Natriumplatinchlorid. Na^PtCl^ 

-\-6//tO. [Tp. 22.] 
Ammoniumplatinchlorid. iNB^)t PtCl^. 

[Ck. 18. Seh, 3.] 2.94-3,06. 



Quecksilber. 



[Sch. 8.] 6,99—7,18. 

[Seh. 2.] 5,32—5.46. 

[Karsten. Ck. 18.] 



Chlorilr. Hg^Cl^. 
Chlorid. HgClt.. 
Bromür. Hg^Br^, 
Bromid. HgBr^. 

[Clarke 1878.] 5,730; 5,746. 
Jodür. Ilg^I^. [Ck. 18.] 7.64; 7,75. 

Jodid, /j^/g. Roth: [Sch. 2.] 6,20—6,32. 
„ „ Gelb: [Sch. 7.a] 5,91— 6,06. 
Oxydul. /^jO. [Ck. 18.] 8,95; 10,69. 
Oxyd. BgO, [Sch. 4.] 11,00—11,29. 



Mittel- 
werth, 



1,8 
2,02 

1,6682 

1,634 

2,85 

2,262 

2.387 
1,884 
1,651 

M93 

5,87 
2.43 

3,54 

2,50 

2,98 



7,103 
5424 
7*307 

5738 
7,70 

6,257 
6,060 
9,82 
11,14 



Quecksilber. [Fortsetzung.] 
Sulfid. HgS, Amorph. 

[Ck. 18.] 7,55—7,70. 

Zinnober: Kryst. [Ck. 18.] 8,06—8,12. 



Oxydulsulfat Hg^SO^, 



Rhodium. 



[P.J.24.] 
[P.J.24.] 



Rubidium. 

Chlorid. PbCL [Clarke s. Sch. 11.] 

Bromid. PbBr. [Clarke s. Sch. 11.] 

Jodid. Pbl. [Clarke s. Sch. 11.] 

Silicofluorid. Rb^iFt^, 

[Stolba 1867.] 20/20. 
Alaun. AlPb^SO^t -h 12 H^O. 

[Redtenbacher s. Ck. 18.] 

Rutlienlum. 

Dioxyd. PuOi, [Deville u. Debray 1859.] 



Scandlum. 

Oxyd. &,0s. 
Sulfat. Sc^ißO^^. 



[N.P. 27.] 
[N.P. 27.] 



Schwefel. 

Chlorür. ÄjC/,. [Kopp 1855.] 0/0 

„ [Kopp 1855.] 16,7/0 

„ „ [Haagen 1867.] 20/20 

„ „ [Thorpe 1880.] 0/4 

Bromür. S^Br^. [Hannay 1873.] 

Thionylchlorid. SOCl^, [Wurtz 1866.] 0° 

„ [Thorpe 1880.] 0/4 

Sulfurylchlorid. 50, C7,. [Regnault 1 838.] 

20° 
„ „ [Thorpe 1880.] 

0/4 
Pyrosulfurylchlorid. S^O^Cl^. 

[Michaelis 1870.] l8° 
[Thorpe 1880.] 0/4 
Sulfurylhydroxylchlorid. SOtCL OH. 

[Michaelis 1870.] 18° 
[Thorpe 1880.] 0/4 



Mittel- 
werth. 



7,67 
8,09 

7,56 
6,47 



2,209 
2.780 
3.023 

3,338 

1,874 

7,2 



3>864 
2,579 



1,7055 

1,6802 

1,6828! 

1,7094 

2,629 

1,675 
1,6767 

1,659 
1,7081 

1,819 
1,8585 

1,776 
1,7847 
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1 
Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 


Verbindungen. 




Mittel- 




Mittel- 


SCllwefel. [Fortsetzung.] 


werth. 


Selen. [Fortsetzung.] 


werth. 


Schwefligsäure-Anhydrid. 80%, flüssig. 




Selenigsäure-Anhydrid. SeO^. 




, <///4bei/=— 10° 
1 »» M — 5 


1,4616 
i»4476 


[Clausnitzer Ber. Chem. Ges. 1878.] 
15.3/15.3 


3,958 


l »» M 0° 


1,4336 


Selenige Säure, Äi&O,. 




1 » . + S° 


14195 


[Tp. 22.] 3, 1 23. [Qausnitzer B.C.G. 1 878.] 




[Andr6eff 1859. 1 „ „ 10° 


1.4055 


1 5.3/1 5.3. 3,007 


3,065 


Ann. Chem. Pharm. / „ „ 15° 


1.3914 


Selensäure, concentrirteste mit 97,5 % 




HO. II.] \ „ „ 20° 


1.3774 


fftSeO^. [Fabian 1861.] 


2,627 


1 » » 25° 


1.3633 






1 » »» 30° 


1.3492 


SUtoep, 




\ „ „ 3S° 


1,3351 


Chlorid. Aga, 




„ „ 40° 


1,3210 


Nach dem Schmelzen. 




Schwefelsäure-Anhydrid. SO^. 




[Seh. II.] 5,517-5.594 


5,553 


Fest bei 25° [Buff 1866.] 




Bromid. AgBr. [Seh. 11.] 6,215—6,425. 


6,331 


1,9081—1,9212. 25/0. 


1,9128 


Jodid. AgI, [Seh. 11.] 5,500—5,718. 


5,621 


1 Flüssig bei 47° [Buff 1866.] 




Dichte mit d. Temperatur zunehmend. 




1,8101-1,8196. 47/0. 


1,8134 


Maximum bei II 6° [Rodwell. Ck. 19.] 




i Flüssig bei 16° [Weber 1876.] 16° 


1,940 


Bei 116° 


5.817 


Schwefelsäure. NtSO^, 




Oxyd. Ag^O. [Seh. 3.3 w/4. 


7,521 


[Marignac 1870.] 0/4 


1,85289 


Sulfid. AgtS. Künstlich. [Ck. 18.] 


6,85 


d il\ = 1,85289 — 0,0010654 / 




Silberglanz u. Acanthit. 




4- 0,000001321 /• 




[Seh. 9.] 7,20-^,34. 


7.28 


Daraus berechnet für 1/18/4 


1,8341 


Nitrat. AgNO^. [Seh. 2.] 4.24-4.36. 


4.342 1 


Gefunden [Kohlrausch 1 878.] für d 1 8/4 


1.8342 


Chlorat. AgClO^ [Seh. 2.] 4,42—4,44. 


4.430 


[Kolb 1873.] 15/0 


1,842 


Bromat. AgBrO^. [Ck. 28.] 5,198; 5,215- 


5,206 


Siehe femer Tab. 49. 




Jodat. AglO^. [Ck. 28.] 5,402; 5,648. 


5.525 


Rohe Schwefelsäure. 




Sulfat Ag^SO^. .[Ck. 18.] 5,34—5,44. 


5.40 


Phar- 9n^tS0,. 15/15 
Conc. Ssäure. 94 — 97 %. 


1,830 


SlUclum. 




™^''- < ^15/15 = 1,836 bis 
IT' Offlcinelle verdünnte Schwefels. 


1,840 


Tetrachlorid. SiCU. [Pierre 1847/48.] 0/0 


1,5237 




[Haagen 1867.] 20/20 


1,4878 


1882. ^j ^j^^ ^^^^^ g.^^^ _|^ ^ ^^^ 




„ [Mendelejeff 1860.] 15/4 


1,4928 


\ Wasser) 1/15/15 =: i,iiobis 


1,114 


[Thorpe 1880.] 0/4 


1,5241 1 


V erdünnte Schwefelsäure. Siehe Tab. 49. 




Hexachlorid. 5/,C7j. [Troost u. Haute- 




Schwefelsäurebihydrat, //^SO^ + H^O. 




feuille 1871.] 0° 


1,58 


Geschmolzen bei 4 8° [GmelinHandb.] 




Tetrabromid. SiBr^. [Pierre 1847/48.] 0/0 


2,8128 


1,780-1,786 


1.783 


Siliciumchloroform. SiBCl^. [Buff und 




Nordhäuser Schwefelsäure. 




Wöhler 1857.] 


1,65 


[Ck. 18.] 1,85-1,90. 


1,88 


Siliciumbromoform. SiHBr^ [Buff und 




Selen. 




Wöhler 1857.] ca. 
SlUciumjodoform. Siffl^. [Friedel 1869.] 


2.5 


Bromür. Se^Br^ [Schneider 1866.] Bei 15° 


3,604 


Bei 0° 


3i362 


Monosulfid. SeS. [Ditte 1871.] Bei 0° 


3,056 


„ 20° 


3,314 



Landolt A Bornstbin. PhysikaUsch-chemische Tabellen. 



L 7 



Digitized by 



Google 



96 



43k 



Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 

Verbindungen. 



SlllClum. [Fortsetzung.] 

Kieselsäure. SiOt. 

i) Quarz. ( Forster 2,650 

H. Rose 2,651 

[Rg. 17.] ) Scheerer 2,653 

[Ck. 18.] \ Schaffgotsch 2,653 

Beudant 2,654 

Deville 2,656 

2) Tridymit [vom Rath 1868.] 

2,295—2,326 

3) Amorphe Kieselsäure aus Silicaten 
oder aus Fluorkiesel [H. Rose 1859.] 

2,190—2,218. 
Künstlicher Tridymit, durch starkes 
Glühen von amorpher Kieselsäure, 
gepulv, Quarz, Infusorienerde, oder 
durch Schmelzen derselben mit Phos- 
phorsalz oder Soda [H. Rose 1859, 
G. Rose 1869.] 2,29—2,33. 

Quarz geschmolzen. [Deville 1855.] 

2,21—2,23. 
Infusorienerde. [H. Rose 1859.] 
Asmanit. [v. Rath 1873. Maskelyne,] 

2,245—2,247. 

Stickstoff. 

Ammoniak. NH^, Condensirt. 

<///4bei/=— 10° 
— co 



[Andrieff 1859. 
Ann. Chem. Pharm, 

HO. II.] 



» » + 5^ 
„ » 10° 
,. » 15° 
» „ 20° 
[Jolly 1861.] </0/0: 0,6193—0,6261. 

"Wässerige Lösung. Siehe Tab. 54. 
ChlorstickstofiF. [Davy 181 3.] 

Stickoxydul. N^O, Condensirt. 

<//'/4bei/= -5° 
0° 
[Andr6eff 1859. 1 " " + 5° 
Ann. Chem. Pharm. < " " o 

110.11.] l o 



Mittel 
werth. 



2,653 



2,311 



2,20 



2,30 

2,20 
2,2 

2,246 



0,6492 
0,6429 
0,6364 
0,6298 
0,6231 
0,6160 
0,6089 
0,6234 



i»653 

0,9576 
0,9370 
0,9177 
0,8964 
0,8704 
0,8365 



Stickstoff. [Fortsetzung.] 
Untersalpetersäure. N^O^ Flüssig. 

[Ck. 18.] 1,42—145. 
[Thorpe 1880.] 0/4. 
Salpetersäure. HNO^. 
[Ck. 18.] 1,554; i»S52. [Kolb 1866.] 0/0 
[Kolb 1866.] 15/0. 
Pharm l ^^"C^- Salpetersaure. 
Germ.' '^ i5/i5 = M5 bis 

g« i ^^^c»'*- verd. Salpetersäure. 
• ( 30% HNO^. 15/15 

Bei 735 mm destillirte wässerige 
Salpetersäure mit 68 ®/o HNO%, [Roscoe 
1860.] 15/5 
Spec. Gewicht verdünnter Salpetersäure 
siehe Tab. 50. 

Ammoniumsalze. 
Chlorid. NH^Cl. [Seh. i.] 1,50—1,53. 
Bromid. A'//4Är. [Seh. 11.] 2,38—2,41, 
[Eder 1881.] Bei 15^:2,327 kryst. 
2,339 subl. 
Jodid. NHJ, [Seh. 3.] w/4. 

Hydrofluorid. NH^FL HFL 

[Bd. 20.] 12/12° 

Nitrat. NB^. NO^, [Seh. i.] 1,68—1,79. 
Hydrocarbonat. AW4. Ä Co,. [Ck. 18.] 
Sulfat. (A^/<iV -^04. [Ck. 18.] 1,75-177. 
Amm. Natriumsulfat. 

NH^. Na {,S0^ -h 2 H^O. [Ck. 18.] 
Dihydrophosphat. NH^ H^. PO^^ 

[Seh. 3.] W4. 
Amm. Natriumhydrophosphat Phos- 
phorsalz, m/^, Na.H.PO^^-^H^O, 
[Ck. 18.] 
Cyan. Siehe Kohlenstoff. 

Strontium. 

Chlorid. 5rC7,. Wasserfrei. 

[Seh. 3.] w/4. 

Wasserhaltig. SrCl^ + 6 H^O, 

[Ck. 18.] 1,92—2,02. [Seh. 3.] w/4° 

Bromid. SrBr^. Wasserfrei. [Bd. 20.] 12° 

Jodid. 5r/j. Wasserfrei. [Bd. 20.] 10° 

Oxyd. SrO. [Ck. 18.] 3,93 [Fh. 21.] 4»6i. 



Mittel- 
werth. 



1,4903 

1.559 
1,530 

1,50 

1,185 



1,52 
2,39 



2,443 

1,211 

1,74 

1,586 

1,762 

1,63 
1,779 

1,554 



3,054 

i»954 
3,962 
4,415 
4,27 
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Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 

Verbindungen, 



Strontium. [Fortsetzung.] 
Hydroxyd. Sr{OII\, [Fh. 21.] 

Strontiankrystalle. Sr{0/i\ + 8 HtO, 

[Fh. 21.] 
Nitrat. Ä<iVOj)j.- [Ck. 18.] 2,86—3,01. 
Chlorat. Si^ClO^. [Seh. 3.] »1/4. 

Bromat. Sr{BrOi\ + H^O, [Tp. 22.] 
Carbonat. SrCO^. Gefällt. [Seh. i.] 

„ -Strontianit, 

[Seh. I.] 3»605— 3,625. 
Sulfat. SrSO^, GeßUt. 

[Seh. I.] 3,S9— 3,77. 
„ Coelestin. [Seh. i.] 3,86—3,96. 
Hyposulfit. SrS^O^ + 6 ^,0. 

[Ck. 28.] 17° 

Tantal. 

Säure- Anhydrid. Ta^O^,, 

[Ck. 18.] 7,03—8,26. 

Tellur. 

Dioxyd. TVOj. 

[Schafarik 1863.] 5,93. [Ck. 28.] 5,770. 
Trioxyd. 7>0j. [Ck. 28.] 5,070—5,112. 
Säure. H^TeO^, 

[Clarke 1878.] 3,425—3,458. 
Säurehydrat. H^TeO^ + 7. H^O, 

[Oppenheim 1857.] 2,34. 
[Clarke 1878.] 2,965; 3,00. 

Thallium. 

Chlortlr. 77(7. [Lamy 1862.] Naeh dem 

Schmelzen. 

Chlorürchlorid. 3 TlCl + TVC/, [Lamy 

1862.] 

Jodür. 77/. [Lamy 1862.] Nach dem 

Schmelzen. 

Sulfür. 7785. [Lamy 1862.] 

Oxydulnitrat. 77A^Oj, [Lamy 1862.] 

Kr>'stall. 
„ „ „ Nach dem 

Schmelzen 
Oxydulcarbonat. Tl^CO^, 

[Seh. 2.] 7,06—7,16. 
Oxydulsulfat. Tl^SO^ 

[Seh. 16.] 6,73—6,81. 
Oxydulphosphat. Tl^PO^. [Lamy 1865.] 



Mittel- 
werth. 

3.625 

1.396 

2,93 

3,152 

3.773 

3,62 

3,614 

3.71 
3,925 

2,178 



7,53 



5,85 
5,087 

3,441 



2,77 

7,02 

5,9 

7,056 
8,0 

5.55 

5.8 

7,11 

6,77 
6,89 



Thorium. 

Oxyd., ThOt. [N.P. 27.] 

Sulfat. TA{S0;)2 + 9 ^^iO. [Tp. 22.] 

Titan. 

Tetrachlorid. T/CT*. 

[Pierre 1 847/48] 0/4. 1 ,761 
[Thorpe 1880.] 0/4. 1,7604. 
Säure-Anhydrid. TiOt, 

Rutil. [Seh. 2.] 4,24—4,29. 

Brookit. [Seh. 2.] 4,13—4,22. 

Anatas. [Seh. 2.] 3.75— 3,9^- 

Titaneisen. FeTiO^, [Seh. i.] 4,66—4,73. 

Stickstoffcyantitan. Ti^CN^. 

[Ck. 18.] 5,28—5.30. 
Uran. 

Oxydul. UrO^. [Ebelmen 1842.] Stark 
* geglüht. 

Oxydoxydul. Ur^Of^, [Ebelmen 1842.] 
Oxydnitrat. UrOtiNO;)r\-(^I/%0 [Bd.20] 

Vanadin. 

Dichlorid. VdCl^ oder Vd^CU 

[Roseoe 1869] 18° 
Trichlorid. VdCl^, [Roseoe 1869.] 18° 
Tetrachlorid. VdC\, flüssig. 

[Roseoe 1869.] 8^ 
„ „ [Thorpe 1880.] 0/4 

Oxytrichlorid. VdOCi^, flüssig, 

[Roseoe 1868.] Bei 0°. 1,865. Bei 17,5° 
Oxydichlorid. FdOCi^. Fest. 

[Roseoe 1868.] 13° 
Sesquioxyd. Vd^O^. [Schafarik 1863.] 
Säure-Anhydrid. F^,öj. [Schafarik 1859] 

Wasserstoff. 

Eis, [Bunsen 1870.] Wenn die Dichte des 
Wassers bei 4° =: i , und bei 0° = 
0,99988 beträgt, so ist für Eis vonO°: 

//0/4 
Wasser. Siehe Tab. 12 und 13, 
Wasserstoffsuperoxyd, IffOi. 

[Th^nard 1818.] 

Wlsmuth. 

Trichlorid. BiC/^. [Bd.20.] 11° 

Tribromid. BiBr^, [Bd,20.] 



Mittel- 
werth. 
9,861 
2,767 



1,7608, 

4,25 
4.14 
3.84 
4,69 

5,29 



10,15 

7,31 
2,807 



3,28 
3,00 

1,836 
1,8653 

1,836 

2,88 
4,72 
349 



0,91674 

1,452 

4,56 
5,604 
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Specifische Gewichte fester und flüssiger unorganischer 


Verbindungen. 




Mittel- 




Mittel- 




wenh. 




werth. 


Wlsmutll. [Fortsetzung.] 




Zink. [FortseUung.] 




Trijodid, Bil^. [Bd. 2D.Ck. 28.] 5.65-5.92. 


5.82 


Carbonat. ZnCO^. Zinkspath. 




Trioxyd. Bi^O^^. [Ck. 18.] 8,08 - 8,21. 


8,15 


[Ck. 18.] 4,42-4,45. 


4,44 


Trisulfid. Bi^S^. [Ck. 18.] 7,00—7,81. 


7,39 


Sulfat. Z«504.Wasserfr. [Ck.i8] 3,40-3,68 


3,49 


Nitrat. Bi{NO^\ + 5 ^tO, 




„ ZnSO^ +7^tO [Ck. 18.] i,93-2»04 




[P.J. 24.] 2,736 [Ck. 28.] 2,823. 


2,78 


[Seh. 3.] 
KaUumzlnksulfat. /iTtZniSO^k + ^^iO' 


2,015 


^Wolfpam. 




[Seh. 3.] m/4 


2,249 


Säure-Anhydrid. H^Ö,[Ck. 18.] 6,30-7,23 


6,84 


Ammoniumzinksulfat. {Nli;)^ Zn {S0^\ 




Natriumwolframat. Na^WO^. [Ck. 28.] 


4.179 


+ 6/40. [Seh. 15.] 1,919—1,925. 


1,922 


„ Na^ WO^ + 2 /y, 0[Ck.28.] 


3.245 






Bar3nimwolframat. BalVO^, [Ck.28.] 


5,023 


Zinn. 




Calciumwolframat. CalVOi. 




Chlorür. (Zinnsalz) SnCl^ -\- 2H^0. 




Scheelit. [Ck.i8.] 6,02—6,08. 


6,04 


[Ck.i8;28.] 2,63-2,76 


2,70 


Bleiwolframat. PdlVO^, 




Tctrachlorid. SnCl^. [Haagen 1867.] 20/20 


2.233 


Wolframbleierz. [Seh. i.] 8,10—8,24. 


8,18 


„ [Thorpe 1880.] 0/4 
Kaliumzinnchlorid. JC^SnCl^. 


2,2788 


Ytterbium. , 




[Seh. 3.] w/4. 


2,687 


1 Oxyd. K5,0,. [N.P. 27.] 


9»i75 


Ammoniumzinnchlorid. {NH^Sna^, 




Sulfat. yh{S04\. Wasserfrei. [N.P. 27.] 


3,793 


[Seh. 3.] «/4. 


2,387 : 


\ M n^{so^),-\-sj/^o. [N.P. 27.] 


3,286 


Tetrabromid. SnBr^. [Bd. 20.] flüssig. 








Bei 39° 


3,322 1 


Yttrium. 




Tetrajodid. Snl^. [Bd. 20.] Bei 11° 


4,696 


Oxyd. K,0,. [N.P. 27.] 


5,046 


Oxyd. SnOt, Geglüht. [Seh. 2.] 6,89-7,18^ 
Zinnstein. [Seh. 2.] 6,85—6,98/ 


6,9«; 


Sulfat. >i(5Ö4)s. Wasserfrei. [N.P. 27.] 


2,612 


»',7 j 


» yziSO,), + S//^0. [N.P. 27.] 


2,540 


Monosulfid. SnS. [Ck. 18.] 4,85—5,27. 


5.03 






Disulfid. SnSt, [Ck. 18.] 4,42—4,60. 


4,51 


Zink. 








Chlorid. ZnClt. [Bd. 20.] 


2,753 


Zirkonium. 




Bromid. ZnBr^, [Bd. 20.] 


3,643 


Fluorzirkonkalium. K^ZrFl^, [Tp. 22.] 


3,582 


Jodid. Zn/t. [Bd. 20.] 


4.696 


Oxyd. ZrO<i. 




Oxyd. ZiiO. [Seh. 4.] 5»6o-5,74. 


5.65 


[Nordenskjöld 1861.] 5,624—5,742 




Sulfid. ZnS. Blende. [Seh. i.] 4,03—4,08. 


4,06 


[N.P. 27.] 5,850. 


5,732 


Nitrat. Zn(NOi\ + 6 //^O. [Ck. 28.] 


2,065 


Zirkon. ZrO^. SiO^,\p^, \%:\ 4,05-4,72. 


4,51 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte unorganischer 
Verbindungen. 



Die den Beobachtern beigefugten Jahreszahlen beziehen sich auf den Giessener Jahresbericht 
der Chemie, hinsichtlich der in demselben nicht vorkommenden Zahlen ist die directe Quelle an- 
geführt. (Hierbei bedeutet: A.: Ann. d. Chem. u. Pharm. — A. C. P.: Ann. de chim. et de phys. 
— CR.: Compt. rend. — Gm. Kr. Hdb.: Gmelin-Kraut, Handbuch d. Chemie.) Vielfache An- 
gaben wurden folgender Litteratur entnommen: 

a) Braun 1875. s. Pogg. Ann. 154, 19O. (Schmelztemp. v. Salzen, thermoelectrisch ermittelt.) 

b) Carnelley 1876. s. Chem. Soc. J. 29, 489. (Schmelzpunkte von Salzen, gefunden durch 
calorimetrische Bestimmung der Temperatur eines Platingefässes, in welchem eine kleine Menge 
des Salzes bis zum eben erfolgten Schmelzen erhitzt wird. — Mittel aus mehreren Beobach- 
tungen.) 

c) Carnelley 1878. s. Chem. Soc. J. 33, 273. (Schmelzpunkte von Salzen, wie bei b) bestimmt) 

d) Carnelley u. C. W. 1878. s. Carnelley und Carleton - Williams. Chem. Soc. J. 33, 281. 
(Siedepunkte, ermittelt durch die Beobachtung, ob in dem Dampf der siedenden Substanz 
gewisse Salze, welche in Capillarröhren enthalten sind, schmelzen oder nicht. Die Schmelz- 
temperaturen der Salze waren nach Methode b) bestimmt.) 

e) Carnelley u. C. W. 1879. s. Carnelley u. Carleton-Williams. Chem. Soc. J. 35, 563. (Siede- 
punkte wie bei d) ermittelt.) 

/) Carnelley u. C. W. 1880. s. Carnelley u. Carleton- Williams. Chem. Soc. J. 37, 125. 

(Schmelzpunkte wie bei b) bestimmt.) 
g) Faraday 1845. s. Ann. d. Chim. et d. Phys. 15. — Berzelius, Jahresb. 26. (Condensat. v. Gasen). 
h) Regnault 1863. s. Jahresb. 1863. — M6m. de VAcad. 26. (1862.) — (Siedepunkte). 
Die Beobachtungen sind bei jeder Substanz nach den Jahreszahlen geordnet. 
5im r= Schmelzpunkt. £r ^Erstarrungspunkt. .SJ^ =1 Siedepunkt (Barometerstand in mm). 



Aliuninlum. 

Bromid. Al^Br^ 
Sm: 90® ungefähr. 

. 93° 
^: 265—270° 
„ 260° 



Weber 1857. 

Deville u. Troost 1859. 

Weber 1857. 

Deville u. Troost 1859. 



Jodid, 

Sm: 



1850 ungeföhr. 

1250 

350° 



Sp', 

Nitrat. Al^{NO^^-\-\ 
Sm: 72,8° 
*: 134° 



Weber 1857. 

Deville u. Troost 1859. 

Deville u. Troost 1859. 

Ordway 1859. 
Ordway 1859. 



Anttinoii« 

Trichlorid. SbCl^ 

Sm: 73,2© Kopp 1855. 

,» 73.2° Thorpe 1876. 

„ 72° Cooke 1877. 



Antimon* [Fortsetzung.] 



Sjp (748): 2230 
2300 

„ (760): 223,S° 

2I60 

221° 



Pentachlorid. 
Äw: — 6° 



Tribromid. 
Sm: 94° 

„ 90° 

» 93° 
Er: 90° 
Sp: 270° 

„ 274»5° 

« 283° 

„ 2800 

Trijodid. Sb/^ 

Sm: 164,40 



SbCl^. 
SbBr^ 



Kopp 1855. 

Capitaine (Kopp. A. 96). 

Thorpe 1876. 

Cooke 1877. 

Carnelley u. C. W. 1878. 

Kammerer 1875. 

Serullas. A.C.P.(2)38. 
Mac Ivor 1874. 
Cooke 1877. 
Kopp 185s. 
Serullas. A. C. P. (2) 38. 
Kopp 1855. 
Mac Ivor 1874, 
Cooke 1877. 

Mac Ivor 1876. 
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Antimon. [Fortsetzung.] 


Blei. 




Trijodid. Sd/^ 


Chlorid. PbCl^ 




Sm: 1670 Cooke 1877. 


Sm: 580° 


Braun 1875. 


Sp (7S8~759)- 400,4—400,9° Bennet 1878. 
„ 414°— 427° Carnelley u. C. W. 1 878. 


„ 501° ±1° 
„ 498° ±2,5° 
I sp: 861-954° 


Carnelley 1876. | 
Carnelley 1878. 
Carnelley U.C.W. 1880. 1 


Trifluorid. S^F/^ 


Bromid. PöBr^ 


1 


Sm: 292° ± 8° Carnelley 1878. 


Sm: 4990 + 2° 


Carnelley 1878. 


Arsen. 


Jodid. Pd/t 
Sm: 383° ± 5° 


Carnelley 1878. 1 


Trichlorid. AsC/^ 


sp: 861—954° 


Carnelley u. C.W. 1880. j 


* (757): 133,8° Pierre 1 847/48. 


Phosphit. Pb{POi\ 




„ : 132° Dumas (Kopp. A. 96). 


Sm: 800° 


Carnelley 1878. ' 


„ (754): 128° Haagen 1867. 


Basisches Phosphit. 


P^2^20j 


„ (760): 130,2° Thorpe 1876. 


Sm: 806° ± 6° 


Carnelley 1878. 


Trlbromid. AsBr^ 


Bop. 

Trichlorid. BCl^ 




\ Sm: 20—25° Serullas. A. C. P. (2) 38. 
1 ^ : 220° Serullas. A. C. P. (2) 38. 






sp (760): 17° 


Wöhler u. Deville 1857. j 


Trijodid. As/^ 


„ (760): 18,23° 


Regnault 1863. 


Ätt:i46°(Quecks.-Th.) Carnelley 1878. 


Tribromid. BBr^ 




Sp: 394—414° Carnelley u.C. W. 1878. 


sp: 90,5° 


Wöhler u. Deville 1857. ;■ 


Trifluorid. AsF/^ 


Borsäure-Anhydrid. 


^2^3 ; 


Sp: 63° Unverdorben 1826. 


S^n: 577° ± 5° 


Carnelley 1878. 


„ 60,4° Thorpe 1880. 


Borsäure. If^BO^ 




Barynrn. 


Sm : 1 84° tQuecks.-Th.) Carnelley 1 878. || | 


„ 186° (Calorini.) 


Carnelley 1878. i 


Bromid. BaBr^ 






\ Ä5«: 812° ± 3° Carnelley 1878. 


Brom. 




1 Fluorid. BaF/^ 


Bromwasserstofif. NBr || | 


Sfn: 908° ungefähr. Carnelley 1878. 


Condens. Er: — 87 


°Faraday 1845. | 


1 Nitrat. BaCNO^). 


„ 5w:-86,7 


^°Faraday 1845. 1 


\ Sm: 593° ± 1° Carnelley 1878. 


1 Stärkste durch DestiUation herstellbare was- lil 




j serige Säure mit 


18.17 Proc. I/Br 


Chlorat. Ba{ao^)^, 

Sm: 414° ± 6°. Carnelley 1878. 


Sp (758): i250-i25,5°Topsoe 1870. ' 




Cadmlum. 




BepyUlum. 


; Chlorid. CdCl^ 




Chlorid. BeCk 


Snr. 541° ±5,5° 


Carnelley 1878. i 


Sm: 585—617° Carnelley u. C. W. 1880. 


! Sp: 861—954° 


Carnelleyu. C.W. 1880. 


Bromid. BeBr^ 


Bromid. CdBr^ 




Sm: 585—617° Carnelley u. C. VV. 1880. 


Sm: 571° ± 4° 


Carnelley 1878. 1 


Nitrat. ^(iVOs), + 3^20 


Sp: 806-812° 


Carnelley u. C. W. 1880. 


Sm: 90° Ordway 1859. 


Jodid. Cä/t 




Sp: 140,5° Ordway 1859. | 


Sm: 404° 


Carnelley 1878. 


1 


Sp: 708-719° 


Carnelley u. C. W. 1^80. 
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Cadmluin. [Fortsetzung.] 


ClllOr« [Fortsetzung.] 


Fluorid. CdFl^ 


Ucberchlorsäurehydrat. Bao^+H^O 


Sm: 520 ± 7° Caraelley 1878. 


Sm: 50° Roscoe 1861. 


Nitrat. Cd{NOi\ + ^fl^O 


Cliroiii« 


Sm: 59,S° Ordway 1859. 


Oxychlorid. CrOjC/, 


^: 132,0° Ordway 1859, 


^ (760): 118° Walter. Gm. Kr. Hdb. 


Caeslum. 


„ (753): 117,6° Carstanjen.Gm.Kr.Hdb. 


Chlorid. Oa 


" (733): 116,8° Thorpe 1868. 


Stfr. 631° ± 30 Camelley u. C. W. 1880. 


„ (760): iis,9® Thorpe 1880. 


Calcium. 


Nitrat. Cr^NOn\+ iSJ/^O 

Sm: 37° Ordway 1859. 


Chlorid. Wasserfrei. CaCl^ 


Sp: 125,5° Ordway 1859. 


Sm: 7230 + 1° Camelley 1876, 




„ 719 ± 0,8° Camelley 1878, 


Dldym. 


Chlorid. Wasserhaltig. CaCl^-^ 61/^0. 


Elsen. 


Sm: 28,50 Person 1847/48. 


Chlorid. Ee^a^ 


„ 29° Kopp 1855. 


Sm: 306-307° Caraelley u. C. W. i88o- 


Bromid. CaBrf 


Nitrat. EeJ,N0^\-\-iZN20 


Sm: 680° + 7° Caraelley 1876. 


Sm: 47,2° Ordway 1859. 


„ 676° ± 7° Camelley 1878. 


Sp: 125° Ordway 1859. 


S^: 806—812° Caraelley u.C. W. 1880. 




Jodid. Ciz/, 


Erbium. 


1 Sm: 631° Caraelley 1878. 


Fluop. 


1 sp : 708—7 1 9° Camelley u. C. W. 1 880. 


Fluorwasserstoff. I/El Wasserfrei, 


Fluorid. CaFii 


Er: unter —34° Gore 1869. 


Sm: 902° ungefähr. Camelley 1878. 


^: 19,44° Crore 1869. 


Nitrat. Wasserfrei. Cb(^Os)s 


Stärkste durch Destillation herstellbare wäs- 


Sm: 561° ± 6° Caraelley 1878. 


serige Flusssäure mit 48,17 Proc. HFl 


Nitrat. Wasserhaltig. Ca{NO^)2 + ^20 


Sp: 125°— 125,5° Gore 1869. 


Sm: 44° Ordway 1859. 


Gallium. 


S!p: 132° Ordway 1859. 


Chlorür. Ga^ 


CMOP. 


Sm: ungefähr 164° Lecoq de Boisbaudran 


Chlorwasserstofil J/Cl 


sp: gegen 535° 1881. 


Er: unter — IIO^ Farad ay 1845. 


Chlorid. G^a^ 


Sp des flüssigen HCl siehe Tab. 28 a. 
Stärkste durch Destillation bei 760 mm dar- 


Sm: 75,5° Lecoq de Boisbaudran 
Sp: 215°— 220° 1881. 


stellbare wässerige Säure mit 20,24 Proc. -^^^^ 


Gold. 


Sp (760): 110° Roscoe u. Dittmar 1859. 


Indium.« 


Unterchlorigsäure- Anhydrid. Cl%0 


J-lA^l 1 Ulli. 


sp: 19—20°. Pelouze. A. C. P. (3) 7. 


Iridium. 


Unterchlorsäure. ClO^ 


Jod. 


Er: —79° Faraday 1845. 


Jodwasserstoff. J// 


Sm: — 76° Faraday 1845. 


Condens. Er: — 50° Faraday 1845. 


Sp (730 : 9»9'' Schacherl 1881. 


„ Ä«: — 49,5° Faraday 1845, 
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Jod. [Fortsetzung.] 
Jodwasserstoff. /// 

Stärkste durch Destillation bei 760 mm dar- 
stellbare wässerige Säure mit 57,75 Proc. /// 
S^ (760): 1270 Topsoe 1870. 

Monochlorid. IC/ 
Smi 250 

„ 24,70 

» 250 

S^: 100,50—101,5- 

„ (760): 101,30 

Trichlorid. /C/, 

Sm: 330 
Ucbcijodsäurchydrat HIOi+'^H^O 

Sm: 1300 Langlois 1852. 



Trapp 1854. 
Schützenberger 1862. 
Hannay 1873. 
Bomemann 1877. 
Hannay 1873. 
Thorpe 1876. 

Christomanos 1877. 



Kalium. 

Chlorid. KCl 
Sm: 7300 
., 738^ ± 4° 
„ 734° ± 4»5°- 

Bromid. ATBr 

Sm: 7030 ± 2° 
„ 6990 ± 20 

Er: 6850 ± 3,5° 
Jodid. A7 

Sm: 666° 
„ 639° ± 3° 
n 634° ± 3° 

Er: 622° 

Fluorid. KF/ 

•Sw:,789°± 3° 
Nitrat ^A^Os 

Sm: 339° 
» 342° 
„ 353° ± 1° 
„ 339° ± 2° 



Braun 1875. 
Camelley 1876. 
Camelley 1878. 



Carnellcy 1876. 
Camelley 1878. 
Camelley 1876. 

Braun 1875. 
Camelley 1876. 
Camelley 1878. 
Camelley 1876. 



Camelley 1878. 



Person 1847/48. 
Braun 1875. 
Camelley 1876. 
Camelley 1878. 
Er: 338,30 (Quecks.-Th.) Schaffgotsch 1857. 
332° ± 5° Camelley 1876. 



Kalium. [Fortsetzung.] 
Mischungen von Kaliuxnnitrat und Natrium- 
nitrat. 

In 100 Th. Mischung. 



100,0 
90 
80 
70 
60 



NaNO^ 

10 
20 
30 
40 



Erstamings- 
temperalur. 

338,3° 

311° 

2800 

2500 
230° 
225,60 
2290 

244° 
2620 

2810 

2980 

313° 



54,3 {iMol) 45,7 {iMol) 
50 50 

40 60 

30 70 

20 8p 

10 90 

— 100 

(Quecks.-Th.) Schaffgotsch 1857. Pogg. A. 102. 
Chlorat. AT/O, 

•Sw:3340(Quecks.-Th.)Pohl 1851. 

n 372° ± 20 Camelley 1876. 

n 359° ± 2° Camelley 1878. 

^: 3510 Camelley 1876, 

Perchlorat. KCIO^ 
Sm: 6100 ± iqo 



Camelley u. C. W. 1880. 
Camelley u. C. W. 1880. 
Camelley u. C. W. 1880. 



Jodat A7Ö, 
Sm: 5600 ± lO 

Perjodat KIO4 

Sm: 5820 ± 60 
Hydrosulfat. KBSO^ 

Sm: 2000 Mitscherlich 1830. 

„ 2100 Scbultz-Sellack 1871, 

Pjrrosulfat IC^S^O^ 

Sm: bedeutend über 3000 

Schultz-Sellack 1871 
KHS^O^ 

Schultz-Sellack 1871. 



Hydropyrosulfat. 
Sm: 1680 

Carbonat JC^CO^ 

Sm: 11500 (?) 
„ 8380 ± lO 
„ 834° ± 1° 

Er: 8320 ± 60 

Schwefelcyankalium. 

Sm: 161,20 



Braun 187 5. 
Camelley 1876. 
Camelley 1878. 
Camelley 1876. 

urcNs 

Pohl 1851. 
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Kobalt. 1 


Cyanbromid. CNBr 


1 


Sm: 16^ Serullas 1827. Pogg.A.9. 


KoMenstoff. 


„ 4° Löwig 1829. 


Tctrachlorid. CCU 


sp: 400 ungefähr. Bineau. A.C.P.(2)68. 


Er: —24,730 Regnault 1863. 


Cyanurbromid. {CN\Br^ 


Sp (760): 76,50° Regnault 1863. 


Sm: über 3000 Eghis 1869. 


„ (760): 76,50 Main 1877. 




„ (760): 76,740 Thorpe 1880. 


Cyansulfid. {CN\S 




Sm: 600 Linnemann 1861. 


Trichlorid. QC/« 




Sm und ^: 1870 Hahn 1878. 


KupftP. 


Oxychlorid. COCk 


Chlorür. CwaC/a 


•^(756): 8,2° Emmerlingu.Lengyel 1869. 


Sm: 4340 ± 40 Carnelley 1878. 




Sp: 954— 10320 Carnelley u. C.W. 1880. 


Kohlensäure. COg Condensirt. 




Sm: —56,5 bis 57,50 Faraday 1845. 


Chlorid. CuOi 


^ (760): —78,20 Regnault 1863. 


Sm: 4980^40 Carnelley 1878. 


„ (760): —800 Pictet 1878. 


Bromür. Cu^Bri 


Schwefelkohlenstoff. CS^ 


Sm: 504O ± 70 Carnelley u. C.W. 1880. 


Sp (760): 46,60 Gay-Lussac(Kopp.A.96) 


S^: 861— 9540 Carnelley u. C.W. 1880 


„ (756): 47,9*^ Pierre 1847/48. 


Jodür. Cttj/a 


„ (769): 46,20 Andrews 1847/48. 


Sm: 6010 ± 30 Carnelley 1878. 


„ (753): 46,90 Marx (Kopp. A. 96). 


Sp: 759— 7720 Carnelley u. C.W. 1880. 1 


„ (760): 46,200 Regnault 1863. 


Pluorür. (MiFii 


1 „ (745,5): 47,7° Haagen 1867. 


Sm: 9080 ungefähr. Carnelley 1878. 


1 „ (760): 46,040 Thorpe 1880. 




„ (768,5): 47,0° R. Schiff 1881. 


Nitrat. Cu{N0i)i + zJ/20 




Sm: 114,50 Ordway 1859. 


Cyan. (CAOa 


Sp: 1700 Ordway 1859. 


Fest: Sm: —34,4** Faraday 1845. 




Flüss. :Sp{y66):-20,y^ Bunsen 1 836. Pogg. A.46. 


Lanthan. 


CyanwasserstofT. CNJ/ 


Nitrat LaiNOi^ + zJ/^O 

Sm: 400 Ordway 1859. 


Er: —15° Gay-Lussac 1815. 


Sp: 1260 Ordway 1859. 


Sp: +26,50 Gay-Lussac 181 5. 




Cyanchlorid. Flüssiges. CNCl 


LltUum. 




Chlorid. LiCi 


Er: —50 bis 60 Wurtz 1851. 

„ — 7i4° Regnault 1863. 
sp: 15,50' Wurtz 1847. 


Sm: 6020 ± 50 Carnelley 1876. 
„ 598° ± 3° Carnelley 1878. 


„ 12,660 Regnault 1863. 


Bromid. LiBr 


„ 15,50 Salet 1865. 


•Sw: 547° ±5° Carnelley 1878. 


Cyanurchlorid. {CN^Cl^ 


Jodid. Li/ 


Sm: I400 Serullas 1828. A. C. P. (2) 38. 


'Sw:453°±4° Carnelley 1876. , 


„ 1450 Gauüer 1866. 


„ 446° ± 3,5° Carnelley 1878. 


Er: 1300 Gautier 1866. 


Fluorid. LiFi 


Sp: 1900 Serullas 1828. 


Sm: 801° ± 150 Carnelley 1878, 
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LltUum [Fortsetzung]. 


Natrium [Fortsetzung]. | 


Nitrat LiNO^ 


Bromid. NaBr 


Sm: 267° ±8° (Calorim.) Camelley 1878. 


Sm: 712° ± 60 Carnelley 1876. 


„ 264°(Qcks.-Therm.) Camelley 1878. 


„ 708° ±6,50 Camelley 1878. 


Sulfat ZJ^SOi 


Jodid. JVal | 


Sm: 822° ± 2° Camelley 1876. 


^r- 633° ±6° Camelley 1876 


„ 8i8°±2<> Camelley 1878. 


„ 628«>±6o Camelley 1878. 


Carbonat Li^CO^ 


Fluorid. NaFi 


! Sffr. 699°. ± 4° Camelley 1876. 


Sm: 9020 ungefähr. Camelley 1878. 


' »» 695° ±4<» Camelley 1878. 


Nitrat JVaJVO^ 


Phosphat. Li^PO^ 


Ä«:3i0,5O(gcks.-Therm.) Person 1847/48. i 


1 Sm: 857° ungefähr. Camelley 1878. 


„ 3140 (Thermo, electr.) Braun 1875. 


Magrnesluin. 


»> 330°±2°CCalorim,) Camelley 1876. .| 
„ 316° (Calorim.) Camelley 1878. \ 


, Chlorid. MgCl^ 


n 319° (Quecks.-Therm.) Camelley 1878. 


Sm: 708° Camelley 1878. 


£r: 313° (guecks.-Th.) Schaffgotsch 1847/48. 


1 Bromid. Af^Br^ 


Mischungen von NaNO^ mit KNO^ siehe 


Sfft: 695° Camelley 1878. 


Kalium nitrat. 


Fluorid. AfgFit 


Chlorat. NaClO^ | 


Sm: 908° ungefähr. Camelley 1878. 


Sm: 302° Camelley 1878. 


Nitrat Afg{NOi\+ 61/^0 

Sm: 90° Ordway 1859. 
^: 143° Ordway 1859. 


Bromat. NaBrO^ 

Sm: 3810 ± 6° Camelley u. C.W. 1880. 




Sulfat. Na^SOi, 1 


Mangran. 


Sm: i28oo(?) Braun 1875. 


Chlorür. Kryst AfnCi^ + ^J/tO 


» 8650 ±30 Camelley 1876. 


Sm: 87,5<> Clarke. Const. of Nat. 


„ 861° ±30 Camelley 1878. 


^: 106° Clarke. Const of Nat 


Hyposulfit ^a^SxO^-\- ^ H^O 


Nitrat Mn{NO^\-{-eH^O 


Sm: 450 Kopp 1855. 


Sfn: 25,8° Ordway 1859. 


„ 48,10 Trenlinaglia 1876. | 


Sp: 129,50 Ordway 1859. 


Carbonat Na^CO^ Wasserfrei. 


Molybdän. 


Sm: 920° Braun 1875. 


1 Pentachlorid. MoCl^ 


„ 8180 ± 50 Camelley 1876. 


1 Sm: 1940 Debray 1868. 


», 8H°±5*' Camelley 1878. 


sp: 2680 Debray 1868, 


Phosphat, gewöhnt Na^HPO^ + 12 H^O ^ 


Molybdänsäure-Anhydrid. MoO^ 


Sm: 36,4° Person 1847/48. 
7, 35° Kopp 1855, ; 


Sm: 7S9° ± 2° Camelley 1878. 




Metaphosphat. NaPO^ 


Natrium. 


Sm: 6170^20 Camelley 1878. 


Chlorid. NaCl 


Py rophosphat Na^P^ 0-, 


Snt: 960° Braun 1875. 


Sm: 888° ungefähr. Camelley 1878. 


» 776o±6o Camelley 1876. 


Borat. Borax. Na^B^O, (wasserfrei). 


„ 7720±6o Camelley 1878. 


Sm: 561° ± 50 Camelley 1878. | 
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Nickel. 




Phosphor [Forlsetzung]. , 


Nitrat Ni{N0^\ + 6II^0 \ 


Oxybromdichlorid. POBrClf 


Sm: 56,70 


Ordway 1859. 


Sm: 1 1 Geuther u. Michaelis 1 87 1 . 


Spx 136,70 


Ordway 1859. 


Sp C760): 137,60 Thorpe 1880. 1 


Nlob. 




i Sesquisulfid. P^S^ 


Pentachlorid. NbClf, 




Sm: 1420 Lemoine 1864. 


Sm: 1940 


DeviUe u.Troost CR. 64. 


„ 1660 Ramme 1879. 


*• 240,50 


Deville u.Troost. CR. 64. 


Sp: zw. 30OU. 4000 Lemoine 1864.- 


Osmium. 




Disulfid. PS^ oder P^S^ ' 


Superozyd. Osmiumsäure, OSO4 | 


Sm: 296— 2980 Ramme 1879. 


^: gegen lOOO 


DeviUe u. Debray. 






A. C P. (3) 56. 


Trisulfid. P^S^ 


Palladium. 




Sm: gegen 29OO Lemoine 1864. 


Phosphor. 




Pentasulfid. P^S^ 


Trichlorid. FCl^ 




Sm: iT^—rjtP V.Meyer u.CMeyer 1879. 


Sp (763): 78° 


Dumas s. Kopp. A. 96. 


sp: 5300 Hittorf 1865. 


„ (751,5): 78,34° 


Pierre 1847/48. 


, Sulfochlorid. PSa^ 


„ (767): 78,5° 
„ (760): 73,800 
„ (746): 76,7° 
„ (768): 76,250 


Andrews 1847/48. 
Regnault 1863. 
ilaagen 1867. 
Thorpe 1875. 


Sp (750): 124,50 Chevrier Gm.-Kr.-Hdb. 
„ 124,250 Baudrimont 1861. | 
„ (760): 125,00 Thorpe 1875. 


„ (760): 75,95° 


Thorjje 1876. 


Sulfobromld. PSBr^ 


Tribromid. PBr^ 




Sm: 380 Michaelis 1872. 


sp (760): 175,30 


Pierre 1847/48. 


„ 36,40 Mac Jvor 1874. 


„ (760): 172,90 


Thorpe 1880. 


Chlorphosphorstickstoff. P^N^Ci^ 


Dijodid /Yj 




Sm: iioo Gladstone 1850. 


Sm\ IIQO ungefähr. 


Coren winder 1850. | 


„ 1140 Wichelhaus 1870. 


Trijodid. /y. 




Sp: 2400 Gladstone 1850. 


5w: etwas unter 55c 


> Coren winder 1850. 


„ 250— 2600 Wichelhaus 1870. 


Oxychlorid. POCl^ 




Unterphosphorige Säure. B^O^ 


1 Snr. -1,50 


Geuther u. Michaelis 1 87 1 . 


' Sm: 17,40 J. Thomsen 1874. 


i Sp\ iioo 


Wurtz 1847/48. 




„ IIOO 


Buff 1866. 


Phosphorige Säure. H^PO^ 


„ IIOO 


Wichelhaus 1867. 


Sm: 74O ungefähr, Hurizig u. Geuther 18 59. 1 


1 „ (760): 107,230 


Thorpe 1876. 


„ 70,10 J. Thomsen 1874. 


1 Pyrophosphorsäurechlorid. P^O^Cl^ 


Orthophosphorsäure. H^PO^ 


1 Sp\ 210— 21 50 


Geuther u.Michaehsi 871. 


Sm: 38,60 . J. Thomsen 1874. 


j Oxybromid. POBr^ 




„ 41,750 Berthelot 1878. 


Snr. 45— 460 


Ritter 1855. 


Er: 40,50 Berthelot 1878. 


Sp'. 195^ 


Ritter 1855. 




„ • 193° 


Baudrimont 1861. 


Platin. 
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.Quecksilber. 

Chlorid. //gCi^ 

Sm: 288o(Qcks.-Thenn.) Camelley 1878. 
ji 2930±iO(Calorim.) Camelley 1878. 
„ 287° Camelley u. C.W. 1880. 

S^: yyj^ Hittorf 1865. 

„ 302° ± 2° Camelley 1876. 

„ 3030 Camelley u. C.W. 1878. 

Bromür. Hg^Br^ 

Subl\ 4050 ungefähr. Camelley 1878. 
Bromid. UgBr^ 

Äw:222-2230(gcks.-Therai.) Oppenheim 1869. 
„ 2440(gcks.-Therm.) Camelley 1878. 
„ 242° ± I o (Calorim.) Camelley 1 878. 



»» 2440 ^ 
*: 319° 
Jodür. Hg^I^ 
Suhl'. 190° 
Sm\ 290° 
Sp\ 310° 
Jodid. ^/, 
Sm\ 2380 
„ 253— 2540 

*: 358'' 
„ 339—359° 
„ 349° 
Chlorojodid. JIgCll 
Sm: 153° 
Er\ 1460 
Sp- 3IS° 
Bromoj odid. HgBrI 
Sm: 2290 

Rhodium. 
Rubidium. 

Chlorid. 1^6 a 

Sm: 710° 
Bromid. MBr 

Sm: 6830 ± 30 
Jodid. J^d/ 

Sm: 6420 ± 30 
Fluorid. ^<jy^/ 

Äw: 753° ± 9° 



Camelley u. C.W. 1880. 
Camelley u. C.W. 1878. 

Yvon 1873. 
yvon 1873. 
Yvon 1873. 

Oppenheim 1869. 
Köhler 1879. 
Camelley u. C.W. 1880. 
Hittorf 1865. 
Camelley u. C.W. 1878. 
Camelley u. C.W. 1880. 

Köhler 1879. 
Köhler 1879. 
Köhler 1879. 

Oppenheim 1869. 



Camelley 1878. 
Camelley 1878. 
Camelley 1878. 
Camelley 1878, 



Rubidium [Fortsetzung]. 
Carbonat. üb^COt 

Sm: 8370 ± 50 Camelley u. C.W. 1880. 



Ruthenium. 

Tctroxyd. Ru O4 
Sm: 40° 



Schwefel. 

Schwefelwasserstoff. 
JSr: —85,6° 
Sp (760): — 6i,8o 
Schwefelchlorür, 
Sp: 1380 
V 139° 
« 144° 
„ (761): 137,70 
„ (760): 138,120 



Deville u. Debray 1875. 
C. R. 80. 



/^5. Condensirt 
Faraday 1845, 
Regnault 1863. 

Dumas s. Kopp. A. 96. 
Marchand s.Kopp. A.96. 
Kopp 1855. A. 95. 
Haagen 1867. 
Thorpe 1880. 



Schwefligsäure-Anhydrid. SO^ Condensirt. 

A. 37. 



Mitchell 1841. 
Faraday 1845. 
Faraday 182 3. 
Bunsen 1839. ^^SS- 4^- 
Pierre 1847/48. Drion 
Andr^eff 1859. 
Andreeff 1859. 



[1859- 



Er: -79° 

„ -76° 

.§>: —10° 

« -10,5° 

„ (759): - 8° 

n (740.- —10,3' 

„ (754): — 9,9' 

„ (760); — 10,08° Regnault 1863. 

Schwefelsäure-Anhydrid. SO3 
Prism. kryst.Är/:i5 — 18° Marignac 1853. 
„ 14,80 R. Weber 1876. 
5/>:46-470 Buff 1866. 
„(760): 460 SchuUz-Sellack 1870. 
„(762)146,20 R, Weber 1876. 
Asbestartig ij^t : 80- 1 OQO Marignac 1 853. 
Pyroschwefelsäure. J/^S^Oj 

Sm: 350 Marignac 1853. 

Schwefelsäure. I/iS04 

Sfft: 10,50 Marignac 1853. 

Schwefelsäure. 1 2 1/2SO4 -\-ff%0 
Sm: —0,50 Marignac 1853. 

5/: 3380 Marignac 1853. 

Schwefelsäuredihydrat. //^SO^ + H^O 
Sm: 8,50 Marignac 1853. 

„ 7,50 Pierre u. Puchot 1874. 



Er\ 7,5° 



Pierre u. Puchot 1874. 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte unorganischer 
Verbindungen. 



Seh^Wefel [Fortsetzung]. 
Siedepunkte von Schwefelsäuren ver- 
schiedener Concentration. 

Nach Lunge. 1878. Ber.Chem.Ges.il. 370. 
(Siedep. beim Barometerstand 720 — 730 mm) 



Proc. 


Siede- 


Proc. 


Siede- 


Proc. 


Siede- 


ff^SO^ 


punkt. 


H^SO, 


punkt. 


H^SO, 


punkt. 


5 


lOI 


56 


133° 


82 


218,50 


10 


102 


60 


141,5 


84 


227 


15 


103,5 


62,5 


147 


86 


238,5 


20 


105 


65 


153,5 


88 


251,5 


25 


I06,S 


67,5 


161 


90 


262,5 


30 


108 


70 


170 


91 


268 


35 


HO 


72 


174,5 


92 


274,5 


40 


114 


74 


180,5 


93 


281,5 


45 


118,5 


76 


189 


94 


288,5 


50 


124 


78 


199 


95 


295 


53 


128,5 


80 


207 







Thionylchlorid. 

^(746): 78° 
„ (760): 78,80 

Sulfurylchlorid. 

Sp\ 70-^1° 
„ 70.5° 
„ 72— 73** 
„ (760) : 69,950 

Disulfurylchlorid. 
^: 142 — 1460 
„ (760): 139,59' 



SOCl^ 

Wurtz 1866. 
Thorpe 1880 

Gustavson 1873. 
Behrend 1877. 
Clausnitzer 1879. 
> Thorpe 1880. 

Michaelis 1873. 
Thorpe 1880. 



Schwefeloxytetrachlorid. S^O^Cl^ 

Sm: 570 Michaelis 1873. 

Sulfurylhydroxylchlorid. SO^.OJ/.Ci 

Sp: 150,7—152,70 Beckurts u. Otto 1878. 
„ (726) : 1 50 — 1 5 1 o Clausnitzer 1 879. 
„ (760): 155,30 Thorpe 1880. 
Schwefelkohlenstoff siehe Kohlenstoff. 

Selen. 

Oxychlorid. SeOCl^ 

Sm: loo Michaelis 1870. 

S^: 2200 ungefähr. R. Weber 1859. 

„ 179,50 Michaelis 1870. 

„ (735)- 175— 1760 Clausnitzer 1879. 



SUber. 

Chlorid. A^Ci 

Sm: 450° Rodwell 1875. 

„ 457° ± 20 Camelley 1876. 

„ 451° ±2,50 Camelley 1878. 

Bromid. ji^Br 

•S^'* 434° ± 20 Camelley 1876. 

„ 427° ±4,5° Camelley 1878. 
Jodid. A^/ 

Sm: 5300 -j. 0^30 Camelley 1876. 
„ 527° ±0,3° Camelley 1878. 
Nitrat. AgNO^ 

Sm: i98o(Qcks.-Therm.) Pohl 1851. 

„ 2240-t40(Calorim.) Camelley 1876. 

„ 2170 ±20 (Calorira.) Camelley 1878. 

„ 2i8o(Qcks.-Therm.) Camelley 1878. 

Er: 2i20(Qcks.-Therm.) Carnelley 1878. 

Sulfat. Ag^SO^ 

Sm: 6540 ± 20 Camelley 1878. 

Phosphat. Ag^POi 

Sm: 849O ungefähr. Camelley 1878. 
Pjo-ophosphat. Ag^<gO^ 

Sm: 5850 -t 20 Camelley 1878. 

Metaphosphat. AgPO^ 

Sm: 4820 + 40 Camelley 1878. 



Sillelum. 

Tetrachlorid. SiC/^ 

* (760): 590 
„ (760): 56,810 
„ (756): 580 
„ (760): 57,57° 

Tetrabromid. Stßr^ 
Er: — 12 bis 150 
Sp: 148— 1500 
„ (762,5): 153,4° 

Tetrajodid. Sil^ 
Sm: 120,50 
Sp: gegen 2900 



Pierre 1847/48. 
RegnauU 1862. 
Haagen 1867. 
Thorpe 1876. 

Seiullasi832. A.C.P.8. 
Serallas 1832. 
Pierre 1847/48. 

Friedel 1868. 
Friedd 1868. 



Trichlorbromld. SiCl^Br 

Sp: 800 Friedel u. I-adenburg 1868. 

Tribromjodid. SiBr^I 

Sp: 2000 Friedel 1869. 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte unorganischer 
Verbindungen. 



SillOlum [Fortsetzung]. 
Siliciumchloroform. Si/ZC/^ 

^•.35 — 370 Friedel u. Ladenburg 1867. 

Siliciumjodoform. Si///^ 

Spi gegen 220° Friedel 1868. 
Hexachlorid. Si^Cl^ 

Er: — 14*^ Troost u. Haulef. 1871. 

„ — 1° Friedel u. Ladenburg 1 880, 

Sp: 146 — 148° Troost u. Hautef. 1871. 

„ 144 — 148° Friedel u. Ladenburg 1880. 

Hexabromid. Si^Br^ 

i^: 240° ungefahr.Friedelu. Ladenburg 1880. 

Hexajodid. Si^I^ 

Sm: 250° Friedel u.Ladenburg 1880. 

Oxyhexachlorid. Si^OCl^ 

Sp'. 136 — 139° Friedel uXadenburg 1868. 
Trichlorhydrosulfid. SiCl^SH 

^: 96° • Friedel u.Ladenburg 1868. 

Stiokstoff. 

Ammoniak. NII^ Condensirt. 
Sm: —75° Faraday 1845. 

Sp (760): —38,5° RegnauU 1863. 
Ammoniumnitrat. NH^.NOi 

Sm: 1450 ungefähr. Frankenheini 1854. 

Pogg. 93. 
„ gegen 152° Berthelot 1876. 

„ 165—166° Pickering 1878. 

Ammoniumsulfat. {NIJ^,SO^ 

Sm: 140° Marchand 1 837. Pogg. 42. 

Stickoxydul. N3O Condensirt. 
£r : — 100° ungefähr. Faraday 1 845. 
Sm: —99° Will.Chem.News 28. 170. 

Sp: — 92° Will.Chem.News 28. 170. 

„ (760): — 87,90«> Regnault 1862. 
„ (760): — 92° Pictet 1878. A. C. P. (5) 
Salpetrigsäure- Anhydrid, WiOj [13.213. 

£r: unter — 30° Hasenbach 1871. J. pr. 
^: unter 0°, vielleicht Ch. (2) 4. 

unter — 10° Hasenbach 1871. 
Untersalpetersäure. N2O4 Flüssig. 

£r: —20° Peligot.Fritsche.Gm.Kr.Hdb. 

Sm: — 90 Peligot. Gm. Kr. Hdb. 

„ —11,5 bis 12° Müller 1862. 



Dulong. Gm Kr. Hdb. 
Gay-Lussac.Gm.Kr.Hdb. 
Peligot. Gm. Kr. Hdb. 
Girard u. Pabst 1878. 
Thoqie 1880. 



Stiokstoff [Fortseuung]. 
Untersalpetersäure. N2O4 Flüssig. 
Sp: 28° 
„ 26° 
„ 22° 

V 25—30° 
„ (760): 21,6° 

Salpetersäure- Anhydrid. N^O^ 
Sm: 29—30° DeWlle 1849. 

„ 30° ungefähr. R. Weber 1872. 
Sp: 45 50° Deville 1849. 

Salpetersäure. J/NOf 

Sm: —47° ungefähr. Berthelot 1878. 

^: 86° Mitscherlich 1830. Pogg. 18. 

Bei 735 min destillirte wässerige Saure mit 

68 Proc. //NO^. Sp: 120,5°. Roscoe 1860. 

Nitrosylchlorid. NOCl 

Sp: —8° Tilden 1874. 

„ —5° Girard u. Pabst 1878. 

Nitrosylbromid. NOBr 

Sp: —2° Landolt 1860. 

Nitrylchlorid. NO^Cl 

Er: unter — 30° Odet u. Vignon 1870. 
Sp: 5° Odet u. Vignon 1870. 

Schwefelstickstoff. NS 

Suhl: 135° Michaelis 1870. 

Sm: 158° Michaelis 1870. 

Zers: 160° Michaelis 1870. 



Strontium. 

Chlorid. SrCl^ 

Sm: 910° 
„ 829° ±4° 
„ 825° ±4° 
Bromid. SrBr% 

Sm: 630° 
Jodid. Sr/2 

Sm: 507° ± 5,5° 
Fluorid. SrEi^ 

Sm: 902° ungefähr. 

Nitrat. SriN0^2 
Sm: 645° ± 0,3° 



Braun 1875. 
Camelley 1876. 
Carnelley 1878. 

Carnelley 1878. 

Camelley 1878. 

Camelley 1878. 

Camelley 1878. 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte unorganischer 
Verbindungen. 



Tantal. 

Pentachlorid. Taa^ 
Sm: 211,3° 
5/ (753): 241,6° 

TeUiip. 

Dichlorid. TeC/i 
Sm: 209° ± 5*^ 
5/: 327° 

Tetrachlorid. TeC/4 
Sm: 224° 
Sp: 414° 

Dibromid. Teßr^ 
Sm: 280° unf2:efahr. 
sp: 339° 

Tetrabromid. Teßri 
Sm: 380° ± 6° 
Sp: 414-427° 



Devilleu.Troost C.R.64. 
Deville u.Troost C.R.64. 



Camelley u. C.W. 1880. 
Camelley u. C.W. 1879. 

Carnelley u. C.W. 1880. 
Camelley u. C.W. 1879. 

Camelley u. C.W. 1880. 
Camelley u. C.W. 1879. 

Camelley u. C.W. 1880. 
Camelley u. C,W. 1879. 



Thallium. 

Chlorür. 7VC7 
Er: 415° ±2,5° 
Sni: 434° ± 3° 

M 427° ± 4° 

» 4Si° 
J^: Dampf 708-719° Camelley 

„ P1üssi{jk.7 19-731° Camelley 

Bromür. TiBr 
Sm: 463° ± 2° 
» 458° ±2° 

Jodür. 77/ 
Sm: 446° ± 1° 

„ 439° ± 1,5° 

^: Dampf 800-806° Camelley 

„ Flüssigk.8o6-8i4° Camelley 

Nitrat. TiNO^ 

Sm: 205° ungefähr, Crookes 1 

Sulfat. 77^504 

Sm: 632° ± 2° Camelley 

Carbonat. Ti^CO^ 

Sm: 273° (Calorim.) Camelley 
,, 272°(Qcks.-Th.) Camelley 



Carnelley 
Camelley 
Camelley 
Carnelley 



Camelley 
Camelley 

Camelley 
Camelley 



1876. 

1876. 

1878. 

u. C.W. 1879. 
u. C.W. 1878. 
u. C.W. 1878. 

1876. 
1878. 

1876, 

1878. 

u. C.W. 1878. 

U.C.W. 1878. 

863. 

1878. 

1878. 
1878. 



Titan. 

Tctrachlorid. TVOi 

Sp (763): 135° 

„ (762): 136° 

„ (?)•• 135° 
„ (760): 136,41° 
Tetrabromid. Tißr4 
Sm: 39° 
S^: 230° 
Tetrajodid. Ti/^ 
Sm: 150° 
Er: unter 100° 
Sjp: etwas über 360° 



Dumas s. Kopp. 
Pierre 1847/48. 
Duppa 1856. 
Thorpe 1876. 

Duppa 1856. 
Duppa 1856, 

Hautefeuille 1867. 
Hautefeuille 1867. 
Hautefeuille 1867. 



A. 96. 



Uran. 

Nitrat. UrO^i^NO;)^ + 6 ff^O 
■Sw: 59,5° Ordway 1859. 

Sp: 118° Ordway 1859. 

Vanadium. 

Tctrachlorid. VCl^, 

Sp (j()6): 154° Roscoe 1870. A.Suppl.7. 

Oxychlorid. VOCl^ 

S^: 127,0° Schafarik 1859. J. pr. Ch.76. 

„(767): 126,7° Roscoe 1868, 

„ (760): 127,19° Thorpe 1876. 
Vanadinsäure- Anhydrid. V^O^ 

Sm: 658° ± 0,5° Camelley 1878. 
Vanadinsaure Salze. Camelley 1878. 



NaVOi 
{NaVO{y,.V^O^ 

AguV^O^ 

TIVO^ 

Tl^VO^ 



Sm: 



562° ± 5.5° 
866° ungefähr. 

654° ± 2,5° 
581° ± 7° 
562° ± 2° 
403-565° 
383° ± 4° 
384° 

424° ± 1° 
566° ± 1° 

454° ± 3° 
±6° 
±2° 

±5,5° 
ungefähr. 

±10 

ungefähr. 
±7°. 



392° 
404° 
408° 
863° 

637° 
849° 

731° 
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Schmelzpunkte und Siedepunkte unor 


ganischer 




Verbindungen. 






Wasseratoff. 


YttPlum. 






Wasser. Siedep. siehe Tab. 20. 








Wasserstoffsuperoxyd. 11^0% 


Zink. 






Fest. Äw runter— 30° Th^nard 181 8. 


Chlorid. Zna^ 








Sm: 262° 


Braun 1875. 




Wlsmuth. 


^: Dampf 676-683 


°Camelleyu. C.W. 1878. \ 




] Trichlorid. BiCl^ 


„Flüssigk.7o8-7r9 


° Camelley u. C.W. 1878. 




Sm: 225—230° Muir 1876. 


Bromid. ZnBn 


: 




^; 427— 439O Camelley u. C.W. 1878. 


Sm: 394° ± 2,5° 


Camelley 1878. 




Tribromid. BiBr^ 


^: 695—699° 


Camelley u. C.W. 1878, 




Sm: 200° Serullas. A. C. P. (2) 38. 


Jodid. Zw/g 






„ 198— 202« Mac Jvor 1874. 


Sm: 446° ± 1° 


Camelley 1878. 




„ 210— 2I5<> Muir 1876, 


Fluorid. ZnFl^ 






^; 454—498° Camelley u, C.W. 1878. 


Sm: 734° 


Camelley 1878 




Trijodld. Ä/, 

Sm: unter 439° Camelley u. C.W. 1880. 


Nitrat. Kr>'st. Zn{NOz\ + 6HiO 
Sm: 36,4° Ordway 1859. 




Wolfram. 


Sf>: 131° 


Ordway 1859. 




Pentachlorid. fVCi^ 


Zinn. 


1 




Sm: 248° Roscoe 1872. 






Er: 242° Roscoe 1872. 


Chlorür. SnCl^ 






S^: 275,6° Roscoe 1872. 


Sm: 250° 


Marx. Gm. Kr. Hdb. 




Hexachlorid. ^C/« 


S^: 617-628° 


Camelley u. C.W. 1879. 




Sm: 218° Riebe 1856. 


Chlorid. ShC/^ 






„ 275° Roscoe 1872. 


Sp (753): 1154° 


Pierre 1847/48. 




£r: 270° Roscoe 1872. 


„ (752): 112,5° 


Andrews 1847/48. 




* (759,5): 346,7*^ Roscoe 1872. 


„ (755): 112° 


Haagen 1867. ' 




Oxytetrachlorid. IVOC^ j 


„ (760): 113,89° 


Thorpe 1876. | 




Sm: 210,4° Roscoe 1872. 


Bromür. SriBr^^ 






„ 208—210° Schiff u. Piutti 1879. 1 


Sp: 617—634° 


Camelley u. C.W. 1879. 




£r: 206,7° Roscoe 1872. 


Bromid. SnBr^ 






^: 227,5° Roscoe 1872. 


Sm: 30° 


Camelley u. O'Shea 1 877. 




Pentabromid. fVBr^ 


Sp: 201° 


Camelley u. O'Shea 1 877. 




Sm: 276° Roscoe 1872. 


Jodid. Ä1/4 






£r: 273° Roscoe 1872. 


Sm: 146° 


Personne 1862. 




^: 333° Roscoe 1872. 


Er: 142° 


Personne 1862. 




Ox3rtetrabroinid. WOBr^ 


Sp: 295° 


Personne 1862. 




Sm: 277° Roscoe 1872. 








^: 327° Roscoe 1872. 


Zirkonium. 
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Schmelzpunkte u. specif. Gewichte leichtflüssiger Metall- 

Legirungen. 



;Atom-Vcrh:} Bb4Sn 



Blei 
Zinn 

Schmelzpkt. 
Spec. Gew. 

Beobachter: 



87»5 pC. 

12,5 » 

292° 
10,596 



Pb^Sn 

84,0 pC. 
16,0 „ 

283° 
10,331 



Pb^Sn 

77»8pC. 
22,2 „ 

270° 
10,052 



PbSn 

63,7 pC. 

235° 
9,433 



PbSfh 

46,7 pC. 
53»3 »» 

197° 
8,726 



PbSn^ 

36,9 pC. 

63,1 „ 

181° 
8,409 



PbSfu 

30f5 pC. 
69,5 » 

187° 
8,235 



Pillichody (Bolley) Dingler P. J. 162, 217. — Jahresb. f. Ch. 1861, 279. 



Atom-Verh: } Pft, -B'a 

27,2 pC. 
72,8 „ 

125.3° 



Bie^ 
TVism. 

Schmelzpkt. 
Spec. Gew. 

Beobachter: 



Zinn 
TVism. 



29,8 pC. 
10,2 „ 

136,4° 



Cadm. 
TVlsm. 



CdBU 

21,2 pC. 

78,8 ,, 

146,3° 
9,554 



Cadm. 
Zinn 



32.2 pC. 

67,8 „ 

173,8° 
7,690 



Schmelzpunkte: Rudberg. Pogg. Ann. 71, 460. J. B. f. Ch, 1847/48. 71. 
Spec. Gew.: Matthiessen. Phil, Trans. 1860, 177, 



Atom-Verh: } Cef P^Bß'*^ Cd^Pb^BU 



Cadm. 

Blei 

W^ism. 

Schmelzpkt« 
Spec. Gew. 

Beobachter: 



7»i pC. 
39»7 » 
53»2 „ 

89,5° 
10,563 



6,7 pC. 
43»4 » 
49»9 » 

95° 
10,732 



V. Hauer, J. f. prakt.Ch, 

COH436.— J.B.f.Ch. 

1865, 236. 



Leg. V. Rose 

25,OpC,ITh, 
25.0 „ I „ 



Zinn 
Blei 
W^ism. 50.0 „ 2 



Leg.v.d*Arcet 

1 8,8 pC.3Th 
3^>2 „ 5 „ 
50»o „ 8 „ 



Grösste \ 
Dichte bei/ 



95° 
55° 



50° 



W. Spring. Bull. Brux, (2) 39. 
Fortschr. d. Phys. 1875. 485. 



Zink 

Blei 

Zinn 



ZnPbt 

4»2pC 
26,9 „ 
68,9 „ 



168° 



Svanberg, J. B. f. Ch. 
1847/48. 72, 



Atom- \ Cdi 8n^ 
Verhältaissif Pb^Biio 



Cadm. 
Zinn 
Blei 
W^ism. 

Schmelzpkt 
Spec. Gew. 

Beobachter : 



10.8 pC. 
I4»2 „ 

24.9 ,, 
50,1 ., 

65,5° 
9,685 



CdiSn^ 
Pft4 Bi^ 

10.2 pC. 

14.3 » 
25,1 » 
50»4 >y 

67,5° 
9,725 



CdSn^ 
Pb^BU 

7»o pC. 
14,8 „ 
26,0 „ 
52,2 „ 

68,5° 
9,784 



CdSn 
PbBU 



13»! pC. 

13.8 , 

24.3 , 
48,8 , 

68,5° 
9,765 



6,2pC. 2Th. 
9.4 fy 3 5, 

34>4 >» 11.» 
50,0 „ i6„ 

76,5° 



V, Hauer, J.f.prakt. Ch. (i) 94. 436. — J.B. f. Ch. 1865. 236. 



Leg. von 
Lipowitz. 

IO,OpC.3Th. 

^3,3 » 4» 
26,7 „ 8 „ 

60—65,5° 



Leg. von 
Wood. I 



I2,5pC. iTh. 
12,5 » I »» 
25,0 „ 2 „ 
50,0 V 4 ,, 



5,5-70° 



J.B,f.Ch.i86oJ.B.f.Ch.i86o 
684. 1.862,1 13'684. 1862,113 



Landolt * BoRNSTBiN. PhysikoUsch-chcmische Tabellen. 
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Schmelzpunkte und specif. Gewichte schwerflüssiger Metall- 

Legirungen. 



Legirungen von 

Zink und Blei. 



pC. Zink 

83,3 
69.5 
50,0 



|)C. Blei ' Schmelzpkt 



16,7 

30,5 
50,0 



205« 

190 

202 



Zink und Antimon. 

pC. Zink pC.Antim. 

90 10 236° 

♦)82 ; 18 I 250 

Blei und Antimon. 

pC. Blei pC.Antim. I 

90 I 10 . 240° 
82 I 18 260 

♦) Britannia-Metall. 

(Nach Lcilebur, Wied. Beibl. 
5. 650. — 1881. 

Tcmp. caloriraelr. bestimmt.) 



Legirungen von 

Kupfer und Zink. 
(^Messing:.) 

pC. Kupfer pC. Zink Spec Gew. 
100 I — 8,6671,?) 

90,72 9,28 8,605 

89,80 I 10,20 8,607 

88,60 ' 11,40 8,633 

87,30 , 12,70 8,587 

85,40 14,60 8,591 

83,02 16,98 8,4i5(,?) 

79,65 20,35 8,448 

; 74,58 25,42 8,397 

: 66,18 33,82 8,299 

! 49,47 50,53 8,230 

32,85 1 67,15 8,263 

31,52 I 68,48 7,721 
(Nach Mallet. Kerl-Slohmann 

Techn. Chemie 4. 154.) 



74»6 
70 

67 
62 



Gussmessing. 

25,4 
30 
33 
38 

(Nach Karmarsch. Kerl-Stohm 

4. 150.) 

Messingblech .... 

Messingdraht .... 

Drant geglüht .... 

„ ungeglüht, gewalzt 

„ geglüht, gewalzt 



8,397 
8,443 
8,299 
8,440 



8,51—8,62 

8,43-8,73 

. 8,376 

8,493 

8,472 



Legirungen von 

Silber und Kupfer. 



pC. Silber pC. 
100 

92,5 

82,1 

79,8 

77,4 
75^0 

71,9 
630 
60,0 
57,0 
54,1 
50,0 

45,9 
25,0 



Kupfer Schnwlzpkt 
1040° 



I 



7,5 
17.9 
20,2 
22,6 
25,0 
28,1 
37.0 
40,0 
43.0 

45.9 
50,0 

54,1 
75.0 
— 100,0 

(^Nach W. Roberts, Ann. chim. 

phys. (5) 13. 118. — 1878. 

Temp. calorimetr. bestimmt.) 



9V 

886 

887 

858 

850 

870,5 

847 

857 

900 

920 

941 

961 
1114 
1330 



(Angaben in Kerl-Stohm. 4. 1 50.) 



Legirungen von 

Gold und Kupfer. 

pC. Gold pC. Kupfer Spec. Gew. 

100 — 

98,01 1,99 

96,88 3,12 

95.83 4,17 

94.84 5,16 

93.85 6,f5 
93,20 6,80 
92,28 7,72 
90,05 9»95 
88,05 ",95 
86,14 13,86 



19.320 
18,839 
18.581 
18,356 
18,117 
17,934 

17,79' 
17,568 
17,165 
16,806 
16,483 



(Nach W.Roberts A.C. P. 
(5) 13. 118. — 1878.) 



Prinsep'sche Legirungen 

I. Silber und Oold. 

pr. Silber pC. Gold Schmelzpkt. 

100 — 954° 

80 20 975 

60 40 995 

40 i 60 1020 

20 80 1045 

— 100 , 1075 

II. Gold und Platin. 



pC. Gold 


pC. Platin 


Schmelzpkt 


100 




1075« 


95 


5 


IIOO 


qo 


10 


1130 


85 


15 


1160 


J'O 


20 


1190 


75 


25 


1220 


70 


30 


1255 


^5 


35 


1285 


60 


40 


1320 


55 


45 


»350 


50 


50 


1385 


45 


55 


1420 


40 


60 


1460 


35 


65 


1495 


30 


70 


1535 


25 


75 


1570 


20 


80 


1610 


'5 


85 


1650 


10 


90 


1690 


5 


95 


1730 


— 


100 


1775 



(Nach Erhard undSchertel, 
Jahrb. f. d. Berg- und Hütten- 
wesen in Sachsen. 1879; p. 17. 
Temp. mit dem Porzellanluft- 
thermomeler bestimmt. Fehler 
im Allgemeinen weniger als 
20° betragend. 



Legirungen von 


Kupfer und Zinn. — Bronze. | 


pC. Kupfer 


pC. Zinn 


Spec. Gew. 


pC. Kupfer pC. Zinn 


Spec. Gew. 


96,2 


3,8 


8.79 


91.5 8,5 


8,76 1 


94,4 


5.6 


8,78 


90,1 9,9 


8,78 ! 


92,6 


74 


876 


89,0 


11,0 


8,80 


9T,0 


9»o 


8,76 


87,7 


12,3 


8,81 1 


89,3 


10,7 


8,80 


86,2 


13,8 


8^7 


87,7 


12,3 


8,81 


79.0 


21,0 


8,73 1 


86,2 


13,8 


8.87 


76,3 


237 


8,75 


75»o 


25,0 


8,83 


72,8 


27,2 


8,58 


50,0 


5^>,o 


8,79 


68,2 


31.8 1 8,40 1; 


(Nach Riche. Kerl- 


Stohmann, 


(Nach Tab. v. Bise hoff, fl 


Tech 


n. Ch. 4. I 


91) 


Kerl-Stohn 


lann, Techn 


.Ch.4,198.^ 
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Specifische Gewichte, Schmelzpunkte und Siedepunkte 

der 

wichtigsten organischen Substanzen. 

d = specif. Gewicht. Die erste der in Klammer beigefugten Zahlen giebt die Temperatur der Sub- 
stanz, die zweite diejenige des Wassers an. Z. B. d (15/4) bedeutet specif. Gewicht des 
Körpers bei 15°, bezogen auf Wasser von 4° als Einheit, m = mittlere Temperatur. 

Sm = Schmelzpunkt. 

£r =■ Erstarrungspunkt. 

^ =: Siedepunkt. Zugehöriger Barometerstand in Millimetern. 

Durch die den Beobachtern beigefügten Jahreszahlen ist die Originalangabe mit Hülfe des 

Giessener Jahresberichtes der Chemie auffindbar. Bei den in demselben nicht vorkommenden 

Zahlen ist die directe Quelle angeführt, und zwar bedeutet: 



A. — Liebigs Ann. 

A. (\ P. =z Ann. de chim. et de phys. 

B. =z Berichte d. D. ehem. Gesellsch. 
Bl. r= Bulletin societ6 chim. 

C. R. r= Compt. rend. 

Gm. = Gmelin- Kraut. Handb. d. Ch. 



J. pr. z=: Journ. f. pract. Chem. 

M. =r Wiener Monatshefte f. Chem. 

P. A. z= PoggendorfF, Ann. d. Phys, u. Chem. 

W. A. = Wiedemann, Ann. d. Phys. u. Chem. 

W. Beibl. =: Wiedemann, Beiblätter. 

Z. = Zeitschr. f. Chemie. 



AcetcQ. Ql/uOi 
d (22,4/22,4) : 0,821. Stas 1847/48. 
„ (20/4) : 0,831. Brühl 1880. 

Sp (768) : 1 04— 106°. Stas 1847/48. 
„ : 104°. Wurtz u. Frapolli. 

„ : 103,7 — 104,3°. Brühl 1880. 

Acetaldehyd. CiH^o 



1858. 



1/(10/10): 0,793. 

„ (0/0) : 0,806—0,807. 
Sp (758) : 220. 

» (734) •• I9»8°. 

„ (759) : 20,8°. 

Aoetamld. 

d (w/4) : 1,159. 
Sm : 78°. 
Sp : 221°. 

„ : 222°. 

„ : 222°. 

„ : 218 — 220°. 



Landolt 1864. 
s. Lossen. A. 214, 1882- 
Pierre 1847/48. 
Kopp, P. A. 72. 1849. 
Landolt 1864. 

Schröder 1879. 
Bödeker 1860. 
Dumas u. Malaguti 1847/48. 
Kündig 1858. 
Bödeker 1860. 
Cahours 1863. 



Acetanilld. 

d (10.5/10,5) : 1,099. 

„ (w/4) : 1,211. 
Snt : 112°. 
„ : 112— 1130. 
^P (755) : 295°. 

Aoetessigrester. c^n^^o^ 

d (5/5) : 1,030. Geuther 1865. 

„ (20/4) : 1,026. Brühl 1880. 



Williams 1864. 
Schröder 1879. 
Gerhardt 1853. 
Merz u. Weith 1869. 
Williams 1864. 



Acetessig:ester. c^h^^o^ Foruetzung. 

Sp : i8o,8«>. Geuther 1865. 

„ : 180— 181°. Oppenheim u. Precht 1876. 

„ (754) : 180,6—181,2°. Brühl 1880. 

Aceton. c^Ji^o 

d (0/0) : 0,810—0,816. s. Zander. A. 214, 1882. 



„ (19,8/19,8) : 0,792. 
Sp : 56,3-56,53°. 

Acetonitrll. 

d (0/0) : 0,835. 

„ (16/16) : 0,819. 

Sp (745) : 70,9—72,1°. 

: 77-78°. 
„ :8i-820. 

AcetylcMopld. c^h^oci 

d (il/il) : 1,125. Gerhardt 1853. 



Zander. A. 214, 1882. 
s. Zander. A. 214, 1882. 

Kopp 1865. 
Kopp 1865. 
Kopp 1865. 
Sierch 1868. 
Gautier 1868. 



„ (0/0) : 1,131. 

„ (16/16) : 1,107. 

„ (20/4) : 1,105. 

* : 55°. 

„ : 55-56°. 

„ : 50,9°. 

„ (720) : 51—52°. 

Acroleln. 

^(20/4)10,841. 

sp : 52°. 
„ : 52,4°. 
» : 50°. 



Kopp 1855. 
Kopp 1855. 
Brühl 1880. 
Gerhardt 1853. 
Kopp 1855. 
Thorpe 1880. 
Brühl 1880. 

Brühl 1879. 

Redtenbacher A45,i 843. 
Hübner u. Geuther 1860. 
Brühl 1879. 
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Speciflsche Gewichte, Schmelzpunkte und Siedepunkte 


wichtigsten organischen Substanzen. 


Aepfelsäure. c^h^o^ 


Aethylcarbonat. Q/ZioO^ 


1 r/(w/4): 1,559. Schröder 1879, 


d (ig/ig): 0,975. Ettling. A. 20, 1836. 


1 Sm : 100°. Pasteur 1853. 


„ (p/o) : 1,000. Kopp 1855. 


„ : 100°. Schröder 1879. 


„ (20/20) : 0,978. Kopp 1855. 1 


Aethylacetat. c^h^o^^. 

\ d (^o/o) : 0,907. Pierre 1847/48. 
' » (15/15) : 0,906. Mohr 1851. 


„ (20/4) : 0,976. Brühl 1880, ' 
Sp: 125- 1260. Etlling. A. 20, 1836. 
„ : 1260. Clerraont 1854. 


■ » (15/4) '- 0,898. Mendelejeff 1860. 
Sp (760) : 74,30. Kopp 1847/48. 


„ (749): 125,80. Kopp 1855. 
„ (7483:126—126,40. Brühl 1880. 


: 77,50. Becker 1852. 


Aethylehlorld. ci^a 


„ ..78— 78,50. Marsson 1853. 


f/ (o/o) : 0,921. Kopp 1847/48. 1 


, » (75^>^:74°. I^elffs 1854. 


„ (8/8): 0,917. Linnemann 1871. 


' „ (,760) : 77,1 0. Schumann.W.A. 12,1 881. 


,, (o/o") : 0,925. Darling 1872. 


,1 „ : 74,30. R, Schiff 1881. 


Sp (758) : 11°. Pierre 1847/48. 


i Aethyiather. c^h^^o 


„ (760): 12,50. Regnault 1862. 


1 ^ (7/7) : 0,728. Delffs 1854. 


„ : II — 120. Schorlemmer 1868. ^ 


1 „ (0/0)10,736. Kopp 1860. 


„ : l2,i8o. Linnemann 1871. ^ 


„ (,6,9/6,9) : 0,729. Kopp 1860. 


„ : II— 130. Darling 1872. 

1 


1 „ (0/0) : 0,736. Pierre 1862. 


Aethyldlsulfld. {Cii/^^s^ 


' ^P (760) : 34,9°. Kopp 1860. 


d (20/4) : 0,9927. Nasini. B. 1882. 


li „ (760) : 34,97°. Regnault 1862. 


5/ : 1510. Morin, P. A. 48, 1846. , 


„ (760): 34,800. Main 1877. 


,, (759) •• »52,8— '53,4°- Nasini. B 1882. 


Aethylalkohol. cji^o 


1 Aethylenbpomld. Ci//iBr^ 


Specif. Gew. siehe Tab. 56. 


^(^20,8/0:2,163. Pierre 1847/48. 


Sp (760) 178,400. Kopp 1860. 


„ (^20/20) : 2,183. Haagen 1867. : 


„ (760) : 78,260. Regnault 1863. 


,, (10,89/4) : 2,191. Thori)e 1876. ; 


„ (760) : 78,530. Linnemann 1871. 


' Ä//: 13,10. Pierre 1847/48. | 


„ (760) : 78,3030. MendelejefT 1865. 


» : 9»53°. Regnault 1862. J 


' ,, (7601:78,050. Main 1877. 


1 -Sp (757) : 132,6°. Pierre 1847/48. 


Aethylbenzoat. c^i/^.qi/,o^ 


„ (760): 131,60. Regnault 1862. 


j d (0/0^ : 1,066. Ko|)p 1855. 


}) (770^: 131.6°. Haagen 1867. 


„ (10,5/10,5) : 1,056. Kopp 1855. 


I „ (760): 131,40. Thorpe 1876. 


1 „ (14/14): 1,052. Mendelejefr 1860. 


„ : 129-131,40. Brown 1881. j 


„ (^16/16) : 1,050. Linnemann 1871. 


1 AethyleneMopld. Qi/^cii 


1 V '.74^'' • 212,90. Kopp 1855. 


// (^18/18) : 1,247. Liebig. A. lO, 1834. 


,, :2Tl,l6o. Linnemann 1871. 


' „ (0/0) : 1,280. Pierre. C. R. 27, 1848. : 


„ : 2130. Troosl 1879. 


„ (20/20) : 1,256. Haagen 1867. ! 


|| Aethylbpomid. c^i/^^r 


„ (20/4^ : 1,252. Brühl 1880. 


d {plo): 1,473. ^Pierre 1847/48. 


„ (^20/20): 1,251. Brown 1881. 


■ »» (.15/4). Ij4i9. Mendelejeff 1860. 


Sp : 8s°. Liebig. A. 10, 1834. 


„ (20/20): 1,460. Haagen 1867. 


„ : 84,920. Pierre 1847/48. 1 


Sp \Jbo) : 38,37°. Regnault 1863. 


„ : 850. Haagen 1867. 


j „ : 40,20. Haagen 1867. ' 


„ (760) : 84,5—850, Brühl 1880. 


„ : 38,780. Linnemann 1871. 


„ : 84—84,50. Brown 1881. 
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Specifische Gewichte, Schmelzpunkte und Siedepunkte 



der 



wichtigsten organischen Substanzen. 



Aethylfopmiat. c^H^o^ 



d (0/0) : 0,936. 
» M : 0)945. 
^^ (17/17) : o,9'7. 
* (760) : 54,9°. 

: 54,3°. 

: 53°. 
„ (760) : S4,4°. 



Pierre 1847/48. 
Kopp 1847/48. 
Kopp 1847/48, 
Kopp 1847/48. 
Andrews 1847/48. 
Delffs 1854. 
Schumann 1881. 



AethylldencMopid. c^H^a^ 

d (4,3/4,3) : 1,189. Geuther 1862. 



„ (6,5/6,5): 1,198. 
„ (0/4) : 1,204. 
„ (20/4) : 1,174. 
^.•59— 60°. • 

„ : 57-59°. 
„ (760) : 59,9°. 

„ (750:57,4-57,6°. 

Aethyljodid. 

d (0/0) : 1,976. 

„ (15/15) : i,93i. 
„ (20/20) : 1,935, 

„ (14,5/14,5) : 1,944. 
Sp (752) : 700. 

„ (760): 71,3°. 
„ (746): 71,6°. 
„ (762): 73°. 

: 72,34°. 



Darling 1872. 
Thorpe 1880. 
Brühl 1880. 
Geuther 1862. 
Darling 1872. 
Thorpe 1880. 
Brühl 1880. 

Pierre 1847/48. 
MendelejefF 1860. 
Haagen 1867. 
Linnemann 1871, 
Pierre 1847/48. 
Andrews 1847/48. 
Frankland 1849. 
Haagen 1867. 
Linnemann 1871. 



Aethyl-Isobutypat. c^H^^Ot 



^(13/13) 10,891. 
„ (15/15): 0,889. 

„ (0/0) : 0,890. 
„(18/18): 0,871, 
^(760): 114,80. 

:ii3°. 

:ii3°. 
„ (760): 110,1°, 

Aethyl-Isovalepat. 

</ (14/14): 0,869. 

„ (o/q; : 0,888. 
„ (18/18): 0,872. 
■^: 133-134°. 

„ : 134—135°. 

», (760): 135,5°. 

« (760)1134,3°. 



Kopp 1847/48. 
MendelejefF 1864. 
Pierre u. Puchot 1872. 
Pierre u. Puchot 1872. 
Kopp 1847/48. 
Delffs 1854. 
Pierre u. Puchot 1872. 
Schumann 1881. 

Berthelot 1854. 
Frankland u.Duppa 1868. 

f» M )y 

Berthelot 1854. 
Frankland u.Duppa 1 868. 
Pierre u. Puchot 1872. 
Schumann 1881. 



Aethylmereaptan. Cj//». sh 

r/ (21/21): 0,835. Liebig. A. 11, 1834. 

„ (21/4) : 0,839. Nasini. B. 1882. 

.^:36,20. Liebig. A. 11, 1834. 

„ (761): 36,2—36,80. Nasini. B. 1882. 

Aethylmonosulfld. {c^h^^s 

d (0/0) : 0,837. Pierre 1851. 

„ (20/4) : 0,837. Nasini. B. 1882. 

^:9io. Pierre 1851. 

„ (755) : 91,9°. Beckmann 1879. 

„ (754) • 92,2-93°. Nasini. B. 1882. 

Aethylnltpat. G^i a'^s 

</ (0/0) : 1,132. Kopp 1856. 

„(15,5/15,5): i,"2. Kopp 1856. 



Wittstein 1869. 
Kopp 1856. 
Wittstein 1869. 
Henry 1874. 

Liebig. A. 29, 
Brown 1860. 
Liebig. A. 29, 1839. 
Mohr 1854. 
Brown 1860. 



1839. 



„ (17/17) : 1,095. 
sp (728) : 86,3°. 

•' 87,2°. 

: 83-850. 

AetylnltPit. 

d (15/15) ••0,947. 
„ (15,5/15,5) : 0,940. 
Sp-, 16,4°. 

„ : 17,5-18°. 

„ : 16,6-17,8° 

Aethyl-Nopmalbutyrat. q//,2Ö2 

d (20/20) : 0,891. Landolt 1864. 

„ (0/0) : 0,902 — 0,919. s. Zander. A. 214, 1882. 

.^1114,1 — 121,1°. S.Zander. A. 214, 1882. 

Aethyloxalat. c^h^^o^, 

d (12/12) : 1,086. Delffs 1854. 

„ (0/0) : 1,102. Kopp 1855. 

„ (18,2/18,2): 1,082. Kopp 1855. 

Brühl 1880. 

Delffs 1854. 

Kopp 1855. 

Brühl 1880. 



1,079. 



„ (20/4) 
Sp : 186°. 
„ (725) : 184,8°. 
„ (741) : 184°. 

Aethylproplonat. 



Q-^io^a 



d (0/0) : 0,923. 
„ (26,3/26,3) : 0,895. 
„ (0/0) : 0,914. 

.5/>(753): 97*7-97,9° 
„ (732) : 98,840. 

„ (760) : 98,3°. 



Kopp 1855. 

Kopp 1855. 

Pierre u. Puchot 1872. 

Kopp 1855. 

Linnemann 1871. 

Schumann 1881. 
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Specifische Gewichte, Schmelzpunkte und Siedepunkte 

der - 

wichtigsten organischen Substanzen. 



Aetliylsch^w^efelsaures 

^ (21,7/21,7) : 2,080. Clarke 1878. 

Aethylsenföl. (\h^ns 

d {0/6) : 1,019. ßuff »868. 

„ (22/22) : 0,997. Buff 1868. 

Sp: 133,2°. Buff 1868. 

„ : 134°. Hofmann 1868. 

Aldehydammonlak. c^i/^o. nh^ 

Sm'. 70—80°. Liebig. A. 13, 1835. 

^ : 100°. Liebig. A. 13, 1835. 

Alizarin. C14/4O4 

Sm : 289—290°. Claus 1875. 
„ : 275°. Liebennann 1876. 

AUylacetat. c^f/^o^ 

Brühl 1879. 
Zinin 1855. 

Cahoursu.Hof mann 1 8 57. 
Brühl 1879. 



d (20/4) : 0,928. 
Sp : 105°. 

: 98-100°. 
,, (734) : 103—104° 

AUylalkohol. 



d (20/4) : 0,853. Brühl 1879. 

„ (0/0) : 0,869— 0,872. S.Zander. A. 214, 1882. 

Sj> : 96,4—97,4°. s. Zander. A. 214, 1882. 

Allylbpomld. Q/z^Br 

^ (15/15) • '»436. Tollens 1870. 

„ (0/0) : 1459-1,461. S.Zander. A. 214, 1882. 
n (15,7/15,7) : 1,434. Zander. A. 214, 1882. 
Sp : yo^, Oppenheim 1869. 

„ : 70°. Henry 1870. 

„ : 70 — 71°. Tollens 1870. 

AllylcMopid. c^^a 

0^(20/4)10,938. Brühl 1879. 

„ (0/0) : 0,955 — 0,963. s.Zander. A. 214, 1882. 

^/> (744—757) : 44,5-47°. s.Zander. A.214, 1882. 



Allyljodld. 

^ (14/14) : 1,839. 
„ (0/0) : 1,870. 
„ (23/23) : 1,829. 
Sp : 101°. 
„ : 100 — 102°. 
„ : 102,5—102,8°. 



CM/ 

Linnemann 1865. 
Zander, A. 214, 1882. 
Zander. A. 214, 1882. 
Berthelot 1854. 
Linnemann 1865. 
Zander. A. 214, 1882. 



AUylsenföl. Q//iN:s 

^ (15/15) ' 1,009—1,010. Will. A. 49, 1844, 
„ (0,0) : 1,028. Kopp 1856. 
„ (10,1/10,1) : 1,017. Kopp 1856. 

Amidobenzoesäure, Ortho-. 

Sm: 142 — 144°. Hübner u. Petermann 1869. 
Sp (728) : 150,4°. Kopp 1856. 

„ : 150°. Berthelot 1856. 

Ameisensäure. c//iOi 

d (20/20) : 1,217 — 1.221. Landolt 1862. 
„ (0/0) : 1,223—1,244. 
Sm : 8,6°. 
„ : 2,0°. 
Sp : 99,8—105,4°. 



s. Lossen. A. 2 1 4, 1 882. 
Berthelot 1856. 
Bannow 1876. 
s. Lossen. A. 2 14, 1882. 



Amidobenzoesäure, Meta-. 



d{ml/[): 1,511. 
Sm : 172—174°. 

„ : 173-175°. 

„ •• ^74°. 

„ : 145°. 



Schröder 1879. 
Hübner u. Biedermann 1868. 
Faust 1871. 
Widnmann 1878. 
Widnraann 1878. 



Amidobenzoesäure , Para-. 

Sm : 186—187°. Beilstein u. Wilbrand 1863. 
„ : 186—187°. Widnmann 1878. 

Amylaoetat, Iso-. q/^hO^ 



d (0/0) : 0,884. 

„ (15.1/15,0:0,869. 
„ (15/4) : 0,876. 
^ (745) : 137,6°. 
: 140°. 



Kopp 1855. 
Kopp 1855. 
Mendelejeff 1860. 
Kopp 1855. 
Schorlemmer 1866. 



Amyiacetat, Normales. Cj/ZnOi 

d (0/0) : 0,896. Lieben u. Rossi 1871. 

„ (20/20) : 0,879. Lieben u. Rossi 1871. 

*^/ (737) .• M8,4°- Lieben u. Rossi 1871. 

Amyläther, Iso-. {c^^h^^^o 

d (0/0) : 0,799. Wurtz 1856. 

Sp : 176°. Williamson 1852. 

„ : 176°. Wurtz 1856. 
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Ainylalkoliol,Normaler. c^h^^o 

, d (O/o) .-0,830. Lieben u. Rossi 1871. 

„ (20/20) : 0,817. Lieben u. Rossi 1871. 

I Sp (740): 1370. Lieben u. Rossi 1871. 

I ?j • 134 — ^37°' Schorlemmer 1872. 



Amylalkohol, Gahrungrs-. 

d (20/20) : 0,814. Landolt 1864, 

„ (20/4) : 0,810. Brühl 1880. 

„ (0/0) : 0,824 — 0,826. s. Lossen. A.214. 1882. 

Sp C741— 7S') : 128,9—1330. 

s. Lossen. A. 214. 1882. 

Amylbenzoat. Cj^,,. r^/^o, 

d (0/0) : 1,004. K.OPP 1855. 

„ (19.4/19,4): 0,993. Kopp 1855. 

Sp (746) : 260,70. Kopp 1855. 

„ : 2610. Troost 1879. 

Amylbpomld, Gälirungrs-. 

d (20/20) : 1,205. Haagen 1867. 

„ (0/0) : 1,236. Balbiano 1876. 

Sp (753) .' 118,8°. Haagen 1867. 

„ (745) : 120,4°. Balbiano 1876. 

Amylbromld, Normales. 

d (0/0) : 1,246. Lieben u. Rossi 1871. 

„ (^20/20): 1,223. Lieben u. Rossi 1871. 

Sp (^739) : 128,7°. Lieben u. Rossi 1871. 

Amylehlopld, Gährung^s-. 



d (0/0) : 0,886. 
„ (25,1/25,1) : 0,863. 
„ (0/0) : 0,893. 
Sp (752) : 101,75°. 

: TOo,9°. 

: 102°. 



Kopp 1855. 

Kopp 1855. 

Balbiano 1876. 

Pierre 1851. 

Kopp 1855. 

Pelouze u.Cahours 1863. 



Amylchlorld^Normales. Q^„a 

d (0/0) : 0,901. Lieben u. Rossi 1871. 

„ (20/20) : 0,883. Lieben u. Rossi 1871. 

Sp (739) : 106,6° Lieben u. Rossi 1871. 



Am.yleil (aus Fuselöl). Q//|o 
d (10/10) : 0,655. Buff 1866. 

„ (20/4) 10,648-0,651. Brühl 1879. 
Sp : 35°. Frankland 1850. 

,, ' 33—34°. Buff 1866. 

„ (744) : 34-36°. Brühl 1879. 

Amyljodld, Oftlipungs-. qa^h/ 

d (p/o) : 1,468. Kopp 1855. 
„ (22,3/22,3) : 1,439. Kopp 1855. 

Mendelejeff 1860. 

Haagen 1867. 

Frankland 1853. 

Kopp 1855. 

Haagen 1867. 



„ (15,8/15,8): 1,509. 
„ (20/20) : 1,473. 
Sp (750) : 146°. 

„ (740) : H7°. 

„ (739) : M7°. 



Amyljodld, Normales, c^n^ 

d (p/6) : 1,544. Lieben u Rossi 1871. 

„ (20/20): 1,517. Lieben u. Rossi 1871. 

Sp (739)-* I5S,4°. Lieben u. Rossi 1871. 

Amylnltrat, Iso-. c^H^NOi 

d (10/10) : 0,994. Hofmann 1847/48. 

„ (7,5/7,5): 1,000. Chapman u. Smith 1867. 

Sp : 148°. Hofmann 1847/48. 

„ : 147 — 148°, Chapman u. Smith 1867. 

AmylnitPlt, Iso-. c^h^^no^ 

^: 0,878. Rieckher 1847/48. 

„ : 0,902. Hilger 1874. 

Sp : 99°. Guthrie 1859. 

„ : 97 — 98°. Chapman 1867. 

„ : 94—95°. Hilger 1874. 

Amylsenföl, Iso- 



d (p/o) : 0,958. 

„ (17/17) : 0,942. 
Sp : 182°. 
„ : 183-184°. 

Anilin. Qi^s. 

d (16/16) : 1,020. 
„ (20/4) : 1,022. 
„ (0/0) : 1,038. 
Sni : —8°. 
S^ : 182°. 

„ : 184,4°. 
„(738): 182,5- 

: 183,7°- 



Buff 1868. 
Buff 1868. 
Buff 1868. 
Hofmann 1868. 

N//2 

Hofmann. A. 45, 1843. 
Brühl 1879. 
Thorpe 1880. 
Lucius 1872. 
Hofmann A. 45, 1843, 
Städeler u. Arndt 18 64. 
182,6°. Brühl 1879. 



Thorpe 1880. 



Digitized by 



Google 



120 



47 



e 



Specifische Gewichte, Schmelzpunkte und Siedepunkte 

der 

wichtigsten organischen Substanzen. 



Anlllnhydroclilopid. c^iun,hci 

d (»1/4) : 1,215. Schröder 1879, 
Sm ; I920. Pinner 1881. 

Anlllimltpat. c^h^n, hno^ 

d {mJ/\) : 1,358. Schröder 1879. 

Anlllnsulfat. {c^h,n\. n^so^ 

d (m/^) : 1,377. Schröder 1879. 

Anisalkohol. c^i/ioO^ 

d (26/26") : 1,109. Canizzaro u. Koemer 1872. 

^(760) : 258,8°. Canizzarou. Koerner 1872. 

Anlssäure. c^/fsO^ 

Schröder 1879. 
Grabe 1866. 
Ladenburg 1867. 

Anderson 1862. 
Grabe u. Liebermann 1 870. 
Carnelley 1878. 
Grabe u. Lieberm. 1870. 
Carnelley 1878, 
Q4/A0 + Q^i(A^Ö,),0 
Grabe 1869. 



^ (W4) : 1,375. 
Sm : 173—174°. 

V • 175°. 

Anthracen. 

213°. 
2130 
212,5°. 

etwas über 360°. 

„ : 339—359°. 
Verbindung: 
Sfft : 138°. 



Äw : 



Sp 



AntliraoMnon. Q4^8<^a 

d (m/^) : 1,426. Schröder 1880. 

5>// : 273°. Grabe u. Liebermann 1870, 

„ : 275°. Anschütz u. Schultz 1879. 



Arbutln. Ci^Hi^o, 

Sm : 170°. 
„ : 166—167° 



Zwenger u. Himmelmann 1864. 
Schiff 1881. 



AtPOpln. Ci^HtiNO^ 

a) Natürl. Sm: ii 5-— 115,5°. Schmidt 1880. 

„ : 114°. Ladenburg 1881. 

b) Künstl. „ : 113,5°. Ladenburg.A,2l7.i883. 
Verbindung: Ci^H^NO^. AuCl^ 

a) Aus nat. Snt : 135°. PlanU 18 50. 

b) „ künstl. Sm : 135— 1 37°- 

Ladenburg. A. 217. 1883. 



Azobenzol. 

d (w/4): 1,202. 
Sm : 65°. 

„ : 66,5°. 

„ : 68°. 
Sp : 293°. 



Schröder 1879. 
Mitscherlich. A. 9, 
Glaser 1867. 
Griess 187 6. 
Mitscherlich. A. 9, 



1834. 



1834. 



Azoxybenzol. Cnffi^N^o 

Sm : 36°. Mitscherlich. A. 9, 1834. 

„ : 36°. Glaser 1867. 

Baryumaoetat. Ba.c^ii^o^ + ih^o 

d (w/4') : 2,024. Schröder 1881. 

Wasserfrei: d {m/^') : 2,468, Schröder 1881. 

Baryuinfomilat. Ba.c^HiO^ 

d {m/^) : 3,212. Schröder 1881. 

Benzaldehyd. 0,1/^0 

d (20/20) : 1,047. Landolt 1864. 

„ (0/0) : 1,064—1,067. s. Lossen. A.214, 1882. 

* (751—752) : 176,6—179°. 

s. Lossen. A. 214, 1882. 

Benzamld. A^//a, c,h^o 

d {ml\) : 1,341. Schröder 1879. 

Sm: 125°. Friedburg 1871. 

„ : 128°. Schifl" u. Tassinari 1877. 

Benzoesäure. Ci/i^o^ 



d C21/4) : 1,201. 
„ Cw/4) : 1,292. 
Sm : 121,4°. 

„ : 121°. 
S/> (740) : 249,2° 

: 255°. 

: 249°. 



Mendelejeff 1858. 
Schröder 1880. 
Kopp 1855. 
Carnelley 1878. 
Kopp 1855. 
Hittorf 1865. 
Carnelley 1878. 



Benzoesäureanliydrld. Ch/ZioOj 



d{ml^): 1,237. 
Sm : 42°. 

» : 42°. 
Sp : 360°. 

Benzol. 

d (0/0) : 0,900. 
„ (0/0): 0,899. 
» (20/4) : 0,880. 
„ (20/20) : 0,879. 
Sm : 4,45°. 

. : 3°. 
Er : 0°. 
Sp (760) : 80,40°. 

„ (760) : 80,36°. 

17 (739) : 7973°. 
„ (764) : 80,0°. 



Q^6 



Schröder 1879. 
Gerhardt 1853. 
Schröder 1879. 
Anschütz 1877. 

Adriecnz 1873. 
Pisati u. Paternö 1874. 
Brühl 1879. 
Janowsky. M. 1880. 
Regnault 1863. 
Jungfleisch 1880. 
Ladenburg 1871. 
Kopp 1847/48. 
Regnault 1863. 
Brühl 1879. 
R. Schiff 1881. 
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1 ' 


Benzonltrll. c^h^n 


Bernsteinsaures Aethyl. 1 


d (o/o) : 1,023. Kopp 1856, 


Cs/Zuo, : 


„ (16/16) : 1,008. Kopp 1856. 


d (o/o) : 1,072. Kopp 1855. i 


Sm : — i?*'. Hofmann 1862. 


„ (25,5/25,5) : 1,043. Kopp 1855. 


Sp (733^ : 19O760. Kopp 1856. 


5/> (748) : 217,30. Kopp 1855. 


1 „ : 191°. Henke 1856. 
„ : 190*^. Limpricht 1858. 


Biuret. c^H^N^o^ + 21/^0 

5>//:i900. Wiademann 1847/48. 


BenzoylcMorld. c,H^oci 


,, : 1850. Baayer 1864. 


d (15/15) : 1,250, Cahours. A. 58. 1846. 


„ : 1900. A. W, Hofmann 1871. 


„ (0/0) : 1,232. Kopp 1855. 


Bleiacetat. PKCiH^o^\ + 3 h^o 


7, (19/19) : 1,214. Kopp 1855. 


d (ntj^) : 2,539. Schröder l88l. 


Sp (749) : 198 198,3°. Kopp 1855. 


Wasserfrei: d (w/4) : 3,251. Schröder 188 1. 


! „ : igS«'. Harnilz-Harnitzky 1864. 


Bleiformlat. pkcho^^ 


Benzylalkohol. CfH^o 


d (mj/^) : 4,571. Schröder 1881. 

1 


j d (0/0): 1,058. Kopp 1855. 


Brenzoateolilii. c^h^{oh\ \ 


„ (15,4/15,4): ',051. Kopp 1855. 


r/ (w/4) : 1,344. Schröder 1879. 


] „ (20/4): 1,043. Brühl 1879. 


Sm: III— 1120. Eisfeldt 1854. 


j Sp : 204°. Cannizaro 1853. 


„ : 1020. Fitlig u. Remsen 1871. j 


„ (741) : 206,50. Kopp 1855. 


„ : 104O. Fittiß u. Mager 1875. 


„ (743) : 204,5—205,50. Brühl 1879. 


Sp : 240— 2450. Wagner 1851. 




„ : 245,50. Fittig u. Mager 1875, 


Benzylamln. CiJ/^n 


Brenzsohleimsäure. c^h^o^ 


d (14/14) : 0,990. Lmipricht 1867. 


Sm: 1300. Boussingault 1835. 


i>)>: 182— 187,50. Mendius 1862. 


„ : 132,6—134,30. Schwanert 1860. 1 


„ : 183O. Limpricht 1867. 


7, «^7 %ß^T%t 

„ : 129O. Hirzel 1866. 


„ : 1850. Strakosch 1872. 


„ : 1330. Stenhouse 1872. 


Benzylohlorid. Cji/^a 


j £r : 127,70. Schwanert 1860,* 


d: 1,117. Cannizaro 1866, 


Brenztraubensäure. Ci//^Oi 


„ (14/14): 1,107. Limpricht 1866. 


^ (18/18) : 1,288. Völckcl 1853. 


Sp : 175 — 176°. Cannizaro 1866. ! 


' sp : 1650 Völckel 1853. 


„ (769) : 174°. K. Schiff 1881. i 


„ : 165— 1700. Wichelhaus 1867. 


Bernsteinsaure. Qi/eO* 


BrenzweinGfäure. Qä^ö* 


d : 1,552. Bödeker 1860 


d {tfi/^) : 1,411. Schröder 1880. 


5w:i8oO. Schmitt 1860. 


Srfi: iii I120. Pelouze, A. 16. 1835. ' 


„ : 180,50. Carius 1867. 


„ : 1120 Moldenhauer 1864. • 


„ : 1800. Urach 1880. 


Sp : 180 — 1900. Pelouze. A. 16. 1835. 


' Sp '.2350. Carius 1867. 


„ : 1900. Arppe 1847/48. 


Bemstelnsaureanhydrld. 


/9-Brenzweinsaure, Iso-. c,//^o^ 

Sm : 1700. Markownikoff 1876. 


Sm: 119,60. Kraut 1866. 


r^-Brenzwelnsäure, ISO-. c^/^sOi ; 


„ : 119O. Anschütz 1877. 


Äw:iii — 1120. Wislicenus u.U rech 1873. | 


„ : i2po. Urach 1880. 


1 „: 111,50. Markownikoff 1876. 

1 
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Sm 



„ ( 

Er: 
Spi 



Brenzweinsäure, Normale. 

(Glutarsaure) C^H^O^, 
97,5°. Markownikoff 1876. 

96 — 97°. Wislicenus u. Limpach 1878. 
302 — 304°. Markownikoff 1876. 

Bromoform. CHSr^ 

Cahours 1847/48. 
Schmidt 1877. 
Thorpe 1880. 
Herrmann 1855. 
Thorpe 1880. 
Schmidt 1877. 
Thorpe 1880. 



2/12) : 2,900. 

4/14) : 2,775. 
0/4) : 2,900. 

+2,5°. 

149—150°. 

151,20. 



Brucin. q^h^n^o^ + h^o 

Wasserfrei: Sm : 178°. Claus 11. Röhre 1881. 

Buttersäure, Normale, c^h^o^ 

d [iXiliQi) : 0,959-0,961. Landolt 1862. 

„ (20/4) : 0,959. ßrühl 1880. 

„ (0/0) 10,978-0,989. s.Lossen. A. 214. 1882. 

Sp : 156 — 163°. s.Lossen. A. 214. 1882. 

Buttersaure, Iso-. c^h^o^x 

d (20/4) : 0,950-0,952. Brühl 1879. 

„ (0/0) : 0,960-0,970. s.Lossen. A. 214. 1882. 

Sp : 204,5-206,5°. s.Lossen. A. 214 1882. 

Butylacetat, Iso-. Q/Zi^o^ 

d (0/0) : 0.905. Pierre u. Puchot 1872. 

M W,i/37,i^ •■ 0,867. Pierre 11. Puchot 1872. 

^PK1^\)'' "6,5°. Pierre u. Puchot 1872. 

,, (760): 116,3°. Schumann 1881. 

Butylacetat, Normales, c^h^^o^ 



d (0/0) : 0,900 
„ (2ü/2o> : 0,882. 
„ (23/23) : 0,874. 
Sp : 125,1°. 
„ : 124,36°. 



Lieben u. Rossi 1871. 
Lieben u. Rossi 1871. 
Linnemann 1872. 
Liehen u. Rossi 1871. 
Linnemann 1872. 



Butylalkohol, Iso-. Q/z.oO 

f/ (18/18) : 0,800. Linnemann 1871. 

„ (0/0) : 0,816-0,818. s.Lossen. A, 214. 1882. 

Sp : 107 — 109°. s. Lossen. A. 214. 1882. 



Butylalkoliol,Normaler. Q/fi^o 

d (22/22) : 0,814. Linnemann 1872. 

„ (20/4) : 0,810. Brühl 1880. 

„ (0/0) : 0,824-0,826. s. Lossen. A. 214. 1882 
S^ : 115 — 117,2°. s. Lossen. A. 214. 1882. 



Butylalkohol, Seoundarer. 

Lieben 1869. 
Lieben 1869. 
Lieben 1869. 
Kanonnikoffu.Saytzeff 1 875. 



d (0/0) : 0,827. 
„ (20/20) : 0,810. 

* (739) : 99°. 
„ : 98-100°. 



Butylalkoliol,Tertiarer. QI/iqO ; 



d (30/30) : 0,776. 
„ (37/37^ : 0,779. 
„ (20/4) : 0,787. 
Sffi : 23—24°. 

. : 25°. 
„ : 29°. 
sp : 82,5°. 
„ : 82,94°. 
„ (745) : 82,5-83° 



Butlerow 1872. 
Linnemann 1872. 
Brühl 1880. 
Linnemann 1872. 
Butlerow 1872. 
Brühl 1880. 
Butlerow 1872. 
Linnemann 1872. 
Brühl 1880. 



Butylbromld,Normales. Q//^ßr 

d {Oj'o) : 1,305. Lieben u. Rossi 1872. 

„ (20/20) : 1,279. Lieben u. Rossi 1872. 

„ (20/20) : 1,299 Linnemann 1872. 

.5^:99,88°. Linnemann 1872. 

„ (744) • ^00,4°. Lieben u. Rossi 1872. 

Butylbromid, Iso-. Q/z^ßr 



d (^o/o) : 1,249. 
„ (i6/!6): 1,204. 
sp : 92°. 

„ : 89°. 

n : 90,5°. 

„ : 92,33°. 



Pierre u. Puchot 1872. 
Linnemann 1872. 
Chapmanu. Smith 1869. 
Lieben u. Rossi 1872. 
Pierre u. Puchot 1872. 
Linnemann 1872. 



d ^0/0) : 0,907. 
„ (20/20) : 0,887. 
„ (14/14) : 0,897. 
sp : 77,6°. 
n : 77,96°. 



Lieben u. Rossi 1871. 
Lieben u. Rossi 1871. 
Linnemann 1872. 
Lieben u. Rossi 1871. 
Linnemann 1872. 



Butylchlorid, Normales. Q/f^a \ 
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I 



ButylcWorld, Iso-. c^H^ci 



d (0/0) : 0,895. 
„ (27,8/27,8) : 0,865. 
„ (15/15): 0,880. 
Sp : 69,6°. 
„ : 68,5°. 



Pierre u. Puchot 1872. 
Pierre u. Puchot 1872. . 
Linnemann 1872. 
Pierre u. Puchot 1872. 
Linnemann 1872. 



Butyljodid, ISO-. QÄi/ 



Linnemann 1871. 
Linnemann 1871. 
Brühl 1880. 
Wurtz 1855. 
Laynes 1863. 
Erlenmeyer 1871. 
Linnemann 1871. 
Pierre u. Puchot 1872. 
Brühl 1880. 



ä (0/0) : 1,640. 

„ (19,5/19.5) : 1,608. 

„ (20/4) : 1,606. 

Sj> : 121°. 

„(71S): 120°. 

„ : 117,5—118°. 

„ : 120,63°. 

„ : 122,5°. 

„ (745): 1194—126,4' 

Butyljodid, Normales. 0^//,/ 

d (o/o) : 1,643. Lieben u. Rossi 1871. 

„ (20/4) : 1,617. ^txiW 1880. 

Sp : 129,6°. Lieben u. Rossi 1871. 

„ : 129,82°. Linnemann 1872. 

^^ (745): 130,4—131,4°. BrüW 1880. 

Butylmercaptan, Norm, c^h^sh 

d {p/6) : 0,858. ' Saytzew u. Grabowsky 1873. 
Sp : 97 — 98°. Saytzew u. Grabowsky 1873. 

Butylmercaptan, Iso-. c^h^sh 

^(11,5/11,5) : 0,848. Humann 1855. 

„ (20/4) : 0,836. Nasini. B. 1882. 

Sp : 88°. Humann 1855. 

„ (^754) : 86,6—87,8°. Nasini B. 1882. 

Butylmepcaptan, Seeund. c^h^sh 

4/(17/17) : 0,830, Reymann 1874. 

Sp : 84—85°. Reymann 1874. 

Butypaldehyd, Iso-. Q/z^o 

</ (20/4) : 0,794. Brühl 1880. 

„ (0/0) : 0,815 — 0,823. s. Lossen A. 214. 1882. 

Sp : 60 — 64°. s. Lossen. A. 214. 1882. 

Butyraldehyd, Normaler. Q//^o 

// (0/0) : 0,834. Michaelson 1865. 

Sp : 73—74°. Michaelson 1865. 

„ : 75°. Lieben u. Rossi 1871. 



Butypylclilopid, Iso-. c^H^cio 

^(20/4): 1,017. Brühl 1880. 

5/> (748): 91,5— 92,5° Brühl 1880. 

ButypylcWopidjNopmales. c^H^ao 

d{20l^)\ 1,028. Brühl 1880. 

Sp : 100 — 101,5°. Linnemann 1872. 

„ (734) : 99—101°. Brühl 1880. 

Gaffeln. Qiffio^AO% + 2ffiO 

Sm : 234—235°. Strecker 1861. 

Calciumoxalat. CaC^o^ + HiO 

d (w/4) : 2,200. Schröder 1879. 

Camphep (Gewölinlieliep). c^qH^^o 



d [pjo) : 1 ,00. 
„ (.10/10) : 0,992. 
Sm : 175°. 

„ : 175°. 

Sp : 204°. 

„ :205°. 

„ :204°. 



Biot 1852. 
Biot 1852. 
Biot 1852. 
Landolt 1877. 
Biot 1852. 
Lallemand 1860. 
Landolt 1877. 



Camphep, Mentha- (Menthol). 

Sm : 36°. Oppenheim 1861. 

,. : 42°. Beckett u.Wright 1876. 

Sp : 210°. Oppenheim 1861. 

„ : 212°. Beckett u. Wright 1876. 

Camphepsaupe. Ci^Hi^o^ 

d(ni/^): 1,193. Schröder 1880. 

Sm : 175—178°. Fittig u. ToUens 1864. 

„ : 180,7°. Kachleri879. 

„ : 177—178°. Schröder 1880. 

Camphol (Bopneol). Qo/^uO. 

Sm : 197 5°. Pelouze. A. 37. 1841. 

„ : 198°. Kachleri879. 

Sp : 212°. Pelouze. A. 37. 1841. 

„ : 212°. Kachler 1879. 
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Caprlnsäure. c,o^aoO,. 


Chlnon. 0^1/40^. i 


; ^(37/37) :o»930. Fischer 1861. 


ä{ml\) : 1,312. Schröder 1880. 


1 Sm : 30°. Görgey 1847/48. 


Sm: 115,7°. Hesse 1860. | 


1 „ :27°. Rowney 185t. 


„ : 115°. Ador u. Meyer 1871. ' 


,. : 29.5°. Fischer 1861. 
„ : 30°. Grimm 1871. 
1 Er : 29,5°. 
Sp : 264°. Fischer 1860. 
„ ; 268— 270°. Grimm i87r. 


Chlopal. Qz/c/jO. 

1/(0/0) : 1,518. Kopp 1855. j 


„(22/22): 1,490. Kopp 1855. 1 

„ (20/4) : 1,512. Brühl 1880. 

M (0/4) : 1.545. Thorpe 1880. | 


CapronBäure, Gewöhnliche. 


Snt :—7S°' Berthelot 1878. 


Q//«0,. 


sp (760) : 99,6°. Kopp 1855. 1 


</ (20/20^) : 0,925. Bra/.ieru. (xossleth 1850- 


., :97,2°. Thorpe 1880. 


Sp. : 198°. 


M (750) •• 96—97°- Br"l»l '88o. 


„ : 198°. WurU 1858. 

„ (732): 199,7°. Lieben u. Rossi 1871. 


Chlopalhydpat. Q//a^o. //^o. 


d{mU) : 1,833. Schröder 1879. 


j Capronsäure, Normale. Q^^Oi. 


Sm: SO 51°. Jacobsen 1871. 


1 ^(15/15) ' 0»93i. Fehling. A. 55. 1845. 


„ :49— 53°. Flückiger 1871. 


1 „ (p/o) : 0,945. Lieben u. Rossi 1871. 


„ : 57°. Meyer u. Dulk 1874. f 


1 „(^20/20^:0,928. „ „ „ 


„ : 58°. Pharmac. German. 1 882. 


Sm: — r,5°. Fittig 1879. 


Sp : 95°. Martins u. Mendelss. 1870. il 


^ :202— 205«^. Fehling. A. 55. 1845. 


„ 197,5°. Flückiger 1870. 


„ : 204,5°. Lieben u. Rossi 1871. 


„ : 99°. Jacobsen 1871. * \ 


„ : 200—205°. Grillone 1873. 


»» • 97»5°. Meyer u. Dulk I874. 


„ : 204—205°. Fittig 1879. 




Caprylsaure, Normale. QZ/uO^. 


Chlopesslgrester. Q/z^ao^. 

d (20/4) : I,5S6. Brühl 1880. | 
^P (758) : 143.5°. ^Vilm 1857. 
„ : 144—146°. Brühl 1880. , 


ii {20/20) : 0,911. Fehling. A. 55. 1845. 
„ (18/18) : 0,901. Fischer 1860. 


„ (20/20) : 0,914. Zincke 1870. 


il 


Sm : 14—15°- Fehling. A. 55. 1845. 


Chlorkohlenstoffe. 


„ : 16—17°. Zincke 1869. 


Siehe Tab. 43e und 44d. I 


„ : 16,5°. Renesse 1874. 




Er : 12°. „ „ 


Chloroform, chci^. I 


5/ : 236—238°. Fehling. A. 55. 1845. 
„ : 232—234°. Zincke 1869. 


^(20/20) : 1,493. Haagen 1867. ' 
„ (0/4) : 1,527. Thorpe. 1880. 


,, (762) : 236—237°. Ren esse 1874. 


Sm : —70°. Berthelot 1878. 


»7\// J «J/" »T 


5/> (760) : 60,16°. Regnault 1862. 1 


Chinin. Ca .//u^iO^ + 3 ^2Ö. 


.. (743^:60,5°. Haagen 1867. , 


Sm : 57°. Hesse 1877, 


„ (760): 61,1— 61,2°. Main 1877. jl 


Wasserfrei: Sfu : 177°. Hesse 1877. 


„ : 61,20°. Thorpe 1880. | 


Chinolln. c^/f^N 


„ : 63°. R. Schiff 1881. ' 


' ^(0/0): 1,080. Skraup. M. 1881. 


Chloppikpin. cm^a^. 


1 „ (20/20) : 1,095. „ „ „ 1 
1 '^ (747) •• 237,1°. „ „. .. 


1/(0/4): 1,692. Thorpe 1880. 1 


Sp (743) : 112,8°. Cossa 1872. 1 


„(750):240,4— 241,3°. Kretschy. M. 1881. 


„ : 111,9°. Thorpe 1880. 

i 
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Cholesterin. (k^ifiAio + H^iO, 



d: 1,067. 
\ Sm : 136°. 

.. •• 137°. 

„ : 136—137°- 
Wasserfrei: Sm : 147° 

„ Sm : 145 — 146°. 

Chpysen. 

Sm : 248 — 250°. 
„ : 247—248°. 



Hoppe 1863. 
Zwenger 1849. 
Heintz 1850 
Beneke 1862 
Wislic.u.Moldenh. 1868. 
Gobley u. Hesse 1878. 

Liebermann 1871. 
Grabe u. Bangerer 1879. 
Adler 1879. 



Clnchonin. Ci^/z^i^'^o, 

Sm : 268,8°. Skraup 1879. 

Rasch erhitzt: Sm : 248 — 252°. Hesse 1880. 

Langsam erhitzt: Sm : 236°. „ „ 

Citraconsäure. c^//tO^. 

</(w/4) : 1,617. Schröder 1880. 

Sm : 80°. Gottlieb 1852. 

„ : 88—89°. Barbaglia 1874. 

■ Cltronensäure. Qz/gO, + /^a 

d: 1,542. Schiff 1859. 

„ : i,S53. Buignet i86r. 

AM : 100°. Kämmerer 1866. 

Wasserfrei: 5m : 153 — 154°. Kämmerer 1866. 

Codeln. c^^h^iNo^, 

£^(w/4) : 1,317. Schröder 1880. 

Sm : 150°. Robiquet. A. 6. 1833. 

„ : I5S°. Pharmac. German, 1882. 



Conlin. c^i/nN, 



^(12,5/12,3): 0,846. 

„ : 0,886. 
Sp : 170°. 

" (739): «635°. 

M : 170°. 

„ : 168—169°. 



Petit 1877, 
Schorm 1881. 
Blyth 1849. 
AVertheim 1856. 
Petit 1877. 
Schorm 1881. 



(X - Crotonsäure. q/j^cOj. 

Sm : 72°. Will u. Kömer 1863. 

„ : 72°. Bulk 1866. 

„ : 72°. Kekul6 1872. 

„ : 71°. Hemilian 1874. 



CC - Crotonsäure. QJ/ßO^. Forts. 
^r:70,5°. Will u. Körner 1863. 

„ : 70,5°. Bulk 1866. 

*:i87°. „ » 

„ : 189°. Kekule 1872. 

ß - Crotonsäure. qj/qO^. 

// (25/25) : 1,018. Geuther 1871. 

*: 171.9°. 

„ : 170 — 173°. Hemilian 1874. 

„ : 172°. Kremer u.Grodzky 1878. 

Cuminaldehyd. cio/ZiaO. 

0^(13/4) ••0,973. Kopp 1855. 

.• ('5/4) : 0.975. Mendelejeff.C.R.50.!86o. 

„ (0/0) : 0,983 — 0,988. s. Lossen. A. 214. 1882. 

i>>(748) : 236,6°. Kopp 1855. 

„ : 236,5°. R. Meyer 1877. 

Cuminalkohol. Cioi/uO. 

'^('5/i5)-0»978. Kraut 1878. 

Sp : 238—240°. R. Meyer 1877. 

„ (760) : 246,6°. . Kraut 1878. 

Cuminsäure. Ci^n^Oi. 

d{tnl^) : I.163. Schröder 1879. 

Sm : IT 5°. Persoz. A. 44. 1842. 

„ : 115°. R. Meyer 1877. 

„ : 116,5°. Jacobsen 1879. 

Cyanverbindung:en. 

Siehe Tab. 43e u. 44d. 

Cymol. c-,oi9i4 

e/Ci5/4): 0,877. 
„ (0/0) : 0,873. 
„ (0/0) : 0,873. 
„ (20/20) : 0,857. 
* : 175°. . 

M : 175°. 

" • 175°. 

» : '74— I7S°. 

M : I74,8°- 

Dlätliymamstoff. co,n^h^.c^h^^. 

^ (w/4) : 1,402. Schröder 1880. 

Sm : 106°. Limpricht u, Habich 1859. 

„ : 112,5°. Wurtz 1869. 

„1107 — "0°. Zottai875. 

Sp :263°. Wurtz 1869. 



Mendelejeff 1860. 
Beilstein u.Kupflfer 1873. 
Longuinine 1877. 

»» »> 

Beilstein u.Kupffer 187 3. 
Fittica 1874. 
Pisati u. Paternö 1874 
Louguinine 1877. 
Kraut 1878. 
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Dlailyi. Q//10. 


Dipbenyl. Cy^Hi^, 


</ (20/4) : 0,688. Brühl 1879. 


//(w/4^ : 1,165. Schröder 188 1. 


„ (0/0) : 0,700—0,707. s. Zander. A. 214, 1882. 


Sm : 70,5°. Fittiß 1862. 


*:58-S9.5°. " - - 


„ : 70°. Berthelot 1867. | 




f, '^OfS®. Brönner 1869. 


Dlbenzyl. c^z/u. 


„ : 70°. Ladenburg 1871. \ 


</ (14/14) : 1,002. Limpricht 1866. 


„ : 69°. Riese 1 872. 1 


„ (10,5/10,5) : 0,995. Fittiß 1866. 


„ : 70°. Fittig u. ( )stermeyer 1 879. 


Ä« : 51,5 — 52,5°. Canizzaro u. Rossi 1861. 


Sf> : 250°. Berthelot 1867. 


„ ' 52,5—53.5°. Wurtz 1870. 


,* : 254°. Schultz 1874. 


S^ : 284°. Canizzaro u. Rossi 1861. 


„ : 257°. Camelley 1878. 1 


„ : 282°. Limpricht 1866. 


' 




Dlplienylainln. NHiQHi)^. \ 


Dlbromanllln, Meta-. Qy/j^r,. nb^. 


d{nil^) : 1,158. Schröder 1879. 


Sm:79,S°. Griess 1862. 


5w : 54°. Merz u. Weith 1873. j. 


„ : 78,8°. Mills. W. Beibl. 1882. 


Sp : 310°. de Laire u. Girard 1866. '| 




„ : 310°. Merz u. AVeith 1873. | 


Dibrombenzol, Papa-. Q/z^Br^. 




^(w/4) : 2,220. Schröder 1882. 


Dippopyl, Normales, qh^. I 


5/;/: 88,5°. Mayer 1866. 


ä (20/4) : 0,660. Brühl 1879. 


„ ; 89°. Riese 1872. 


„ (0/0) : 0,675—0,677. s. Zander. A. 214, 1882. 


1 „ : 87,0°. Mills. W. Beibl. 1882. 


S^: 68,3 — 71°. 


j S/> : 218— 21 9«^. Mayer 1866. 


Dippopyl, ISO-. QHu. 


„ : 219°. Riese 1872. 


d (p/6) : 0,683—0,685. s. Zander. A: 214, 1882. 


1 DlcMoresslgrester. c^n^a^o^. 


» (17,5/17.5) : 0,668. „ ,-, „ 
^:58°. » ,i 


• </ (22/22) : 1,290. Geuther u. Fischer 1 864. 


„ (20/4) : 1,282. Brühl 1880. 


DulClt. CsHuO^. 


S^ : 1530. Geuther U.Fischer 1864. 


^(»5/15) • 1,466. Eichler 1856. j 


„ : 158°. H. Müller 1864. 


Sm : 188°. Berthelot 1855. 


„ : 156—157°. Wallach 1873. 


„ : 188,5°. Eichler 1856. | 


1 M (738): 156°. Brühl 1880. 


„ : 187°. Bouchardat 1871. 1 


1 Dlnltrobenzol,Meta-. c^hino^^- 


BplchlophydPin. c^H^ao. 


Sm: 89,9°. Kömer 1875. 


d(pfo) : 1,204. Darmstädter 1868. 


„ : 89,7°. Mills. W. Beibl. 1882. 


., (50/50) : 1,163. V 


a - Dinltpophenol. c^ii^{NOt\. oh. 


„ (0/4) : 1,203. Thorpe 1880. 

Sp (755) : 117°. Darmstädter 1868. 


Sm : 113—114°. Hepp 1880. 


„ : 118—119°. Löwe 1870. 


„ : 111,6°. Mills. W. Beibl. 1882. 


„ : 116,56°. Thorpe 1880. 


/?-DlnitPoplienol. c^ii^{NOi)^. oh. 


» (758) •• "5.8°. R. Schiflf 1881. 1 


Sm : 63—64°. Hübner u. Schneider 1 873. 




„ : 61,8°. Mills. W. Beibl. 1882. 


EpytbPit. c^HioO^. 




ä: 1,59. Lamy 1852. 


a - DinitPOtoluol. CfHlNOi\. 


„ (w/4) : 1,451. Schröder 1879. 


Sm : 70,5°. Beilstein u. Kuhlberg 1870. 


Äw : 112° Lamy 1852. 


„ 169,3°. Müls. W. Beibl. 1882. 


„ : I2ö°. Hesse 1861. 
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Essigsäure. Qi^^o^. 

fl\20/20): 1,051 — 1,052. Landolt 1862. 

„ (0/0) : 1,073 — 1,080. s. Lossen. A. 214. 1882. 



Sm: 1645° 

„ : '6,7° 

Er : 16.70 

.. : I6,2<' 

Sp : 116,9 — 119° 



Oudemans 1866. 
Rüdorff 1870. 

Grimaux 1873. 

s. Lossen. A. 214. 1882. 



Esslgsäureanhydrld. Q/z^Oi. 

4^(20,5/20,5) : 1,073. Gerhardt 1853. 

„(0/0) : 1,097. Kopp 1855. 
„(15,2/15,2): 1,080. 

•Sp (750) : 137.5''. Gerhardt 1853. 

» (757) : 137-8°. Kopp 1855. 



„: 137-138°. 



Cahours 1873. 



Eugenol. Cioi/yjOi. 



ä(p/6) : 1,076. 
„ (0/0) : 1,078. 
„ (18/18) : 1,063. 
Sp : 2430. 
„ (760) : 251°. 



Stenhouse 1855. 
Erlenmeyer 1875. 

Ettling. A. 10. 1834. 
Williams 1858. 



Fluopanthen. Q^i/io- 

Sm : 1090. Fittig u. Gebhard 1877. 

Verbindung: Q^I/io -{- Q/Z^{N0.2\0. 

Sm : 182—183«». Fittig u. Gebhard 1877 

Fluopen. Cij/^io. 

Sfn : 113°. Barbier. C. R. 77. 1873. 

„ : T13 — 1140. Grabe u. Gebhard 1874. 

„ : 1130. Barth u. Goldschmidt 1878. 

„ : 112 — 1130. Fittig u. Schmitz 1878. 

.^ : 3050. Barbier. CR. 77. 1873. 

II : 300 — 305°. Grabe u. Gebhard 1874. 

„ :294 — 295°. Fittig u. Schmitz 1878. 
Verbindung: Cy^l/yo + C^Hji^NO^^O. 

Sm : 80—820. Barbier. C. R. 77. 1873. 

„ : 81°. Barth u. Goldschmidt 1878. 

„ : 79—80°. Fittig u. Schmitz 1878. 



Fuchsin. 

ä: 1,220. 



Rüdorff 1879. 



G allussäure. Cj/ZsOn + h^o. 

d{ml^): 1,694. Schröder 1879. 

Wasserfrei: Stfi : geg.200°. Pelouze. A.12. 1834. 

„ „ : 197 — 200°. Matsmoto 1878. 

„ „ : 220—240°. Etti 1 878. 

Glycerln. c^if^Oj,. 

Flüssig: 01^15/4): T,26o. Mendeiejeff 1860. 
Kr>'st.: „ (0/0) : 1,36. Armstrong 1876. 
Sin : 20°. 

„ : 17°. 

11 : 154°. 
Sp (760) : 290°. 



Nitsche 1873. 
Henninger 1875. 
Armstrong 1876. 
Mendeiejeff 1860. 



290° 



Oppenheim u. Salzmann 1874. 



Sm 



GlycolsÄure. c^h^o^. 

; 78—79°. Drechsel 1863. 

; 80°. Fahlberg .1873. 

: 76—77°. Thomson 1879. 



Guajacol. 

^(13/13): M17. 

v(i7o/i7.5): 1,119. 
Sp : 210°. 

„ : 205 — 210°. 

„ : 200°. 

„ : 199°. 



Hlasiwetz 1858. 
Gorup 1867. 
Völckel 1854. 
Hlasiwetz 1858. 
Gorup 1867. 
Gorup 1868. 



Harnsäure, n^c^h^o^, 

d{ml\) : 1,874. Schröder 1880. 

Harnstoff, con^h^, 

d: 1,300. Bödeker 1860. 

d{m/^) : 1,328. Schröder 1879. 

Sm : 132°. Lubawin 1870, 



Helicln. 


^13^16 ^7' 




Sm : 175°. 


Piria. A. 53. 


1845 


». •• 174°. 


Schiff 1881. 





Hexylalkohol, Normaler. c^i/uO, 

d (23/23) : 0,819. Franchimont u. Zincke 1872. 
„ (0/0) : 0,833. Lieben u. Janeck 1877. 

„ (20/20) : 0.820. 
S^ : 150—153°. Schorlemmer 1872. 

»• (753) ' 157—158°. Franchimont u.Zincke 1872. 

„(741) : 157,2°. Lieben u. Janeck 1877. 
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Hippursäure. c^i/^no^. 

d: 1,308. Schabus 1850. 

i Äw: 187,50. Conrad.J.pr.(2)i5,l877. 
„ ; 188°. Campani 1878. 

HydPOcMnon. c^Nloii\. 

d (ffi/^) : 1,326. Schröder 1879. 

Sm : 165°. Körner 1866. 

„ : 169O. HIasiwetz 1875. 

„ : 169®. Herrmann 1877. 

InOSlt. Cg//nO, + 2 ^iO. 
d : 1,54. Tanret u. Villiers. r.R.84. 1 877. 

"Wasserfrei: Sni : 210°. Scherer 1849. 

„ Sm\ ISO-— 160° Vohl 1856. 

lodoform. cä7,. 

Stn : 1 19°. Serullas A. C. P. (2) 22. 1823. 

„ : 120°. Pharmac. Gennan. 1882. 

Isoamylmercaptan. Q//,,. sh, 

d{0ld) : 0,855. Kopp 1855. 

„ (20/4) : 0,835. Nasini B. 1882. 

Sp : 117°. Krutsch. A. 49. 1844. 

„(760): 120°. Kopp 1855. 

„(763): 116,6—118°. Nasini B. 1882. 

Isoamylsulfld. {c^H^yA 

£/ (20/4) : 0,843. Nasini B. 1882. 

.^ : 216°. Baiard. A. 50. 1844. 

„ (754) : 214,2—215°. Nasini B. 1882. 

Isobutylformlat. c^Hy^o^, 

d{o/6) : 0,885. Pierre u, Puchot 1872. 

» (34/34) •• 0,850. .. M 

Sf> : 100°.. AVurtz 1855. 

1* : 98*5°. Pierre u. Puchot 1872. 

M (7^) ' 97,9°' Schumann 1881. 

Isobutyl - Isobutyrat. c^h^^o^. 

^ (0/0) : 0,875. Grünzweig 1874. 

,^ : 147,5°. Schmidt 1874. 

„ (760) : 146,6°. Schumann i88r. 

Isobutyl-Normalbutypat. (kH^f^o^, 

d (0/0) : 0,880. Grünzweig 1 872. 

„(16/16): 0,866. 

Sp : 150— 153''- » w 

„ (760) : 156,9°. Schumann 1881. 



iBObuty Iproplonat. Q//14 Ot 

dipi'o) : 0,893. Pierre u. Puchot 1872. 

^ : USJ"*. 
„ (760) : 136,8°. Schumann. 1881. 

Isodulclt. Q//iiOs. 

Sm : 105 — ! 10°. HIasiwetz u. Pfaundler 1 863. 

,, : 92 — 93°. Liebcrmann u. Hörmann 1879. 

Itaconsäure. c^nO^. 

d{m/^): 1,597. Schröder 1880. 

Sm: 160—161°. Barbaglia 1874.] 

„ : 161°. Fittig 1877. 

Kallumformlat. AX/fo^. 

d^ni/^): 1,908. Schröder 1881. 

Sfft : 150°. Souchay u. Groll 1859. 

KLresol, Papa-. Cji/^o. 



Sm : 36°. 

» : 36—37°- 
Er : 34°. 
Sp : 197°. 

„ : 197—198°. 

„ : 198—199°. 



Barth 1870. 
Tiemann u. Schotten 1878. 
Barth 1870. 



Southworth 1873. 
Tiemann u. Schotten 1878. 

Kresol, Meta-, Ci/f^o, 

sp : 198—200°. Southworth 1873. 

„ : 201°. Oppenheim u. Pfaff. 1875 

„ : 200 — 204° Tiemann u. Schotten 1878. 

Kresol, Ortho-. G/t^gO. 

•Sw: 31— 31,5°. Kekul6 1874. 

„ : 30°. Tiemann u. Schotten 1878. 
S^ : 190°. Southworth 1873. 

„ : 188°. Tiemann u. Schotten 1878- 

Kupferacetat. CuC^i/^o^ + //^o. 

d{tnl^) : 1,882. Schröder 1881. 

Wasserfrei: d (m//^) : 1,939. „ „ 

Kupferfopinlat. atQ/fiOi+^/z^o. 

d (w/4) : 1 ,83 r . Schröder 1 88 1 . 

Laevulose. c^h^^o^. 

Sm : 98°. Jungfleisch u. Lefranc. C. R. 93. 1881. 

Mandelsaure. Q<ii^o^. 

d(pt/^): 1,361. Schröder 1879. 

Sm : 118°. Claisen 1877. 

„ : 118°. Wallach 1878. 
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Schröder 1879. 
Berthelot 1857. 
Linnemann 1862. 



Mannit. 

ä{m/^): 1,488. 
Sm : 160— 1650. 
„ : 165—166°. 

* Margrarlnsäure. €1,1/^02. 

Sm : 59,9°. Heintz 1857. 

„ : 60°. Hanhart 1858. 

Melezltose. Q^i/MOn + ^^o. 

Sm : 140°. Berthelot A. C. P. (3) 55. 1858. 

„ : 140°. Villiers 1877. 

Mesaeonsäure. €^1/^04, 



Sm : 2080. 


Gottlieb 1852. 


„ :202°. 


Swarts 1868. 


„ : 202°. 


Barbaglia 1874. 


Mesltylen. 


Ci//i2. 


1/(20/4) : 0,856. 


Brühl 1879. 


Sp : 162—164°. 


Cahours 1850. 


„ : 163°. 


Fittig 1867. 


„ (743) : 162,6—163, 


6°. Brühl 1879. 


Metliacrylsäure. c^i/eO^. 


^(20/4): 1,015. 


Brühl 1879. 


Sm : 16°. 


Fittig 1877. 


„ : 16°. 


Brühl 1879. 


£r : etVr'as unter 0°. 


Fittig 1879. 


* : i6o,5°. 


Fittig 1874. 


„ : 160,5°. 


Kopp 1879. 


Methylacetat. c^b^o^. 


^(0/0): 0,956. 


Kopp 1847/48. 


„ (22/22) : 0,919. 


Kopp 1847/48. 


Sp : 56,3°. 


Kopp 1847/48. 


„ : S5°. 


Andrews 1847/48. 


,, :58°. 


Cahours 1863. 


1, • 59,S°. 


Pierre u. Puchot 1872. 


„ (760) : 57,5°. 


Schumann 1881. 



Methylalkohol. c/ZtO. 

</ (20/20) : 0,796. Landolt 1864. 

„(0/0) : 0,811 — 0,821. s, Lossen. A. 214, 1882. 

•^ (759) : 66,3°. Pierre 1 847/48. 

„ (744) : 64,6—65,2°. Kopp 1855. 

„ : 66°. Graham 1862. 

„ (753) : 66°. Landolt 1864. 

„ (765) : 65,6—66,2°. Grodzki U.Krämer 1876. 



Methylhenzoat. q,/^8Ö2. 



^/ (0/0): 1,103. 
„(16,3/16,3): 1,088. 

n (I2,3/X2,3) : 1,092. 
Sp (746) : 199,2°. 

„ ' 198,75''. 



Kopp 1855. 
Kopp 1855. 
MendelejefF 1860. 
Kopp 1855. 
Scharling 1856. 



Methylbpomid. d/^Br. 

//(o/o) : 1,664. Pierre 1847/48. 

^ (759) • 13°. Pierre u. Puchot 1872. 

Methylchlopld. cj/^a. 

d (p/6) : 0,952. Vincent u. Delachanal 1879. 

„ (17,9/17,9) : 0,920. Vincent u. Delachanal 1879. 
^ : 21°. Berthelot 1855. 

„ (760) : 23,73°. Regnault 1863. 

Methylenchlorid, c/z^a^. 



d (p/o) : 1,360. 
„ (0/4) •• 1,377. 
* • 39,5—40,5° 

„ : 40—42°. 

„ : 4X,6°. 



Butlerow 1869. 
Thorpe 1880. 
Butlerow 1869. 
Perkin 1869. 
Thorpe 1880. 



Methyleiijodld. CÄi/». 

^ (5/5) : 3,342. Butlerow 1858. 

Sm : 5°. Butlerow 1858. 

„ : 4°. Hofmann 1860. 

Er : 3°. Butlerow 1858. 

i^ : 181°. Butlerow 1858. 

,, : 180°. Hofmann 1860. 



Methylformlat. CiJ/^o^. 

// (0/0) : 0,998. Kopp 1860. 

„(15,3/15/3): 0,978. 
„ (0/0) : 0,993. 



0,980. 



„(15/15) 

* : 32,9°. 
„ (760) : 33,4* 
„ (760) : 32,3' 



Kopp 1860. 
Volhard 1875. 
Grodzki u. Krämer 1876. 
Andrews 1847/48. 
Kopp 1860. 
Schumann 1881. 



Methylhexylcaphinol. 

^(19/19) ' 0,818. Bouis 1856. 

„ (20/4) : 0,819. Brühl 1880. 

^ (760) : 180°. Bouis 1856. 

„ : 178°. Moschnin 1853. 

„ • 179,5°. Schorlemmer 1875. 

„ (744): 177,6— 177,8°. Brähl 1880. 
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Methylhexylketon. Qa^i« ö. 

</ (23/23) : 0,817. Städeler 1857. 



„ (20/4) : 0,819. 
.^(760) : 17 1°. 

„ : 171—171,50. 

„ (760) : 1720. 

» (753) ' 172,6—173,1* 



Brühl 1880. 
Bouis 1856. 
Städeler 1857. 
Petersen 1861. 
^ Brühl 1880. 



Metliyljodld. c^i/. 



fl'Co/o) 12,199. 
„ (20/20) : 2,2636. 
* : 42,20. 

» : 43,8°. 

,, ' 43,7°- 



Pierre 1853. 
Haagen 1867. 
Andrews 1847/48. 
Pierre 1853. 
Haagen 1867. 



Methyl-Isobutyrat. Q-^ioOa. 



e/ (0/0) : 0,906. 
„ (38/38^ •• 0,863. 
S/> : 930. 

n : 93°. 

„ (760) : 92,30. 



Pierre u. Puchot 1872. 
Pierre u. Puchot 1872. 
Delffs f854. 
Pierre u. Puchot 1872. 
Schumann 1881. 



ll Methyl-Normalbutyrat. c^f/ioO^. 

' </ (20/20) : 0,897. Landolt 1864. 

;I „ (0/0) : 0,909 — 0,921. s. Zander. A. 214, 1882. 

!' S/> (736—742) : 95,»--i03,oo. 

I s. Zander. A. 214, 1882. 

Methyl-Normal valerat. c^h^^o^. 



d (0/0) : 0,902. 
„(15/15): 0,887. 
„(,0/0): 0,901. 
„(41,5/4^5): 0,858. 
5/(^760) : 116,20. 

n(755): T 17,25°. 

„(760): 116,7°. 



Kopp 1860. 

Kopp 1860, 

Pierre u. Puchot 1872. 

Pierre u. Puchot 1872. 

Kopp 1860. 

Pierre u. Puchot 1872. 

Schumann 1881, 



I Methyloxalat. c^h^o^. 

, ^(50/50): 1,1566. Kopp 1855. 

I 5w/ : 51°. Dumas u. Peligot. A 14,1835. 

„ : 50 — 510. Regnault 1862. 

Sp : 1610. Dumas u. Peligot. A. 14, 1835 

„ : 163,5°. I^elffs 1854. 

„ (760) : 164,20. Regnault 1862. 



Methylscliwerelsaures Baryum. 

Ba{CH^S0i\.i-\-2H^0, 
r/ (19,2/19,2) : 2,273. Chrke 1878. 

Mllclisäure (Inaetive). G^io,. 

d ( T 5/4) : 1 ,249. Mendelejeflf 1 860. 

„ (ro/io) : 1,215. Gay-Lussac u. Pelouze. 

P. A. 29, 1831. 

Mllclizucker. Cu^isOn -f h^o. 

^<.3,9/3,9) : 1,534. Joule u.Phiyfair 1847/48. 

„ (7W/4) : 1,525. Schröder 1879. 

Sm : 203,50. Lieben 1856. 

Monobromanlltn. qä^. N/i^, jsr. 

Sm : 630. Fittig u. Mager 1874. 

„ : 66,40. Kömer 1875. 

„ : 61,900. Mills. Vr, Beibl. 1882. 

Monobrombenzol. Cti/^Br. 

^(o/o) : 1,518. Adrieeiiz 1873. 

„ (20,96/20,96) : 1,490. Adriecnz 1873. 

„ (20/4) : 1,491. Brühl 1879. 

S/> : 154,86 — 155,520. Adrieenz 1873. 

„ C742) : 154,6—155°. Briilil 1879. 

Monobromcamplier. c^^i/^^BrO. 

d{ml^) : 1,443. Schröder 1880. 

Sffi : 760. Perkin 1866. 

„ : 760. Schröder 1880. 

S/> : 2740. Perkin i 866. 

MonocMorbenzol. QJ/tCL 

</ (0/0) : 1,128. Adrieenz 1873. 



// (21/21) : 1,106. 
d{20/^) : 1,107. 
Sm : — 400. 
£r : -55°. 
•5/(767): 132,5°. 
77 : 132°. 



Adrieenz 1873. 
Brühl 1879. 
Jungfleisch 1868. 
Jungfleisch 1868. 
Sokoloff" 1865. 
Adrieenz 1873. 
7j (744) : 131,4—132°. Brühl 1879. 

Monoehloresslgrsäiire. c^H^cio^, 

Sm : 620. R. Hofl"mann 1857. 

„ : 620. Brühl 1880. 

Sp : 185—187,5°. R. HoflFmann 1857. 

„ : 1850. Gal 1862. 

„ : 1880. Cahours 1863. 
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Morphin. 
Naphtalln, 

t/(«/4): 1,145. 
Sm : 79,2°. 

» ' 79i9i°. 
„ : 80,10. 
^ : 212°. 



Schröder 1880. 

Schröder 1879. 
Kopp 1855. 
Alluard 1859. 
Mills. W. Beibl. 1882. 
Dumas. A. C. P. (2) 14. 1820. 



„ (747) : 216,4—216,8°. Kopp 1855. 



a - NaphtoL 

^(w/4): 1,224. 
Sm : 92°. 
„ : 960. 

» • 94°. 
Sfi : 278— 280°. 

ß - Naphtol. 

rf(W4): 1,217. 
Sm : 122°. 

„ : 1220. 
Sp : 285 — 290°. 

„ : 285— 286°. 



Schröder 1879. 
Eller 1869. 
Maikopar 1869. 
Schäffer 1869. 
Schäffer 1869. 

Schröder 1879. 
Schäffer 1869. 
Liebermann 1876. 
Schäffer 1869. 
Ebert u. Merz 1875. 



« - Naplitylamln. Cio^i- nh^. 

Sm : 50°. Zinin. A. 44, 1842. 

^ : 300°. Zinin. A. 44, 1842. 

„ : 300°. B6champ 1854. 

/J - Naplitylamln. c^ji^.nh^. 

Sm: 112°. Liebermann u. Scheiding 1876. 

„ : 112°. Merz u. Weith 1880. 

„ : 112°. Cosiner 1881. 

Narceln. (\tHi»No^ + 2 i/^o. 

Wasserfrei: Sm : 145,2°. Hesse 1864. 

Napcotln. c^Hn^o^' 

d{ml\) : 1,387. Schröder 1880. 

Sm : 176°. Hesse 1872. 

Natrlumacetat. NaC^i/iOt+sJ/tO. 

</(T4/i4) : 1,421. Boedeker 1860. 

„ : 1,420. Buignet 1861. 

„ (»//4) : 1,431. Schröder 1881. 

Sm : 58°. Jeannel 1866. 

„ : 59°. Zettnow 1871. 



Natrlumacetat. NaCtJ/^Ot+ZJ/iO. Forts. 
sp : 123°. Jeannel 1866. 

„ : 120°. Zettnow 1871. . 

Wasserfrei: d{ml\): 1,524. Schröder 188 f. 
„ Sm : 319°. Schaffgotsch 1857. 

Natrlumformlat. NaCHO^, 



^W4) : 1,919- 
Sm : 200°. 

Nicotin. 

^(20/4) : 1,011. 
„ (10,2/4) : 1,018. 
„<15/I5): 1,011. 



Schröder 1881. 
Souchay u. Groll 1859. 

Landolt 1877. 
Landolt 1877. 
Skalweit 1881. 



5X745) : 246,6— 246,8°. Landolt 1877. 
„ : 240 — 242°. Laiblin 1879. 

Nltrobenzoösaure, Meta- 



^: 1,472. 
d{ml^): 1,494. 
Sm : 141 — 142°. 
„ •' 141^ 

„ : 140—141°. 
„ : 140—141°. 



Post u. Frerichs 1876. 
Schröder 1879. 
Naumann 1865. 
Beilstein u. Kuhlberg 1872. 
Salkowski 1877. 
Widnmann 1878. 
Monnet u. Nölting 1879. 



Nltrobenzoösaure, Ortho-. 

d: 1,559. Post u. Frerichs 1876. 

„ (w/4) : 1,575. Schröder 1879. 

Sm : 147°. Widnmann 1878. 

„ : 145°. Claisen u. Shadwell 1879. 

„ : 145°. Monnet u. Nölting 1879. 

Nltrobenzoösaure, Para-. 

d: 1,581. Post n. Frerichs 1876. 

Sm : 238°. Michael u. Norton 1877. 

„ : 238°. Widnmann 1878. 

„ : 236°. Monnet u. Nölting 1879. 

Nltrobenzol. c^H^NOt. 

d (0/0) : 1,200. Kopp 1855. 

„ (M,4/i4,4) : 1,187. Kopp 1855. 

„ (20/4) : 1,204. Brühl 1879. 

Er : 3°. Mitscherlich. P. A. 3 1 , 1 828. 

.^ : 2 1 3°. Mitscherlich. P. A. 3 1 , 1 828. 

„ (730) • 205°. Städelcr 1865. 

„ (745) ^ 209,4°. Brühl 1879. 
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Nltpogrlyeepin. c^h^^^no;)^, 

^ (1S/15) ' 1,595—1,600. de Vr>' 1855. 

„ : 1,596. Liebe 1860, 

,, : 1,600. Sobrero 1860. 

Sm'. 11°. de Vry 1855. 

Er : 80. de Vry 1855. 

Sf>'.\%^^. Champion 1871. 

Nltrophenol, Meta-. Q/z^iNo^xo//. 

Sm : 96°. Fittig u. Bantlin 1874. 

„ : 96°. Bantlin 1878. 

S/> (77mm): I940. Bantlin 1878. 

Nitrophenol, Ortho-. qiu{^'o.;),on, 

d ml\ : 1,447. Schröder 1879. 

Sm : 45*^. Pritsche 1850. 

„ :44,8°. Fittica 1876. 

., :45°. NaUnson 1880. 

„ : 44,4°. Mills. W. Beibl. 1882. 

Nitrophenol, Para-. c^h^{no^^oh. 

d (pil^) : 1,468. Schröder 1879, 

Sm : 114°. AVagner 1874. 

„ :ir40. Natanson 1880. 

., : 111,5°. Mills. W. Beibl. 1882. 

Nltrozlmmtsäure, Meta-. c^h^no^, 

StH : I96-1970. R. Schiff 1878. 

„ : 196 — 197°. Tiemarn u. Oppermann 1880. 

Nltrozlmmtsäure, Ortho-, c^h^no^, 

Stn : 237°. Tiemann u. Oppermann T880. 

„ : 240°. Baeyer 1880. 

„ : 240,5 — 241,50. Gabriel u. Meyer 1881, 

Nltrozlmmtsäure, Para-. c.iIiNo^. 

Sm : 285 — 286*^. Tiemann u. Oppermann 1880. 

Oenanthol. c^/ZhO. 

Bouis 1855. 
Brühl 1880. 
Williamson 1847/48. 
Tilley 1847/48. 
Bouis 1855. 
Brühl 1880. 



d (17/17) •• 0.827. 
„ (20/4^ : 0,850. 
^^/>: '55—156°. 

„ : I55--I56°. 

„ (,748): 154,2—154,5° 



Oroln. CV^s^i + /«^iO. Fortsetzung. 



Orcln. q//^Oi + i/tO. 

d (w/4) : 1,289. Schröder 1879. 

Sm : 58°. Hesse 1861. 

„ : 58°. Lamparter 1865. 



Vogt u. Henninger 1873. 
Schröder 1879. 
Lamparter 1865. 
Dumas. A. 27, 1838. 
Lamparter 1865. 

CM0^+2.//i0. 
Bödeker t86o. 
Buignet 1865. 
Clarke 1879. 



Ä/i : 57,1°. 

n • 57-58°. 
Wasserfrei. Sm : 86°. 
S/i : 287—290°. 

„ : 286 — 290°. 

Oxalsäure. 

d (o/o) : 1,630. 

„ : 1,629. 

V (»8,45/4): ',653. 

Oxamld. NiH^.CiO^i. 

d [jnj^^ : 1,650. Schröder 1879. 

Oxyanthraehlnon, Meta-. c^a^^^o^^ 

Sm : 268— 271 o. Baeyer u. Caro 1874. 

„ : 323°. Claus 1875. 

„ : 302°. Liebermann 1882. 

Oxyanthraehlnon, Ortho-. Q^i/f^Oi, 

Sm : 190°. Baeyer u. Caro 1874. 

„ : 191°. Liebermann 1876. 

„ : 191°. Liebermann u. Giesel 1877. | 
„ : 190°. Pechmann 1879. 

Oxyhenzoösäure, Meta-. c^/^Os. 

d (w/4) •• 1,473. Schröder 1879, 

Sm : 200°. Fischer 1863. 

„ : 200°. Barth 1870. 

Oxybenzoösäure, Para-. Q/ZsOj. 

d (w/4) : 1,468. Schröder 1879. 

Sm : 210°. Saytzeff 1863. 

„ : 210°. Barth 1870. 

„ : 210°. ' Vogt u. Henninger 1873. 

Palmitinsäure, c^^n^o^. 

Sm : 61°. DuiTy 1852. 

„ : 62°. Heintz 1854. 

„ :62°. Schlippe 1862. 

„ : 62°. Camelley 1879. 

^""P ' 339— 359°- Camelley 1879. 

„ : 348° (,Quecks.-Th.). Camelley 1879. 

Paraldehyd. QJ/t^Ot. 

d (15/15) : 0,998. Kekul6 u. Zincke 1877. 

„ (20/4) 0,994. Brühl 1880. 1* 

Sm: 12°. Lieben 1864. ' 

„ : 10,5°. Kekule u. Zincke 1877, 
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Paraldehyd. 

Er : 10°. 
^ : 123—124°. 
,1 : 124°. 



C^HyiO^, Fortsetzung, 
Kekule u. Zincke 1877. 
Lieben 1864. 
Kekul6 u. Zincke 1877. 



„ : (744) : 123,2-123,50. Brühl 1880. 

Phenaiithren. ^,4/^10. 

Sm: 100°, Hayduck 1873. 

„ 199 — 100°. Fittigu.Ostermeyeri873. 

„ : 100°. Grabe 1873. 

„ : 98 — 99°. Schmidt 1879. 

„ : 100°. Anschütz U.Schultz 1879. 

.!^ : 340°. Grabe 1873. 

j7 : 339— 342°. Schmidt 1879. 

Verbindung: C^^Hyfi-\-C^H^{N 0^2)^0 H, 

Sm : 143°. Hayduck 1873. 

„ : 143°. Fittigu.Ostermeyeri873. 

„ : 145°. Grabe 1873. 

Phenanthrenclilnoii. c^^if^o^, 

d {nil/\) : 1,405. Schröder 1880. 

Sm : 205°. Grabe 1873. 

„ : 202°. Hayduck 1873. 

„ : 198°. Fittigu.Ostermeyeri873. 

Phenol. CßZ/ßO. 

ä (20/20) : 1 ,072. Landolt ' 1 874. 

„ (46/46) : 1,056. Ladenburg 1874. 

„ (0/0) : 1,081 — 1,094. s. Lossen. A. 214, 1882. 

Sm : 40 — ^4 1 °. Hamberg 1 87 1 . 

„ : 38 — 40°. Ladenburg 1874. 

£r : 17°. Kopp 1855. 

„ : 18°. Duclos 1859. 

.S>(747) : 187,6—188°. Kopp 1855. 

„ (762) : 188—190°. Landolt 1864. 

u ' i83j3— i84»>°- Adrieenz 1873. 

Plienylessig:säure. Qi/sO^. 



Plitalsäure. Qi/iO^. 

d {ml^) : 1,589. Schröder 1880. 

Sm: 180°. Carius 1868. . 

„ : 184°. F. Lossen 1868. 

Ganze Kr>'stalle: äw:2I3°. Ador 1872. 
Pulver derselben: „ : 203°. Ador 1872. 

PhtalsÄupeanhydrld. Q//4O3. 



il d (w/4) : 1,228. 
Sm : 76,5°. 

„ : 76-76,4°. 
S/> : 265,5°. 

Phlorogrlucin. 

Sm : 220°. 
„ : 206°. 
., : 209°. 



Schröder 1879. 

Möller u. Strecker 1860. 

Kraut 1868. 

Möller u. Strecker 1 860. 

Hlasiwetz 1855. 

Barth u. Schreder 1879. 

Tiemann u. Will 1881. 



d (W4) : I 


,527. 


Schröder 1879. 


Sm : 128°. 




Lossen 1867. 


„ ' 127- 


128°. 


Carius 1868. 


„ : 127°. 




Anschütz 1877. 


„ : 128°. 




Piccard 1879. 


^P : 275°. 




Carius 1868. 


„ : 276°. 




Anschütz 1877 


„ : 275°. 




Troost 1879. 



Pikrinsäure. c^H^lNOi\ . ö//. 

d : 1,813. Rüdorff 1879. 

„ (w/4) : 1,763, Schröder 1879. 

Sm : 122,5°. Kömer 1867. 

„ : 121—122°. Hepp 1880. 

„ : 121,2°. Mills. W. Beibl. 1882. 

Propargrylacetat. c^h^o.^^ 

d (12/12) : 1,003. Henry 1873. 

„ (20/4) : 1,005. Brühl 1879. 

Sp : 124—125°. Henry 1873. 

„ : 121—123°. Brühl 1879. 

Ppopapgryiathylfttliep. q,H^o, 

(i (7/7) '- 0,830. Henry 1872. 

„ (20/4) : 0,833. Brühl 1879. 

Sp : 80°. Liebermann u. Kretschmer 1871. 

„ : 82—84°. Brühl 1879. 

Propapgrylalkoliol. ci^i o. 

d (21/21) : 0,963. Henry. A. 5, 1833. 

„ (20/4) : 0,972. Brühl 1879. 

sp : 110—115°. Henr>'. A. 5, 1833. 

„ : 114—115°. Brühl 1879. 

Proplonaldeliy d. c^//^ o, 

d (27/27) : 0,807. Linnemann 1872. 

„(0/0) : 0,825— 0,833. s.Lossen.A. 214, 1882. 
Sp : 46—49,5°. s. Lossen. A. 214, 1882, 
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PropionltPll. (\H^^\ 

d (12,6/12,6) : 0,789.Frankland u.Kolbe 1847/48. 



I 



„ (0/0) : 0,801. 

» (i,i^h,z^) • 0,794. 

^ : 97-98°. 
„ : 98,1°. 
» : 96,7°. 
» • 97.08*^. 



Thorpe 1880. 
Thorpe 1880. 
Limpricht 1860. 
Engler 1865. 
Gautier 1872. 
Thorpe 1880. 



Propionsäure. c^i/^Oi. 

d [TallXi) : 0,996 — 0,997, Landolt 1864. 
„ (18/18) : 0,992. Linnemami 1872. 

„ (0/0) : i,ot6 — T,020. s. Lossen. A. 214, 1882. 
* (755—756) : 140,1—141,6°. 

s. Lossen. A. 214, 1882. 

ProplonsÄupeanliydpid. c^h^^o^. 



d (18/18) 1,010. 
» (15/15) 1,017. 

* : 1650. 
„ : 164 — 166®. 
„ : 168— 1690. 



Linnemann 1872. 
Perkin 1875. 
Limpricht u.v.Uslari855. 
Linnemann 1872. 
Perkin 1875. 



PpoplonylcMopid. c^h^cio. 

d (20/4) : 1,065. Brühl 1880. 

Sp : 80°. Bechamp 1860. 

„ :8oo. Sesüni. Bl. 11, 1869. 

„ (724) : 77,8—78,30. Brühl 1880. 

Ppopylacetat, Normales. c,//,o02. 

d (15/15) : 0,899. Linnemann 1872. 

„ (20/4) ; 0,886. Brühl 1879. 

Sp : 101,98°. Linnemann 1872. 

„ (734) •• 99— JOi°. Briihl 1879. 

„ (760) : 100,8°. Schumann 1881. 

Ppopylalkohol, Iso-. Qi/sO. 

^ (15/15) = 0,791. Linnemann 1868. 

„ (20/4) : 0,789. Brühl 1880. 

„ (0/0) : 0,800—0,810. s. Lossen. A. 214, 1882. 

Sp : 82—84°. p. Lossen. A. 214, 1882. 

Propylalkohol, Normalep. c^/ZsO. 

d (10,3/10,3) : 0,812. Pierre u. Puchot 1868. 

„ (20/4)10,804. Brühl 1879. 

„ (0/0)10,820—0,823. s. Lossen. A. 214, 1882. 

5/ : 96— 98°. s. Lossen. A. 214, 1882. 



Ppopylbenzol, Iso- (Cumol). Ci^,j. 



Warren 1865. 

Pisati u. Patemö 1874. 

Pisati u. Patemö 1874. 

Warren 1865. 

Fittig u. König 1869. 

Liebmann 1880. 



^(15/15): 0,868. 
„ (0/0) : 0,880. 
„ (25/25) : 0,838. 

^: 151,1°. 
„ : 151,1—151,5° 
„ : 152,5—153°. 

Ppopylbenzol, Nopmales. c^j/^. 

d (0/0) 0,881. Patemö u. Spica 1877. 

Sp : 157 — 157,5°. Fittig u. König 1869. 

„ : 156 — 158°. Patemö u. Spica 1877. 

Ppopylbpomld, Iso-. c^h^bt, 

f/ (13/13) : 1,320. Linnemann 1865. 

„ (20/4) : 1,310. Brühl 1880. 

„ (0/0) : 1,340 — 1,342. s. Zander. A. 214, 1882. 

Sp : 59 — 63°. s. Zander. A.214, 1882. 

Ppopylbpomid, Nopmales. c^H^Br. 

d (16/16) : 1,353. Chapraanu. Smith 1869. 

„ (20/4) : 1,353. Briihl 1880. 

„ (0/0) : 1,383—1,384. s. Zander. A. 214, 1882. 

Sp : 70 — 72°. s Zander. A. 214, 1882. 

PpopylchloMd, Iso-. c^//^cl 

d (10/10) : 0,847. Linnemann 1865. 

„ (0/0) : 0,883 — 0,892. s. Zander. A. 214, 1882. 

„ (20/20) : 0,859. Zander. A. 214, 1882. 

Sp : 35—38°. s. Zander. A. 214, 1882. 

PpopyloMopid, Nopmales. Q^ic/. 

^ (19,75/^9,75) ■ 0,892. Pierre u. Puchot 1869. 
„ (20/4) : 0,890. Brühl 1879. 

„ (0/0) : 0,912—0,918. s. Zander. A. 214, 1882. 
Sp : 44—46,5°. s. Zander. A. 214, 1882. 

Ppopylenbpomid. c^H^Br^, 

d (17/17) : 1,946. Erlenmeyer 1866. 

„ (0/0) : 1,962—1,977. s. Zander. A. 214, 1882. 

Sp : 140 — 142°. Linnemann 1865. 

„ : 142,65°. Erlenmeyer 1866. 

„ : 141,6°. Zander. A. 214, 1882. 

Ppopylenglycol. c^n^o^i, 

d (23/23) : 1,038. Wurtz 1857. 

„ (0/0) : 1,051 — 1,053. F. Zander. A. 214, 1882. 

n (19,4/19,4) '• 1,040. Zander. A. 214, 1882. 

^ : 185,2—188,5°. s. Zander. A. 214, 1882. 
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Ppopylformiat. c^H^o^i. 

d (o/o) : 0,919. Pierre u. Puchot 1872. 

„ (38/38) : 0,876. 
5/ : 82,5— 83°. 
„ : 81 o. Schumann 1881. 

PpopyJJodid, Iso-. c^h^l 

^ (17/17) : r,7ll, Erlenmeyer 1866. 

„ (20/4) : 1,703. Brühl 1880. 

„ (0/0) : 1,740 — 1,750. s. Zander. A. 214, 1882. 

Sp (760) : 89,96°. Brown 1877. 

„ : 88,6—89,50. s. Zander. A. 214, 1882. 

Ppopyljodid, Normales. Q/^;/. 

d (20/4) : 1,743. Brühl 1880. 

„ (^0/0) : 1,782 — 1,791. s. Zander. A. 214, 1882. 

Sp (760) : 102,63°. Brown 1877. 

„ : 102 — 104,5°. s. Zander. A. 214, 1882. 

Ppopylppoplonat. Q//« l\, 

d (0/0) : 0,902. Pierre u. Puchot 1872. 

» (5',27/5i,27) : 0,857. „ „ 

Sp (760) : 124,3°. 

„ : 122,4°. Linnemann 1872. 

„ (760) : 122,2°. Schumann 1881. 

Protooateohusäure. c^H^o^^iLiO. 

d {ml^) : 1,542. Schröder 1879 

Sm : 199°. Hlasiwetz 1864. 

„ : 198°. Barth 1870. 

„ : 194°. Barth u. Schmidt 1879. 

Pseudopuppupln. c^^h^o-,. 

Sm : 218 — 220°. Liebermann u. Plath 1877. 

PuppupoxantMn. Qi^s^i. 

Sm : 262—263°. Plath 1876. 

.SV« : 264°. Schunk u. Römer 1877. 

Puppupin. CiiJ/^o^. 

Sm : 252 — 253°. Liebermann u. Plath 1877. 

n '• 253°. Schunk u. Römer 1877. 

„ 1256°. Diehl 1878. 

Pypen. c„//io. 

Sm : 148 — 149°. Hintze 1877. 

„ 148 — 149°. Fittig u. Gebhard 1877. 

Verbindung: C^^Iri^+C^//z{^'0^\0. 
Sm : 222°. Fittig u. Gebhard 1877. 



Pyridin, c^h^^n, 

d (0/0) : 0,986. Anderson 1857. 

„ (22/22) : 0,924. Thenius 1861. 

.^: 116,7°. Anderson 1857. 

„ : 116,5°. Church u. Owen 1860. 

„ : 115°. Thenius 1861. 

Pyrograllussäure. QZ/iö,. 

d {m/^) : 1,453. Schröder 1879. 

Sm : IT^°. Pelouze. A. 9, 1834. 

„ : 115°. Petersen u. Baehr 1871. 

Sp : 210°. Pelouze. A. 9, 1834. 

Pyppol. Q//5M 

d : 1,077. Anderson 1857. 

„ : (12,5/12,5) ; 0,975. Weidel u. Ciaimcian 1880. 



sp : 133°. 
„ (746) : 126,2°. 

Querolt. 



Anderson 1857. 
Weidel u.Ciamician 1880. 



C^HyiO^. 



d (13/13) ' 1,585. Prunier. A. C. P. (5) 15. 1878. 



Sm : 235°. 
„ ' 225°. 

Resoroiii. 

d (m/^) : 1,283. 
Sm : 1 10°. 

„ :ii0°. 

„ : 109°. 
^ : 270—275°. 

„ :270°. 



Dessaignes 1852. 
Prunier. A. C. P. (5) 15. 1878. 

QÄiCÖ//),. 

Schröder 1879. 
Fittig u. Mayer 1874. 
Bantlin 1878. 
Barth u. Schreder 1879. 
Oppenheim u. Vogt 1867. 
Troost 1879. 



RolirZUOker (Candiszucker). Ciai^ajO,,. 
^ (3,9/3,9) : i,S93. Joule u.Playfair 1847/48. 

», (»5/15) : 1.595. Maumene 1874. 

„ (w/4) : 1,588. Schröder 1879. 

Sm : 160°. Berzelius. 

„ : 180°. Peligot. A. 30. 1839. 

Salloin. Qj^ieö^. 

d (26/26) : 1,426 — 1,434. Piria 1855. 
Sm : 198°. O. Schmidt Gm. 7. p. 860. 

„ : 201°. Schiff 1881. 

Salioylaldehyd. ci^iOj. 

^ (13,5/13,5) : IJ73. Piria. A. 30, 1839. 

£r : —20°. „ „ 

Sp : 178,2°. Mendelejeff. A. 15, 1835. 

„ : 182—185°. Ettling. A. 31, 1839. 

„ : 196,5°. Piria. A. 30, 1839. 



Digitized by 



iy Google 



136 



47 



Speciflsche Gewichte, Schmelzpunkte und Siedepunkte 



der 



wichtigsten organischen Substanzen. 



Salioylsäure. c,h^o^. 

d (iw/4) : 1,483. Schröder 1879. 



Sm : 1570. 
» : 155—156°. 
n : 157**. 
» : 155-156°. 

Santonln. 

d (26/26) : 1,876. 
Sm : 169—170°. 
„ : 170°. 

Silberaoetat. AgC^H^o^. 

d (w/4) : 3,241. Schröder 188 1. 

Silberoxalat. Ag^iC^o^. 

d (9/9) : 4,960. Bodeker 1860. 

Stearinsäure. c^%u^o^. 



Kolbe u. Lautemann 1860. 
Hübner 1872. 
Vogt u. Henninger 1 873. 
Köhler 1879. 

Carnelutti u. Nasini 1 880. 
Schmidt 1865. 
Pharmac. Grerman. 1882. 



d (9/9) : 1,000. 


Kopp 1855. 


Sm : 69,20. 


Heintz 1854. 


„ : 69,20. 


Pebal 1854. 


n:70°. 


Kopp 1855. 


. : 69°. 


Schlippe 1858. 


^P ' 359—383°. 


Camelley 1879. 


„ (loomm) : 287°. 


Krafft 1880. 


Stilben (Toluylen). c^^Hn. 


Sm : 120°. 


Dreher u. Otto 1870. 


„ : 120°. 


Jena u. Limpricht 1870. 


„ : 1240. 


Michaelis u. Lange 1875. 


„ : 121— 1220. 


Forst u. Zincke 1876. 


Sp : 306-307°. 


Grabe 1873. 


» : 306°. 


Forst 1875. 


„ : 300-3020. 


Klinger 1877. 


Stryohnln. 


C^,H^,N^O^, 


^(18/18): 1,359. 


Clarke 1879. 


Sni : 2840. 


Claus u. Glassncr i88t. 


Stypol. Cb/Zs 




d (,0/0) : 0,925. 


Krakau 1878. 


sp : 14575°. 


Blyth. A. 53, 1845. 


„ : M5°. 


Berthelot 1866. 


„ : i44-»45°. 


Fittig u. Binder 1879. 



Sulfoharnstoir. n^i^-CS, 

d i^f/i//^) : 1,406 — 1,450. Schröder 1880. 
ÄPi : 149°. Reynolds 1869. 

„ : 1510. Baumann 1873. 

„ : 1720. Claus 1875. 



Terpentinöl. 

d (p/o) : 0,875. 
„ (16/16) : 0,863. 
„ (20/20) : 0,863. 
* (760): 159» 15°. 

n 156,5°. 

„ (737) : 160— T620. 

„ : 156— 1590. 



Riban 1875. 
Atterberg 1877. 
Landolt 1877. 
Regnault 1862. 
Atterberg 1877. 
Landolt 1877. 
Tilden 1878. 

Terplnbydrat. c^o/ftoOi+^iO, 

Sm: etwas unter looo. List 1847/48. 
Wasserfrei: Sm : 1030. Deville 1849. 

Tetraäthylammonlunvl odld. 

d {fft/4) : 1,559. Schröder 1879, 

TetramethylammonlumJ odld. I 

A^C^,)4/. 
d {mj^) : 1,841. Schröder 1879. 

Thebaln. c^^HuNo^, 

d {nil\) : 1,293. Schröder 1880. 

Sm : 1930. Hesse 1870. 

Tbeobromln. CiH^a\o^. 

Sublimirt zw. 290 u. 2950. Keller 1854. 

Thymoohlnon. c^o^^^Ot, 



Sm : 48°. 

» : 45,5°. 
^ : 2000. 

Tbymol. 

d (25/25) : 0,939. 
„ : 1,069. 
„ (^4) : 1,032. 
Sm : 44°. 

» : 53°. 

Sp : 2260. 

„ : 2270. 

„ : 233°. 



Lallemand 1854. 
Carstanjen 1871. 
Carstanjen 1871. 

Haines 1856. 
Rüdorff 1879. 
Schröder l88r. 
Stenhouse 1856. 
Haines 1856. 

Stenhouse 1856. 
Paternö u. Spica 1879. 



Toluldln, Ortho-, c^h^.nh^. 

d (25,5/25,5) : 0,998. Beilstein u. Kuhlberg 1877. 
„ (20/4) : 0,999. Brühl 1879. 

Sp : 1970. Tiemann u. Schotten 1878. 

„ (735) : 198,4—198,5°. Brühri879. 
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Toluldln, Meta-. c^h^mh^, 

d (20,2/20,2) : 1,003. Beilsteinu. Kuhlberg 1870. 

^^ (25/25) : 0,998. „ „ „ 

„ : 1970. V. Wroblewski 1878. 

„ : 197 — 200°. Widman 1880. 

Toluldln, Para-. qH^.NHt. " 



d: 
Sm 



sp 



,046. 

45°. 

45^. 

42,9°. 

1980. 

„ : 198°. 

ToluoL 

d (0/0): 0,882. 
„ (20/4) : 0,886. 
„ (20/20) : 0,867. 
Sp'. HO®. 
„ : 110,3°. 



Rüdorff 1879. 

Städeler u. Arndt 1864. 
Beilstein u. Kublberg 1869. 

Mills. W.Beibl. 1882. 

Muspratt u. Hofmann 1845. 

Beilstein u. Kuhlberg 1-869. 

Warren 1865. 
Brühl 1879. 
Brown 1881. 
Wilbrandt u. Beilstein 1 863. 
Warren 1865. 



„ (741) : HO — 110,1°. Brühl 1879. 
„ : 110,9 — "1.2°. Brown 1881. 
„ (756) : 109,2°. R. Schiff 1881. 

Traubenzucker (Glykose). 

dl i,57T. Bödekcr 1860. 

Sm : 86°. Schmidt 1861. 

Wasserfrei: ^11,538. Bödeker 1860. 

Sm", 146°. Schmidt 1861. 

Tplftthylamln. nc^h^^, 

d (20/4) : 0,728. Brühl 1 879. ^ 

Sp (736,5) : 89-89,5°. „ „ 

Trlbromanllln. c^H^Br^.NH^. 

Sm\ 118°. Körner 1875. 

„ : 119 — 120°. Fittig u. Büchner 1877. 

„ : 116,3°. Mills. W.Beibl. 1882. 

Tplbpomphenol. c^H^ißr^, oh, 

Sm : 95°. Kömer 1866. 

„ : 95°. Sintenis 1872. 

„ : 92°. Post 1880. 

Tplmethylenbpomld. c^H^Br^, 

d ip/o) : 2,006^2,018. s. Zander. A. 214, 1882. 
„ (16,7/16,7) : 1,974. Zander. A. 214, 1882. 



Tplmethylenbpomld. c^H^Sr^, 

Fortsetzung. 

.^: 160—163°. Geromont 1870. 

„ : 160 — 165°. S.Zander. A. 214, 1882. 

Tplmethylesslgrsäupe. Q^ioö». 

d (50/50*) : 0,895. Butlerow 1874. 

Sm : 35,3—35,5°. „ „ 

Sp (760) : 163,7—163,8°. „ 

Valepaldehyd, Iso-. c^h^^o, 

d (,20/20) : 0,800. Landolt 1 864. 

„ (0/0) : 0,819—0,823. s. Lossen. A. 214, 1882. 

Sp (758) : 92,5°. Schröder 1871. 

„ : 92,5—92,9°. s. Lossen. A. 214, 1882. 

Valepaldehyd, Nopmalep. q/Zioö. 

sp: 102°. Lieben u. Rossi 1871. 

Valeplansäupe, Iso-. c^h^^o^. 

d (20/20) : 0,931 — 0,933. Landolt 1862. 

„ (0/0) : 0,948 — 0,953. s. Lossen. A. 214, 1882. 

sp : 173,2—175,8°. 

Valeplansäupe, Nopmale. c^h^^o^, 

^ (17,5/^7,5) • 0,945. Demar9ay u.Cahours 1879. 
„ (0/0) : 0,958 — 0,960. s. Lossen, A. 214, 1882. 
^ : 183-185,75°. 

Valepylohlopld. Cj^H^cio, 

d (6/6) : 1,005. Bechamp 1856. 

„ (20/4) : 0,989. ferühl 1880. 

Sp\\\^ — 120°. Bechamp 1856. 

„ (726): 113,5—114,5°. Brühl 1880. 

Valepylen. Cj,h^. 

d (p/6) : 0,699. Buflf 1866. 

„ (17/17) : 0,687. 
„ (20/4) : 0,6786. 
sp : 44—46°. 

„ : 41—42°. 

„ : 43-47°. 

VanlUln. 

Sm : 81°. 

„ : 81°. 

„ : 80°. 
sp : 285°. 



Brühl 1879. 
Reboul 1864. 
Buff 1866. 
Brühl 1879. 

Jannasch 1878. 
Scheibler 1880. 
Lippmann 1880. 
Tiemann u. Koppe 1 88 1 . 
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WeinS&Ure (rechts drehend). C^I/^0^, 
dl 1,764. Schiff 1860. 

?j •■ ^739« Buignet 1861. 

Srn : 1350. Schiff 1860. 



I 



Welns&ure&thylester 

(rechts drehend). C^HaO^, 

d {:ioli<S) : 1,990. 
„ (14/14) : 1,210. 
Sp : 280°. 
„ (xgmm) : 1620. 



Landolt 1877. 
Anschütz u. Pictet 1 880. 



Welnsäuremethylester 

(rechts drehend). C^I/iqO^, 

Flüssig: f/(i5/l5) : 1,340. Anschütz u. Pictet 1880. 
5m: 48«. 
sp : 2800. 
„ (23mm) : 163.0 „ „ 

Xylol, Meta-. c^H^{,cff^\, 

d (0/0) : 0,878. Warren 1865. 
„ (IS/15): 0,866. 

sp : 139,80. . „ 

„ : 138— 1390. Fittig u. Velguth 1868. 

Xylol, OPtllO-. C^H^K^CH^, 
Sjp : 140 — 1410. Fittig u. Bieber 1870 

„ : 14X — 1430. Jannasch u. Hübner 187 3. 

^ : 142— 1430. Jacobsen 1877. 

„ : 141 o. Piccard 1879. 



Xylol, Para-, 

^ (I9,5/I9,S) : 0,862. 
Sm: 150. 

„ •• 14-15°. 
^ : 136-137°. 

„ (7S8) : 136,5°. 

Zlmintsaiire. 



Fittig u. Glinzer 1865. 
Jannasch 1874. 
Jacobsen 1877. 
Fittig u. Glinzer 1865. 
R. Schiff 1881. 



£. Kopp 1849. 
Schröder 1879. 
Kraut 1868. 
Miller 1877. 
Tiemann u. Herzfeld 1877. 
£. Kopp 1849. 



d : 1,245. 

„ (f»M ' ^247. 

Sm: 132,6—132,80. 

„ : U3°. 

„ •' 133°. 
Sp : 300-304°. 

Zinkaoetat. znC^H^Oi+2i{^o. 

d (m/^) : 1,840. Schröder 1881. 

Sm : 235— 2370. Franchimont 1879. 

Wasserfrei, d (w/4) : 1,735- Schröder 1880. 

„ Sm : 241 — 2420. Franchimont 1879. 
Sublimirt. Sfft : 2420. „ „ 

Zlnkaetliyl. Zn^c^HC)%. 

d (18/18): 1,182, Frankland u. Duppa 1864. 

*:li8o. 

Zlnkformlat. zn,c^HiO^-\-2iho, 

d {ml\) : 2,205. Schröder 1881. 

Wasserfrei, d (w/4) : 2,368. „ „ 

Zlnkmetliyl. Zttic//i\. 

d (10,5/10,5) : 1,386. Frankland u. Duppa 1864. 
* : 46°. 
,^•47°. Ladenburg 1874. 
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Alabaster 

Anthracit 

Asbest, gewöhnl. . , . 

Asphalt 

Basalt 

Braunkohle 

Braunstein 

Copal 

Elfenbein 

Feldspath, Kali- .... 

Fichtenharz 

Glas, gewöhnliches . . 
Spiegelgl., Kronglas 
Flintglas, leichtes . 
Flintglas, schweres . 

Glimmer 

Granat, gemeiner . . . 

Granit . . 

Graphit 

Gummi arab 

Gutta -Percha 

Kalk, gebrannter . . . 

Kalksteine 

Kautschuk, nicht vulk. 

Knochen 

Kreide 

Leinöl 

Marmor 

Meerschaum 

Mehl, Weizen- 

Milch, Kuh- 

Oele, fette 

Porphyr 

Porzellan, v. Berlin . . 
„ Chinesisches 
„ V. Meissen . 
„ V. S^vres . . 

Sandstein 

Schiefer 

Serpentin 

Speckstein 

Steinkohlen 

Steinöl, rohes 

Syenit 

Thon 

Trachyt 



Spec. Gew.*) 
2,26 —2,78 

1.4 — 1»8 

2.05 —2,8 
1,07 —1,2 

2,72 —3,1 

1.22 —1,4 

37 -4.63 
1,04 —1,14 
1,83 —1,92 

2.53 —2,58 

1.06 —1,08 
2,50 —2,70 

2.45 —2,72 
3.15 —34 

3.6 —3,9 
2,65 —2,93 
3,67 -377 

2.54 —2,96 
T,8 —2,24 

1,31 —1,45 
0,96 — 0',98 
2,3 —3,2 

2.46 —2,84 
0,92 —0,99 

1.7 —2,0 
2,25 —2,69 

0,93 —0,935 

2,65 —2,8 

1,28 —1,6 

1,56 

1,026—1,035 

0,913—0,926 

2,6 — 2,9 

2,29 

2,38 

249 
2,24 
2,2 -2,5 

2.6 -2,7 
2,43 --2,66 
2,60 — 2,62 

1.23 -1,51 
0753—0,836 
2,63 -2,7 

1.8 —2,6 

2.7 —2,8 



Fette. 

Butter, frische ...... 

„ Fassbutter. . , 

Bienenwachs, gelbes . 
„ weisses . 

Cacaobutter 

Cocosöl 

Hammeltalg, frischer . 
alter. . . 

Japanwachs 

Muscatbutter 

Palmöl, frisch, weiches 
„ „ härteres 
„ altes 

Rindertalg, frisch . . . 
alt 

Schweineschmalz . . . 

Wallrath 



Schmelzpkt. ') 

31-31,5° 
32,5° (32-37°) 
62 — 62,5° 

63-63,5° 

33,5 — 34° 

24,5° 

47° 

50,5° 

53,5 — 54,5° 

43,5 - 44° 

30° 

38° 

42° 

43° 

43,5° 

41,5-42° 

44 —44,5° 



Erstarr.- 

Pkt.«) 

19 — 20° 

24° j 

62° ! 
63° • 
20,5° 

20—20,5'' 
36° 

39,5° 
40,5-41' 

33° 
21° 

24° 
38° 
33° 
34° 
30° 
44° 



Spec. Gew. 
0,865—0,868 

0,94 

0,96 — 0,965 
0,96 — 0,969 
0,89-0,91 

0,92 

0,992 

0,905 



0,968 

0,92 — 0,94 
0,88 — 0,94 



Destillationsproducte des Petroleums.') 



Pctroleumäther. Rhigolen 
Gasolin (fiir Oelextraction) 
Benzin (Fleckenwasser) . 
Ligroin (z. Brennen) . . . 

Putzöl, Lacköl 

Photogen (Brennöl) .... 
Solaröl ( „ ). . . . 

Schmieröl 

Paraffin, weich. Sm : 38-52° 
„ hartes. 5w: 52-56° 



Siedepunkt. 

40— 70° 

70 — 90° 

90 — 110° 

110 — 120° 

120 — 170° 

170—245° 

245—310° 

310-350° 

350—390° 

390-430° 



Spec. Gewicht. 
0,65-0,66 
0,66—0,69 
0,69-0,70 
070-073 
073—076 
0,76—0,80 
0,80-0,83 
0,83—0,87 
0,87—0,88 
0,88-0,93 



Steinkohlenleuchtgas. (Gereinigtes) *) 



Zusammensetzung. Vol. pC. 



Wasserstoff 

Grrubengas 

Schwere Kohlen- 
wasserstoffe 

Kohlenoxyd 

Kohlensäure . . . . 
Stickstoff 



39-51 
36-41 

4,9—9,3 
4,5-7,6 
1,^-2,5 
1,4-8,0 



Specif. Gew. (Luft = i) 
Gas aus sächs. Kohlen 0,5 5 — 0,7 1 
Gas aus engl. Kohlen 

V. Staffordshire . 0,32 — 0,40 

V. Newcastle . . 0,40 — 0,50 

V. Derbyshire . . 0,42—0,54 

Cannelkohlen . . . 0,48 — 0,74 



1) Meist nach Angaben in Schubarth, Phys. Tab. Berlin 1841. 
*) Nach Wimmel. Pogg. Ann. 133. I2I. — 1868. 
8) Nach Angaben in Kerl-Stohmann. Techn. Ch. IV. 513-522. 
*) Nach Angaben in Kerl-Stohmann. Techn. Ch. IV. 593-599. 
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1 

Speciflsches Gewicht und Procentgehalt verdünnter i 




Schwefelsäure. 










Nach J. Kolb (Dingler Polyt J. 209. 268 


.) 1873. 




( 


Specifische Gewichte bei Ij" 


C, bezöge 


n auf Wasser von 0° 


= I, 




Specif. 100 Gew. 


I Liter 




Specif. 


' 100 Gew. 


I Liter 




Specif^ 100 Gew. 


I Liter 


Grade <je- 


Th. 


enthält 


Crrade 


Ge- 


Th. 


enthält 


Grade 


Ge- 


1 Th. 


enthält 


,Bau- wicht 


enthalten 


J/^SO, 


Bau- 


wicht 


enthalten 


hiSOi 


Bau- 


wicht 


enthalten 


JfiSOt 


1 "»^ rfl5/0 


1/2 SOi 


in Kilog. 


me 


^15/0 


/fiSOi 


in Küog. 


mk 


-/iS/c 


) HiSO^ 


in Kilog, \ 


1 


1,007 


I»9 


0,019 


23 


1,190 


25,8 


0,307 


45 


1.45: 


\ 55.4 


0,805 


2 


1,014 2,8 


0,028 


24 


1,200 


27,1. 


0.325 


46 


1,468 56,9 


0,835 1 


3 


1,022 7,,S 


0,039 


25 


1,210 


28,4 


0,344 


47 


1.48: 


i 58,3 


0.864 


4 


1,029 4,8 


0,049 


26 ,1,220 


29,6 


0,361 


48 


1,498 59,6 


0,893 1 


5 


1,037 


5,8 


0,060 


27,1,231 


30,9 


0,381 


49 


1,514, 61,0 


0,923 


6 


1,045 


6,8 


0,071 


28,1,241 


32,2 


0,400 


50 


1,530 62,5 


0,956 


. 7 


1,052 


7,8 


0,082 


29 


1,252 


33.4 


0,418 


51 


1,540, 64.0 


0,990 


8 


1,060 8,8 


0,093 


30 


1,263 


34.7 


0,438 


52 


1.563; 65,5 


1,024 |l 


1 9 


1,067 9»8 


0,105 


31 


1,274 


36,0 


0.459 


53 


1,580, 67,0 


1,059 , 


10 


1,075 10,8 


0,116 


32 


1,285 


37.4 


0,481 


54 


i.59> 


h 68,6 


1.095 1 


11 


1,083 II »9 


0,129 


33 


1,297 


38,8 


0,503 


55 


1,615; 70,0 


1,131 


12 


1,091! 13,0 


0,142 


34 


1,308 


40.2 


0,526 


56 


1,634 71,6 


1,170 , 


13 


1,100' 14,1 


0,155 


35 


1,320 


41,6 


0,549 


57 


1,65^ 


! 73,2 


1,210 , 


14 


1,108 15,2 


0,168 


36 


^^332 


430 


0,573 


58 


1,671 


74,7 


1.248 1 


15 


1,116 


16,2 


0,181 


37 1,345 


44.4 


0,597 


59 


1,691 


76,4 


1,292 


16 


1,125 


17,3 


0,195 


38 


1,357 


45.6 


0,619 


60 


1,711 


78,1 


1.336 ; 


17 


i,i34i i8»5 


0,210 


39 


1,370 


46,9 


0,642 


61 


1.732; 79,9 


1.384 


18 


1,142! 19,6 


0,224 


40 


1,383 


48,3 


0,668 


62 


1.75: 


;, 8i,7 


1,432 ' 


1 19 


1,152; 20,8 


0,239 


41 


1,397 


49,8 


0,696 


63 


i,774i 84,1 


1,492 


20 


1,162 


22,1 


0,258 


42 


1,410 


51,2 


0,722 


64 


1,796! 86.5 


1,554 , 


1 21 


1,171 


23^3 


0,273 


43 


1,424 


52,6 


0,749 


65 


1,819; 89,7 


1,632 


22 


1,180 


24,5 


0,289 


44 


1,438 


54.0 


0,777 


66 


1,84; 


! 100,0 


1,842 


Specifische 


is Gewicht un 


d Procentgehalt concentrirter f 




Schv 


t^efelsäi 


Lire. 






1 


I. Nach F. KoUra 

1 (Pogg.Anii.Erg.Bd.8, 

Spec. Gew. bei l8°, 


lusch. 
676) 1878. 
bez. auf 




n. 

Bei 


Nach Lun 
■. Cbem. G 


ge und Naef. 
es. 1883, 953. 




Wasser von 4° = 


= I. 


Specifisch 


e Gewichte 


bei 15°, b< 


;zogen auf Wasser von / 


f = i. 


Proc. 


Spec. Gew. 


Proc. 


SpecGew 


Proc. 


SpecGew. 


Proc. 


SpecGew, 


Proc. 


SpecGew,; 


HtSOt 


^18/4 


//iSO 


4 ^18/4 


J/tSOi 


d .5/4 


HiSOi, 


^IS/4 


fltSO^ 


Jisk 1 


90 


1,8147 


96 


1,8372 


90 


1,8185 


94 


1,8372 


98 ; 


1,8412 


91 


1,8200 


97 


l,S3S3 


90,20*) 


1,8195 


94,84*) 


1,8387 


98.39*) 


1,8406 


1 92 


1,8249 


98 


1,8386*^ 


91 


1,8241 


95 . 


1,8390 


98,66*) 


1,8409 


■ 93 


1,8290 


99 


1,8376 


91,48*) 


1,8271 


95.97) 


1,8406 


99 


1,8403 


94 


1,8325 


100 


1,8342 


92 ^ 


1,8294 


96 


1,8406 


99.47*) 


^ 1,8395 


■ 95 


1,8352 


— 


— 


92,83*) 


1,8334 


97 


1,8410 


ioo,oo*)(1 


) 1,8384 








*)Maxira 


93 


1,8339 


97,7o*)t 


) 1,8413 


100,35*) 1 


1,8411 


, 


d. Dichte 


») Direct 


beobachte 


t. t) Mi 


udmum der 


Dichte, 


(t) Min. 11 


Ausd.CoeflF. =0,0005« 


>• 


Ausde 


hnungs-Co< 


äff, = 0,0c 


>I0. 
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Specif. Gewicht und 


Procentgehalt verdünnter Salpetersäure. 




Nach 


J. Koll) (Compt. rend. 63, 314) 1 866. 






Specifische Gewichte 


bei 0" und 15°, bezogen auf Wasser von 


0°. 




Die direct 


gefundenen Werthe sind mit * bezeichnet. 






Specif. 


Specif, 


Gew.Proc. 


Specif. 


Specif. 


Gew.Proc. 


Specif. 


Specif 


Gew.Proc. 


Gewicht 


Gewicht 




Gewicht 


Gewicht 




Gewicht 


Gewicht 




bei o^ 


bei 150 


ffNOi 


bei cfi 


bei 150 


HNOi 


bei 0° 


bei Ijo 


HNO^ 


' 1 

i ».559 


1,530 


100,00 


1,455* 


1,432* 


72,39* 


1,300 


1,284 


45.00 


1 1.559* 


1,530* 


99,84* 


1,450* 


1.429* 


71,24* 


1,291* 


1,274* 


43.53* 1 


; 1.558* 


1,530* 


99,72* 


1,444 


1.423 


69,96 


1,280 


1,264 


42,00 


. 1.557* 


1,529* 


99.52* 


1,441* 


1.419* 


69,20*. 


1,274 


1,257 


41.00 


,, 1.551* 


1,523* 


97.89* 


1,435 


1.414 


68,00 


1,267 


1,251 


40,00 


j 1.548 


1,520 


97,00 


1,430 


1,410 


67,00 


1,260 


1,244 


39.00 


1,544 


1.516 


96,00 


1,425 


1.405^ 


66,00 


1,253* 


1,237* 


37.95* ; 


1 1.542* 


1,514* 


95.27* 


1,420* 


1,400* 


65.07* 


1,240 


1,225 


36,00 


; 1.537 


1,509 


94,00 


1,415 


1.395 


64,00 


1,234 


1,218 


35.00 1 


1,533* 


1,506* 


93,01* 


1,413 


1,393 


63.59 


1,226* 


1,211* 


33,86* ! 


1,529 


1,503 


92,00 


1,404 


1.386 


62,00 


1,214 


1,198 


32,00 


; 1,526 


1.499 


91,00 


1,400* 


1,381* 


61,21* 


1,207 


1,192 


31,00 


1.522 


1,495 


90,00 


1,393^ 


1,374 


60,00 


1,200 


1,185 


30,00 


1 1,521* 


1,494* 


89,56* 


1,391* 


1,372* 


59.59* 


1,194 


1.179 


29,00 


1.514 


1,488 


88,00 


1,387 


1,368 


58,88 


1,187* 


1,172* 


28,00* 


1.513* 


1,486* 


87,45* 


1.382 


1,363 


58,00 


1,180 


1,166 


27,00 ' 


1,507* 


1,482* 


86,17* 


1,376 


1,358 


57.00 


1,171* 


1.157* 


25,71* 


1.503 


1.478 


85,00 


1.371* 


1,353* 


56,10* 


1,153 


1.138 


23,00 


1,499 


1.474 


84,00 


1.365 


1,346 


55.00 


1,132 


1,120 


20,00 


1,495 


1.470 


83,00 


1.359 


1,341 


54.00 


1.115* 


1.105* 


17.47* 


i 1,492 


1,467 


82,00 


1.358 


1,339 


53.81 


1.099 


1,089 


15.00 


1,488* 


1,463* 


80,96* 


1.353 


1,335 


53.00 


1,085 


1.077 


13,00 


1,484 


1,460 


80,00 


1.349* 


1,331* 


52.33* 


1,075* 


1,067* 


11,41* 


1,481 


1,456 


79,00 


1.341* 


1,323* 


50.99* 


1,050* 


1,045* 


7,22* 


: 1.476 


1,451 


77,66 


1.334 


1.317 


49.97 


1,026 


1,022 


4.00 


1,469 


1.445 


76,00 


1,328 


1,312 


49.00 


1,013 


1 OIÖ 


2,00 


1.465 


1,442 


75,00 


1,321 


1,304 


48,00 


1,000 


0.999 


0,00 


' 1,462* 


1.438* 


74,01* 


1.315* 


1,298* 


47.18* 


— 




— 


1 1.457 


1.435 


73.00. 


1.312 


1,295 


46,64 
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Specif. Gewicht und Procentgehalt wässeriger 




Chlorwasserstoffsäure. 




Nach Kolb (Corapt. rend. 74, 737). 1872. 


■iE 


Specif. 
Gewicht 


Proc. 


1 ^ 


Specif. ' 
Gewicht 1 P™*^- 


1 i 


Specif. 
Gewicht. 


Proc. 


1 ^ 


Specif. 
Gewicht 


Proc. 1 


o& 


bei 150 


//a 


05 


bei ,5° 1 ^^' 


e^ 


bei 150 


HCl 


'^ 


bei 15° 


HCl 1 


■ I 


1,007 


1.5 


9 


1,067 


13,4 


17 


M34 


26,6 


22 


I,l8o 


35.7 


2 


1,014 


2,9 


10 


1,075 


15,0 


18 1,143 


28.4 


22,5 1,185 


36,8 


3 


1,022 


4,5 


II 


1,083 


16,5 


^9 1 1^152 


30,2 


23 1,190 


37,9 


. 4 


1,029 


5,ö 


12 


1,091 


i8,i 


19.5' 1.157 


31,2 


23,51 1,195 


39,0 


5 


1,036 


7,3 


13 


1,100 


19.9 


20 


1,161 


32,0 


24 1 1,199 


39,8 1 


6 


1,044 


8,9 


14 


1,108 


21,5 


20,5 


1,166 33,o| 


24,5 


1,205 


41,2 


7 


1,052 


10,4 


15 


i,ii6 


^3,^ 


21 1,171 


33,9 


25 


1,210 


42,4 


! ® 


1,060 


12,0 


16 


1,125 


24,8 


21,5 


1,175 


34.7 






1 

1: 


1 


Specif. Gewicht und Procentgehalt wässeriger 




Bromwasserstoffsäure. 




Nach TopsoS (Ber. d. D. ehem. Gesellsch, 1870. 404). 


Temp. 


SpecGewJ p^„^ 

/ 1 


Temp. 


SpecGewJ p^^_ 


Temp. 


Spec.Grew. 


Proc. 


Temp.SP"-^*- 


■ 1 
Proc. ! 


^ 


4 


HBr 


/ 


''T 


HBr 


/ 


'J 


Äffr 


/ 


^7 


Hßr ! 


14° 


1.055 


l^^l 


14° 


1,131 


16,92 


13° I»302 


33,84 


13° 


1,431 


1 
43,99J 


; 14 


i»o75 


10,19 


14 


1,164 


20,65 


13 1,335 


36,67 


13 


1,438 


44.62 


14 


1,089 


11,94 


13 


1,200 


24,35 


13 1,349 


37,86 


14 


1,451 


45,45 1 


1 14 


1,097 


12,96 


13 


1,232 


27,62 


13 1 1,368 


39,13 


13 


1,460 


46,09 


1 H 


1,118 


15,37 


13 


1,253 


29,68 


13 1,419 


43,12 


14 
14 


1,485 
1,490 


47.87 
48,17 




1 

Specif. Gewicht und Procentgehalt wässeriger 




Jodwasserstoffsäure. 




Nach TopsoiS (Ber. d. D. ehem. G-esellsch. 1870. 403). 


1 Temp. 


Spec.Gew. 


Proc. 


Temp. 


Spec.Gew. 


Proc. 


Temp. 


SpecGew. p 


Ten,p.|SP«<=-<f^'- 


Proc. 


i 


'i 


HI 


t 


'\ 


HI 


t 


''T 


jr/ 


/ 


"T 


m 


^3f5'' 


1,017 


2,29 


13,8° 


1,191 


22,63 




13 


1,413 


40,45 



14 


1,630 


53,93 


13,5 


1,052 


7,02 


13.8 


1,225 


25,86 


13 


1.451 


43,39 


13,7 


1.674 


56,15 


^3f5 


1,077 


10,15 


13.5 


1,254 


2Ö,4I 


13 


1,487 


45,71 


13 


1,696 


57.28 


13 


1,095 


12,21 


13.5 


1,274 


30,20 


»3 


1,528 


48,22 


12,5 


1,703 


57,42 


13,5 


1,102 


13,09 


13 


1,309 


33,07 


13,5 


1,542 


49,13 


13,7 


1,706 


57,64 


13,5 


1,126 


15,73 


13 


1,347 


30,07 


13 


1,573 


50,75 


12 


1,708 


57,74 


13,5 


1,164 


19,97 


13 


1,382 


38,68 


12,5 


1,603 


52,43 
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Specif, Gewicht und Procentgehalt verdünnter Essigsäure. 


Nach A. C. Oudemans (Das spe< 


•• Gewicht d. Essigsäure u. ihrer Gemische m, Wasser. Bonn l866). ■ 


Specif. Gewichte bei 


15° und 20", bezogen auf Wasser von 4" = 1. 


Gew. 


i 1 


Gew. 






Gew. 






Proc. 




,20° 
a 0- 


Proc. 


a 


.20° 
a - 0- 


Proc. 


a 




C^H,0.i 


4 


4 


Ctff,0, 


't 


4 


CAiO, 


4 


4 


o 


0,9992 


0,9983 1 


34 


1.0459 


1,0426 


68 


1.0725 


1,0679 ' 


I 


1,0007 


••97 


35 


..70 


••37 


69 


..29 




•83 


2 


..22 


1,0012 


36 


..81 


..48 


70 


••33 




.86 


i ^ 


•37 


..26 


37 


..92 


..58 


71 


•■37 




.89 


4 


• •52 


..41 


38 


1,0502 


..68 


72 


..40 




.91 


5 


..67 


••55 


39 


••'3 


..78 


73 


..42 




•93 


6 


..83 


..69 


40 


..23 


..88 


74 


••44 




•95 


7 


..98 


..84 


41 


-33 


..98 


75 


..46 




•97 


8 


1,0113 


..98 


42 


••43 


1,0507 


76 


••47 


1,0699 1 


9 


..27 


I,OI12 


43 


•■52 


..16 


77 


..48 


1,0700 j 


! lo 


..42 


..26 


44 


..62 


••25 


78 


..48 


..00 ! 


II 


••57 


..40 


45 


..71 


••34 


79 


..48 


1,0700 i 


12 


..71 


••54 


46 


..80 


••43 


80 


..48 


1,0699 


1 

13 


..85 


..68 


47 


..89 


•51 


81 


• •47 




.98 


14 


1,0200 


..81 


48 


..98 


••59 


82 


..46 




.96 


1 "5 


..14 


• •95 


49 


1,0607 


..67 


83 


••44 




•94 1 


16 


..28 


1 ,0208 


50 


••15 


• •75 


84 


..42 




.91 1 


17 


..42 


..22 


51 


■23 


..83 


85 


••39 




.88 


18 


.•56 


••35 


52 


••31 


..90 


86 


..36 




•84 


19 


..70 


..48 


53 


..38 


••97 


87 


••31 




•79 


20 


..84 


.,61 


54 


..46 


1,0604 


88 


..26 




•74 


21 


..98 


••74 


55 


••53 


..n ' 


89 


..20 




,68 


! 22 


1,0311 


..87 


' 56 


..60 


..18 


90 


•.13 




.60 


1 ^^ 


..24 


••99 


57 


..66 


..24 


91 


..05 




•52 


24 


••37 


1,0312 


58 


••73 


..30 


92 


1,0696 




•43 


' 25 


..50 


..24 


1 59 


..79 


..36 


93 


..86 




•32 


26 


..63 


••36 


i 60 


..85 


..42 


94 


••74 




.20 


^7 


••75 


..48 


61 


..91 


..48 


95 


..60 1 1,0606 III 


'! 28 


..88 


..60 


62 


•■97 


• •53 


96 


..44 


1,0589 


29 


1,0400 


..72 


63 


1,0702 


• .58 


97 


••25 


..70 


30 


.. 12 


..83 


64 


..07 


..63 


98 


..04 


••49 


31 


..24 


••94 


; 65 


.. 12 


..67 


99 


1,0580 


1,0525 j 


32 


••36 


1,0405 


66 


..17 


..71 


100 


1,0553 


1,0497 1 


33 


1,0447 i 1,0416 


67 


1,0721 


1.0675 
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Specifisches Gewicht und Procentgehalt 


-—s 








von 




; 








Kalilauge und Natronlauge. 










Nach Th 


. Gerlach (Fres. Zeitschr. f. anal. Ch. 8, 279) 1869. 


1 




K 


a 1 i 1 a 


u g e. 


Natron 


1 a u 


'- 


j Specif. 


Gew. 


Specif. 


Gew. 


Specif. 


Gew. 


Spec. Gew. 


Specif. 


Gew. 


SpeciC 


Gew.il 


j Gew. 


Proc. 


Gew. 


Proc. 


Gew. 


Proc. 


Gew. 


Proc. 


Gew. 


Proc. 


Gew. 


Proc. ' 


1 bei 150 


MTI/O 


bei 150 


KHO 


bei 150 


iCHO^ 


bei IS" NaHO 


bei 15° 


NaBO 


bei 15° 


NaHO 


1,009 


I 


1,230 


25 


1.525 


49 


1,012 


I 


1.279 


25 


1.529 


49 1 


.17 


2 


.41 


26 


•39 


50 


•23 


2 


.90 


26 


.40 


50 




• 25 


3 


•52 


27 


•52 


51 


•35 


3 


1.300 


27 


•50 


51 




■ 33 


4 


.64 


28 


•65 


52 ' 


1 .46 


4 


. 10 


28 


.60 


52 1 




.41 


5 


.76 


29 


.78 


53 


• 58 ; 5 


.21 


29 


.70 


53 1 




49 


6 


.88 


30 


.90 


54 j 


; .70 ; 6 


■32 


30 


.80 


54 ' 




58 


7 


1,300 


31 


1,604 


55 


.81 


7 


•43 


31 


•91 


55 




.65 


8 


. II 


32 


.18 


56 1 


.92 


8 


•53 


32 


1,601 


56 




.74 


9 


.24 


33 


•30 


57 


1.103 


9 


•63 


33 


. II 


57 




83 


10 


■36 


34 


.42 


58 1 


.15 


10 


• 74 


34 


.22 


5« , 




,92 


II 


•49 


35 


•55 


59 ' 


.26 


II 


• 84 


35 


■33 


59 


I, 


lOI 


12 


.61 


36 


.67 


60 


.37 


12 


.95 


3Ö 


•43 


60 




. 10 


13 


•74 


37 


.81 


61 


.48 


>3 


1,405 


37 


•54 


61 




.19 


14 


•87 


38 


•95 


62 


.59 


14 


.15 


38 


.64 


62 




28 


15 


1,400 


39 


1.705 


63 


.70 


15 


.26 


39 


•74 


63 




37 


16 


. 12 


40 


.18 


64 ; 


.81 


16 


•37 


40 


.84 


64 




46 


»7 


• 25 


41 


.29 


65 


•92 


17 


•47 


41 


•95 


65 




55 


18 


.38 


42 


.40 


66 


1,202 


18 


•57 


42 


1,705 


66 1 




66 


19 


•50 


43 


•54 


67 1 


• 13 


19 


.68 


43 


•15 


67 




77 


20 


.62 


44 


.68 


68 


•25 


20 


•78 


44 


.26 


68 




88 


21 


.75 


45 


.80 


69 


•36 


21 


.88 


45 


•37 


69 1 




98 


22 


.88 


46 


1,790 70 1 


•47 


22 


•99 


46 


1,748 


70 


1,209 


23 


•99 


47 






•58 


23 


1.509 


47 






1,220 


H 


1.511 


48 






1,269 


24 


1,519 


48 
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Specifisches Gewicht und Gewichts procent-Gehalt 
wässeriger Ammoniaklösungen. 

Nach L. Carius (Aniu d. Chem. u. Pharm. 99, 164.) 1856. 
Specifische Gewichte bei 14° C, bezogen auf Wasser von 14° = i. 



Specif. 
Grewicht. 



pa 



Specif. 
Gewicht. 



pC. 



Specif. 
Gewicht. 



pC. 



Specif. 
Gewicht. 



pC. 



Specif. 
Gewicht« 



pC, 



Specif. 
Gewicht. 



pC. 



0,8844 
..48 
.'.52 
..56 
..60 
..64 



36,0 
35,8 
35,6 
354 

35»o 



.68 34,8 
.721 34»6 
-.77' 344 



34,2 
34,0 
33,8 

2ilA 



..81 
..85 
..89 

...94 
..98 
0,8903 ' 2iZ,2 

. * 07 ; 33,0 
.. II '32,8 
..161 32,6 
..20' 32,4 

..29! 32,0 



..34 
..38 

..43 
..48 

..53 
..57 
..62 

..67 

0,897 1 



31,8 

3^6 
314 

31,0 
30,8 
30,6 

304 
30,2 



0,8976 
.81 
.86 
.91 
.96 

0,9001 
.06 
. II 
.16 
. 21 
.26 

.31 
.36 
.41 

.47 
.52 
.57 
.63 
.68 

.73 
.78 

.83 
.89 

.94 
9100 
.06 
. II 
.16 
. 22 
.27 



30,0 
29,8 
29,6 

294 
29,2 
29,0 
28,8 
28,6 
28,4 

2%,2 
28,0 
27,8 
27,6 

274 
27,2 

27,0 
26,8 
26,6 
26,4 
26,2 
26,0 
25,8 
25,6 

254 
25,2 
25,0 
24,8 
24,6 
244 



0,9133 

39 
45 
50 
56 
62 
68 

74 
80 

85 
91 
97 
0,9203 

09 
15 
21 

27 

39 
45 
51 

57 
64 

71 

77 
83 

89 
96 
0,9302 
0,9308 



24,0 
23,8 

2Z,t 
234 

23,0 
22,8 
22,6 
22,4 

22y2 

22,0 
21,8 
21,6 

21,4 
21,2 
21,0 
20,8 
20,6 
20,4 
20,2 
20,0 
19,8 
19,6 

194 
19,2 
19,0 
18,8 
18,6 

18,4 
18,2 



0,9314 
.. 21 
..27 

.. 40 

..47 

. 53 
..60 
..66 

..73, 

..8o| 
..86| 

..93 
0,9400 
..07 
..14 
. . 20 
..27 
..34 
..41 
..49 
..56 
..63 
..70 

..77 
..84 
,.91 
..98 
0,9505 
0,9512 



18,0 
17,8 
17,6 
174 
17,2 
i7»o 
16,8 
16,6 
16,4 
16,2 
16,0 
15,8 
15,6 
154 
15,2 
i5»o 
14,8 
14,6 
144 
14,2 
i4»o 
13,8 
13,6 
134 

n^2 

i3»o 

12,8 
12,6 
12,4 
12,2 



0,9520 

27 
34 
42 
49 
56 
63 
71 
78 

86 

93 
0,9601 

08 
16 

31 

39 

47 
54 
62 

70 
77 
85 
93 
0,9701 

09 
^7 
25 
ZZ 
0,9741 



12,0 
11,8 
11,6 
11,4 
11,2 
11,0 
10,8 
10,6 
104 

IO,2 

10,0 

9,8 

9,6 

94 
9,2 
9,0 
8,8 
8,6 

8,4 
8,2 
8,0 
7,8 
7,6 
74 
7,2 
7,0 
6,8 
6,6 

6,4 
6,2 



9,9749 
.57 
.65 

'IZ 
.81 
.90 
.99 
0,9807 

•15 

'22, 
.31 

•39 
.47 
.55 
.64 

•73 
.82 
.90 
.99 
0,9907 

.15 
.24 

^Z2 

.41 
.50 
.59 
.67 
.75 
.83 
0,9991 



6,0 

5,8 
5,6 
54 
5,2 
5,0 
4,8 

4,6 
4,4 
4,2 
4,0 
3,8 
3,6 
3,4 
Z.2 

3,0 
2,8 
2,6 

24 
2,2 

2,0 

1,8 
1,6 

1,4 
1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
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Specifische Gewichte einiger Salzlösungen. 

Nach Th. Gerlach (Fres. Zeitschr. f. analyt. Chem. 8, 279—297). 1869. 



KaUum- 
carbonat 



Natrium- 
carbonat 



Chlor- 
ammonium 
NH^Cl 



Chlor- 
kalium 
KCl 



Chlor- 
natrium 

NaCl 



Natrium- 
sulfat 



Spec.Gew. 
; bei 15° 



Proc 
Salz. 



Spec. GewJ Proc, 
bei 150 Salz. 



Spec. GewJ Proc. 
bei 150 Salz. 



Spec. Gew. j Proc, 
bei 150 Isalz. 



Spec.Gew. 
bei 15° 



Proc 
Salz, 



Spec. Gew, 
bei 150 



ProcJI 
Salz 



1,0183 
1 ,0366 
i»055i 

1,0740 

1,0928 

1,1124 
1,1320 
1,1520 
1,1724 
1,1929 
1,2140 
^2352 
1,2568 
1,2789 
1,3011 
1,3242 

1.3473 
1,3708 

>.3948 
1,4187 

ii4434 
1,4681 

1.493 1 
1,5186 

^5441 
1.5705 



2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 
16 
18 
20 
22 

24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 



,0105 
,0210 

,0315 
,0420 
.0526 
,0631 

.0737 
,0843 
,0950 
»1057 
,1166 
.1275 
.1385 
.1495 



I 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
II 
12 
13 
14 



,0032 


I 


,0063 


2 


.0095 


3 


,0126 


4 


,0158 


5 


.0188 


6 


,0218 


7 


,0248 


8 


,0278 


9 


,0308 


10 


.0337 


II 


,0366 


12 


.0395 


13 


,0433 


14 


.0452 


15 


,0481 


16 


,0509 


17 


.0537 


18 


.0565 


19 


.0593 


20 


,0620 


21 


,0648 


22 


,0675 


n 


.0703 


24 


.0730 


25 


.0758 


26 



,0065 
,0130 
,0195 

,0260 

.0325 

.0392 

,0458 

.0525 

.0591 

,0658 I 10 

,0727 1 II 

,0796 \ 12 
,0865 ' 13 

.0935 I 14 
,1004 I 15 

,1075 i 16 

.1147 
,1218 
,1289 
,1361 
.1435 
.1509 
.1583 
.1657 



17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 



.0073 

,0145 
,0217 
,0290 
,0362 

,0437 
,0511 

.0585 
,0659 

.0734 
,0810 
,0886 
,0962 
,1038 
,1115 
,1194 
.1273 

.1352 
,1432 
,1511 
.1593 
,1676 

.1758 
,1840 

.1923 
,2010 



I 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 
II 
12 
13 
14 

>li 

' 17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 

24 

25 
26 



1,0091 
1,0182 
1,0274 
1,0365 
1,0458 
1,0550 
1 ,0644 
1,0738 
1,0833 
1,0928 
1,1025 
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1 

1 


Speciflsche Gewichte 


einiger Salzlösungen 


•'•• 


Nach Th. Gerlach 


(Fres. Zeitschr. 


f. analyt. Chem. 


8, 279-297)- 1869- 

■ IIB ' 


Chlor- 


Chlor- 


Chlor 


• 


Zink. 




Eisen- 


Kupfer- 1 


magnesium. 


calcium. 


Zink. 




solfat 




sulfat. 


Sulfat 1 


MgCl^ 


CaC/2 


ZnCii 




ZnSOi-\-:,7//tO 


FeS04+7^20 


OiSo^+s^tO 1 


Spec.CrtwjProc. 


Spec.Gew. 


Proc. 


Spec.Gew. 


Proc. 


SpecGew. 


Proc. 
krvst. 
Salz. 


SpecGewjf^oc. 


Spec.Gew. 


ProcJ 

kryst. 
Salz. 


1 bei 150 


Salz. 


bei IS» 


Salz. 


bei 19,50 


Salz. 


bei 150 


bei 150 


Salz. 


bei 18° 


1,0084 


I 


1,0170 


2 


1,020 


2 


1,013 


2 


1,005 


I 


1,0063 


I 


1,0169 


2 


1,0341 


4 


1,037 


4 


1,024 


4 


1,011 


2 


1,0126 


2 


i»0253 


3 


1,0515 


6 


1,053 


6 


1,035 


6 


1,016 


3 


1,0190 


3 ! 


1,0338 


4 


1,0692 


8 


1,072 


8 


1,047 


8 


1,021 


4 


1,0254^ 


4 


1,0422 


5 


1,0870 


10 


1,091 


10 


1,059 


10 


1,027 


5 


1,0319 


5 


1,0510 


6 


1,1056, 12 


1,110 


12 


1,073 


12 


1,032 


6 


1,0384 


6 


' 1,0597 


7 


1,1243' 14 


1,128 


H 


1,085 


14 


1,037 


7 


1,0450 


7 


1,0684 


8 


1,1433 


16 


1,146 


16 


1,097 


16 


1,043 


8 


1,0516 


8 


1,0772 


9 


1,1628 


18 


1,165 


18 


I,IIO 


18 


1,048 


9 


1,0582 


9 


1 1,0859 


10 


1,1822 


20 


1,186 


20 


1,124 


20 


1,054 


10 


1,0649 


10 


1,0950 


II 


1,2028 


22 


1,207 


22 


1,137 


22 


1,059 


11 


1,0716 


II 1 


1,1040 


12 


1,2234 


24 


1,228 


24 


1,150 


24 


1,065 


12 


1,0785 


12 1 


1,1130 


13 


1,2445 


26 


1,249 


26 


1,164 


26 


1,071 


13 


1,0854 


13 1 


1 1,1220 


H 


1,2662 


28 


1,270 


28 


1,179 


28 


1,077 


14 


1,0923 


14 


1,1311 


15 


1,2879 


30 


1,291 


30 


1,193 


30 


1,082 


15 


1,0993 


15 ! 


1,1405 


16 


1,3105 


32 


1,316 


32 


1,209 


32 


1,088 


16 


1,1063 


16 


1,1498 


^7 


1,3330 


34 


1,340 


34 


1,224 


34 


1,094 


17 


1,1135 


17 1 


1,1592 


18 


1,3561 


36 


1,366 


36 


1,240 


36 


1,100 


18 


1,1208 


18 , 


1,1686 


19 


1,3797 


38 


1,392 


38 


1,255 


38 


1,106 


19 


1,1281 


19 


1,1780 


20 


1,4033 


40 


1,420 


40 


1,271 


40 


1,112 


20 


1,1354 


20 


i] 1,1879 


21 






1,446 


42 


1,288 


42 


1,125 


22 


1,1427 


21 


!" 1,1978 


22 






1,473 


44 


1,304 


44 


1,137 


24 


1,1501 


22 


i: 1,2076 


23 






1,500 


46 


1,320 


46 


1,149 


26 


1,1580 


23 


1,2175 


24 






1,533 


48 


1,337 


48 


1,161 


28 


1,1659 


24 


1,2274 


25 






1,566 


50 


1,353 


50 


1,174 


30 


1,1738 


25 


' 1,2378 


26 






1,600 


52 


1,370 


52 


1,187 


32 


1,1817 


26 


1 1,2482 


27 






1,634 


54 


1,388 


54 


1,200 


34 


1,1898 


27 


1,2586 


28 






1,669 


56 


1,406 


56 


1,213 


36 


1,1980 


28 


1,2690 


29 






1,704 


58 


1,425 


58 


1,226 


38 


1,2063 


29 


1,2794 

1 
t 


30 






1,740 


60 


1,445 


60 


1,239 


40 


1,2146 


30 

... 
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Specifisches Gewicht des absoluten und verdünnten Alkohols* 

Nach Mendelejeff (Pogg. Ann. 138; 103; 230) 1869. 
Spec. Gew. bezogen auf Wasser von 4** = i. 



OO 



I. looprocentiger Alkohol, d- o — 0,80625. 

(A. a. O. S. 250.) 

Aenderung des spec. Gew. mit der Temp. : d—Q — 0,80625 — 0,0008340 / — 0,00000029 iK 

4 



/ 


0° 


5" 


10° j 15° 


20° 


25° 


30° 






0,80625 


0,80207 


0,79788 0,79367 


0.78945 


0,78522 


0,78096 





II. Specifische Gewichte von 99- bis loo-procentigem Alkohol. 

(A. a. O. S. 270.) 



Gew.Proc. 
Alkohol. 




, 20° 


Gew.Proc. 
Alkohol. 


^i 


.20° 


99»9 


0,79398 


0,78976 


99i4 


0,79554 


0,79132 


99,8 


..430 


0,79008 


99»3 


.•585 


..163. 


99,7 


. .461 


..039 


99.2 


..615 


• .193 


99,6 


..492 


..070 


99.1 


..646 


..224 


99»5 


0,79523 


0,79101 


99,0 


0,79677 


0,79255 



III. Specifische Gewichte wasserhaltigen Alkohols. 

(A. a. O. S. 279.) 



Gew.Proc 
Alkohol 






,10° 



,20° 



d 



30° 



Gw.Proc. 
Alkohol. 



^40- 



,10° 



,20° 



d^ 



5 
10 

15 
20 

25 
30 

35 
40 

45 
50 



0,99988 
99 '35 
98493 
97995 
97566 

97115 
96540 

95784 

94939 

. 93977 

0,92940 



0,99975 
991 13 
98409 
97816 
97263 

, 96672 

95998 
95174 
94255 
93254 
0,92182 



0,99831 
98945 
98195 
97527 
96877 
96185 
95403 
945 H 
935" 
92493 

0,91400 



0,99579 
98680 

97892 
97142 

96413 
95628 

94751 
93813 
92787 
91710 

0,90577 



55 
60 

65 
70 

75 
80 

85 
90 

95 
100 



0,91848 

90742 

89595 
88420 

87245 
86035 

84789 

83482 

82119 

0,80625 



I 



0,91074 

89944 
88790 

87613 
86427 

85215 
83967 
82665 
81291 
0,79788 



0,90275 
89129 
87961 
86781 
85580 
84366 

83115 
81801 

80433 
0,78945 



0,89456 
88304 
87125 

85925 
84719 

83483 

80918 

79553 
0,78096 
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1 

Specifisches Gewicht wasserhaltigen Alkohols und 


entsprechend 


er Gehalt nach Volum- u. Gewichts-Procenten. 


Nach Gilpin (Phü. Transact U) 1794 und Tralles (Gilbert. Ann. 38. 349) 1821. | 






Aus Fehling, Handwörterb. d. Ch. I, 271 u. i8l. 






Spec. Gew. bei 60° F 

1 


.= i2V.°R.= «5V.(«5,56)°C., 


bezogen auf Wasser v. derselb. i. 


'emp. = I. 




Vol.- 


Gew.- 




Vol.- 


Gew.- 




Vol.- 


Gew.- 


d '5'5^° 


Proc. 


Proc. 


ä^'^^- 


Ptoc. 


Proc. 


ä> äTk 


Proc 


Proc. 


1, " 15,56° 


Alk. 


Alkohol. 


15,56° 


Alk. 


Alkohol 


15,56° 


Alk. 


Alkohol. I 


1,0000 








0,9605 


34 


28,13 


0,8949 


68 


60,38 


0,9985 


I 


0,80 ! 


0,9592 


35 


28,99 


..25 


69 


61,44 1 


..70 


2 \ 


1,60 


.•79 


36 


29,86 


1 ..00 


70 


62,50 1 


..56 


3 


2,40 i 


! ..65 


37 


30,74 


0,8875 


71 


63,58 1 


• .42 


4 


3.20 1 


..50 


38 


31.62 


i ..50 


72 


64,66 


..28 


5 


4.00 


..35 


39 


32,50 


..25 


73 


65.74 


; ..15 


6 


4.81 


..19 


40 


33,39 


0,8799 


74 


66,83 


:l ..02 


7 


5.62 


..03 


41 


34.28 


..73 


75 


67.93 1 


1 0,9890 


8 


.6,43 


0,9487 1 42 


35; 18 


..47 


76 


69,05 ji 


..78 


9 


7.24 


..70 ' 


43 


36,08 


..20 


77 


70,18 


ll ..66 


10 


8,05 


.•52 


44 


36,99 


0,8693 


78 


71,31 


1' . 54 


II 


8,87 


..35 . 


45 


37-90 


..66 


79 


72,45 1 


f ..43 


12 


9,69 


..17 


46 


38,82 


..39 


80 


73,59 1' 


'i ..32 


13 


10,51 


0,9399 


47 


39.74 


.. II 


81 


74,74 


' ..21 


»4 


11,33 


..81 


48 


40,66 


0,8583 


82 


75.91 , 


.. II 


15 


12,15 


..62 


49 


41,59 


..55 


83 


77.09 1 


..00 


16 


12,98 


..43 


50 


42,52 


..26 


84 


78.29 


, 0,9790 


17 


13,80 


■ •23 


51 


43.47 


0,8496 


85 


79.50 1 


i ..80 


18 


14.63 


..03 


52 


44,42 


..66 


86 


80,71 j 


! ..70 


•9 


15.46 


0,9283 


53 


45,36 


..36 


87 


81,94 


..60 


20 


16,28 


..63 


54 


46,32 


..05 


88 


83.19 


j ..50 


21 


17,11 


..42 


55 


47,29 


0,8373 


89 


84,46 


1 ..40 


22 


17,95 


..21 


56 


48,26 


..39 


90 


85.75 


; ..29 


23 


18,78 


..00 


57 


49.23 


..06 


91 


87.05 


i "'9 


24 


19,62 


0,9178 


58 


50,21 


0,8272 


92 


88,37 


..09 


25 


20,46 


..56 


59 


51,20 


..37 


93 


89.71 


0,9698 


26 


21,30 


...34 


60 


52,20 


..Ol 


94 


91,07 


..88 


27 


22,14 


.. 12 


61 


53,20 


0,8164 


95 


92,46 


..77 


28 


22,99 


0,9090 


62 


54.21 


..25 


96 


93,89 


..66 


29 


23,84 


..67 


63 


55.21 


0,8084 


97 


95.34 1 


! ..55 


30 


24,69 


..44 


64 


56,22 


..4» 


98 


96,84 ! 


' ..43 


31 


25,55 


..21 


65 


57,24 


0,7995 


99 


98,39 


..31 


32 


26,41 


0,8997 


66 


58,27 


0,7946 


100 


100,00 


0,9618 


33 


27,27 


0,8973 


67 


59,32 
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1 

Speciflsches Gewicht wasserhaltigen Alkohols 


' und 


entsprechender öehalt nach Volumen -Procenten. ' 

1 


Nach den Annahmen der Kaiserlichen Normal -Aichnngs- Kommission, basirt auf den von 


i 


Mendelejeff (Pogg. Ann. 138. 103; 230) 1869 berechneten Formeln. ! 


Spec. Gew. bei 6o°F. =: 12*/,° R. = 15V» (i5,56)°C., bezogen auf Wasser von derselben || 


1 


Temperatur = l. ' 


i Vol.-Proc. 


^ 15,56° 


Vol..Proc. 


d -'5'S6°_ 


Vol.-Proc. 


rf.'5,56°_ 1 


1 Alkohol. 


Alkohol. 


'^ 15,56° 


Alkohol. 


ji 


1,00000 


, 34 


0,96043 


1 68 


o,8q 499 


I 


0,99847 


35 


0,95910 


69 


. . 256 1 


2 


.. 699 


36 


• • 773 


70 


.. 010 1 


3 


••555 


37 


..632 


71 


0,88 762 


4 


•• 415 


38 


..487 


72 


..511 


1 1 


.. 279 


39 


.•338 


73 


• • 257 


6 


.. 147 


40 


.. 185 


74 


.. 000 


7 


.. 019 


41 


.. 029 


75 


0,87 740 


|, 8 


0,98 895 


42 


0,94 868 


76 


..477 


9 


•• 774 


1 43 


.. 704 


77' 


.. 21! 


10 


.•657 


44 


..536 


78 


0,86 943 


II 


•• 543 


45 


.. 364 


79 


.. 670 


1 \2 


••432 


, 46 


.. 188 


80 


.. 395 


13 


.•324 


47 


.. 008 


81 


.. 116 


14 


.. 218 


48 


0,93 824 


82 


0,85833 


i '5 


,. 114 


49 


..636 


83 


. . 547 


; »6 


.. OII 


50 


• • 445 


84 


..256 


i '7 


0,97 909 


51 


.. 250 


85 


0,84 96 1 1 


1 18 


..808 


52 


..052 


86 


.. 660 


19 


.. 708 


53 


0,92 850 


87 


.. 355 


.20 


..608 


54 


. . 646 1 


88 


• . 044 1 


1 2' 


•• 507 


55 


.. 439 


89 


0,83 726 


22 


.. 406 


56 


.. 229 


90 


.. 400 


2^ 


.. 304 


57 


..015 


91 


.. 065 


24 


.. 201 


58 


0,91 799 


92 


0,82721 


25 


..097 


59 


..580 


93 


..365 


26 


0,96991 


60 


..358 


1 94 


0,81 997 


1 27 


..883 


61 


• • 134 


95 


..616 1 


,; 28 


.. 772 


62 


0,90 907 


96 


.. 217 ! 


,! 29 


..658 


63 


..678 


97 


0,80 800 


!| 30 


•• 541 


64 


..447 


98 


. • 359 1 


; 31 


..421 


65 


.. 214 


99 


0,79891 


1 2>2 


..298 


66 


0,89 978 


100 


0,79 39' 


. 12> 


.. 172 1 


67 


.. 740 






'\ 
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Speciflsches Gewicht wasserhaltigen Alkohols 


und 

1 


entsprechender Gehalt nach Gewichtsprocenten. ! 


Nach den Annahmen der Kaiserlichen Normal- Aichungs-Kommission, basirt auf den von || 




Mendelejeff (Pogg. Ann. 138. 103; 230.) 1869 berechneten Formeln. ; 


Spec. Gewicht bei 15° C. = 12° R., bezogen auf Wasser von derselben Temperatur = 1. 

1 


Gewichts- 
proc. 
■ Alkohol 




Gewichts- 

proc. 
Alkohol 




Gewichts- 

proc. 
Alkohol 


ji5,o° { 

''rs.oö- 


1 




1,00 000 


34 


0,95 105 1 


68 


0,87 746 


I 


0,99 812 


35 


0,94 927 


69 


• . . 509 i 


1 2 


.. 630 


36 


•• 745 


70 


..272 , 


3 


•• 453 


37 


•• 559 


71 


• • 035 


i 4 


.. 284 


38 


.. 369 


72 


0,86 797 , 


' 5 


.. 120 


39 


.. 176 


73 


•• 557 


6 


0,98 964 1 


40 


0,93 980 


74 


..318 


7 


..813 


41 


.. 780 


75 


• • 077 


8 


.. 668 


42 


..578 


76 


0,85 836 


1 9 


••528 


43 


•• 372 


77 


• • 593 


10 


•• 394 


44 


.. 164 


78 


• • 350 j 


II 


.. 263 


45 


0,92 954 


79 


.. 106 


1 12 


.. 136 


46 


•• 742 


80 


0,84 860 


13 


.. 012 


47 


•• 527 


81 


.. 614 


14 


0,97 890 


48 


.. 3" 


82 


.. 366 


1 15 


.. 769 


49 


.. 092 


83 


.. 116 


16 


.. 649 


50 


0,91 873 


84 • 


0,83 865 


17 


•• 530 


51 


..651 


85 


.. 612 


18 


. . 410 


52 


•• 429 


86 


• • 357 


19 


.. 289 


53 


.. 205 


87 


.. 099 


20 


.. 167 


54 


0,90 980 


88 - 


0,82 840 


21 


.. 043 


55 


•• 754 


89 


• • 577 


22 


0,96 916 


56 


•• 527 


90 


.. 312 


23 


.. 786 


57 


•• 299 


91 


• ' 043 


24 


..653 


58 


.. 071 


92 


- 0,81 771 


25 


•• 517 


59 


0,89 841 


93 


•• 495 


26 


•• 377 


60 


.. 611 


94 


.. 215 


27 


•• 233 


61 


.. 380 


95 


0,80931 


28 


.. 085 


62 


•• 149 


96 


.. 642 


29 


0,95 932 


63 


0,88 917 


97 


.. 347 


i ^° 


• • 775 


64 


.. 684 


98 


. . 048 1 


31 


. . 614 


65 


•• 450 


99 


0,79 743 


32 


.. 449 


66 


.. 216 


100 


0,79 432 ; 


1 33 

il 


• • 279 


67 


0,87 981 
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Sptaßsdbes Gewicht und Gew.-Proc-Gehalt wässeriger 






Zudcerlösungen. 








1, 


Ki^i. l>tiP--:r.Ä ir^'-ra t'ä 


Eü*!".? t*fr*r.-3Ät »'-« A. Btix Zt:25ciri is* V-r^-« f=r 5t | 






Ki->t:Lriii*r-I=.l 4- 5^4 :^54- 








2 


:»<.'•. T!l Gcrlacii f r*r», Z^-v.ir. L vlut- ^'^^^^ V =>5 i 


iw^ 








^^.X Grw r.v 


: '--tt 17.;' '^««.«2^ a.^ \*'*s*«r » 


-- -7-: 








^'^^'. 


H-x. 




r^«. 


^•cc. 




■^-■sc. 


bcec 


O*-» 


O-r« r.t 


0-.,'J:t 


Gr» 


G*-»jcLt 


->-»::n 


G*^. 


C-rV.:hl 


Gri-leh: 


yf'r 


r-«/,* 


fi-n 


Prv:. 


. ti-'S 


ci-.h 


P-c 


r i.:r 


CJC£ 


Av'xrt 


lir:i 


O-trlicL 


Zj-k.^. 


B;:x 


G^rli:-: 


Z-^kiT 


Br-.i 


Geriich 


O 


I //ß r/x> 


l/X^rxx, 


25 


1,10607 


i.io6r>:r 


-'- 


1,23 ^7^ 


1.23275 


f 


'-r^ 3>.^ 


00 38% 


26 


II 072 


II 0:5 


51 


25S5J 


23^-9 


2 


'>^^77^y 


^»779 


27 


1 1 5^1 


i" 553 


^2 


2-1 yx> 


24 3iS 


3 


Ol 173 


'>« «73 


28 


12013 


I2rx,5 


53 


24^51 


24 >50 


4 


Ol 57^^ 


Ol 569 


2'i 


12 4^5 


I 2 4 V^ 


54 


25517 


25 516 


5 


l/>r|r^70 


1,01969 


30 


1,12967 


>r»295> 


55 


1,26 •>>6 


1,26 o>6 


6 


'»2 373 


^^2371 


31 


«3 449 


'3441 


50 


26655 


26000 


7 


o2 779 


02 777 


32 


«3 934 


13926 


57 


27235 


27238 


8 


03 187 


0,3 185 


33 


«4423 


M4«5 


58 


27816 


27&20 


^y 


'>'3 599 


03 50 


34 


«4915 


»4907 


59 


28400 


28405 


lO 


i/n^M 


1,04010 


35 


1,15411 


«,«5403 


60 


1,28 qSq 


1,28995 


f I 


OM3I 


04428 


36 


15 9»! 


«5903 


61 


29581 


29589 


12 


048.52 


04 848 


37 


16413 


16406 


62 


30177 


30187 


M 


05 276 


05272 


3^ 


16920 


16912 


63 


30777 


30789 


M 


0.5 70.3 


05 698 


39 


17430 


17422 


64 


31 381 


31395 


«.^ 


I//>I3.3 


i//j 128 


40 


1,17943 


1,17936 


65 


1,31 9'S9 


»,32005 


i6 


06 566 


06561 


41 


18 460 


18453 


66 


32601 


32619 


»7 


07 fX>»2 


06 997 


42 


18981 


18974 


67 


33217 


j,i2Tn 


i8 


074^1 


07 436 


43 


«9505 


19499 


68 


33836 


33859 


«9 


07884 


07878 


44 


20033 


20027 


69 


34460 


34486 


20 


1,08.329 


1,08323 


45 


1,20565 


^20559 


70 


1,35088 


1.35 "7 


2r 


08 778 


08 772 


46 


21 100 


21095 


71 


35720 


35752 


22 


092.31 


09 224 


47 


21639 


21634 


72 


36355 


3639« . 


2.3 


09 6«6 


09679 


48 


22 182 


22177 


73 


36995 


37035 


2^ 

ll 

! 

i 

1 


10 I ;5 


IG 138 


49 


22728 


22724 


74 


37639 


37682 

1 
1 

! 
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Speciflsche Zähigkeit organischer Flüssigkeiten. 

Ist / die Durcliflusszeit einer Flässigkeitsmenge durch ein Capillarrohr, /^ die Durchflusszeit 
des gleichen Volumens Wasser durch das gleiche Capillarrohr und unter dem gleichen Druck, so 
ist die specifische Zähigkeit der Flüssigkeit: 

Z - 



lOO^ 



Die Zahlen der Tabelle sind entnommen von Handl und Pribram, Wien. Ber. 78 11, p. 113, 
1878. ib. 80 Hr p. 17. 1879. ib. 84 II, p. 717. 1881, 

Fernere Litteratur: 
Poiseuille, Ann. d. chim. (3) 7, p. 50. 1843. — Pogg. Ann. 68, p. 424. 1843; u. Ann.d. chim. (3) 
21, p. 76. 1847. — Lieb. Ann. 64, p. 129. 1848. 
(Wasser, Alkohol, organ. und unorgan. Säuren und Salslösungen.) 

Graham, Phil. Trans. 151, p. 373. 1861. — Lieb. Ann. 123, p. 00. 1862. 

(Salpetersäure, Schwefelsäure, Essigsäure, Buttersäure, Valeriansäure, Ameisensäure, Salzsäure, 
Methyl-, Aethyl-, Amylalkohol» Ameisen-, Essig-, Butter-, Valerianäther, Aceton, Glycerin.) 

Rellstab, Transpiration homologer Flüssigkeiten, Diss. Bonn 1868. 

Schlie, Untersuchungen über die Bewegung von Flüssigkeiten in Capillarröhren, Diss. Rostock. 1869. 

Htibner, Pogg. Ann. 150, p. 248. 1873. 

^romkalium, Chlorammonium, Chlorbarium, Chlorcaldum, Chlorkalium, Chlorlithium, Chlormagnesium, 

Chlornatrium, Chlorrubidium, Chlorstrontium, Jodkalium, Kaliumchlorat.) 
Burkhardt, Transpiration reiner und mit verschiedenen Salzen versetzter Zuckerlösungen. Diss. f. 

Zürich. Berlin 1873, 
Sprung, Pogg. Ann. 159, p. i. 1876. 

(Wasser, Bromammonium, Bromkalium, Bromnatrium, Chlorammonium, Chlorbarium, Chlorcalcium, 
Chlorkalium, Chlorlithium, Chloraatrium, Chlorstrontium, JodkaUum, Jodnatrium, KaUum-, Natrium- 
chlorat, Kaliumchromat (gelb), Ammonium-, Kalium-, Natriumnitrat, Ammonium-, Kalium-, Magnesium-, 
Natriumsulfat.) 

Grotrian, Pogg. Ann. 157, p. 130, 237. 1876; 160, p. 238. 1877; Wied. Ann. 8, p. 529. 1879. 
(Wasser, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Orthophosphorsäure, Natronhydrat, Chlorammonium, 
Chlorbarium, Chlorcalcium, Chlorkalium, Chlormagnesium, Chlomatrium, Magnesium-, Zinksulfat, 
Kaliumhydrosulfat.) 

Slotte, Wied. Ann. 14, p. 13. 1881. 

(Ammonium-. Kalium-, Magnesium-, Natriumchromat, Ammonium-, Kaliumdichromat.) 



Substanz. 



Acetaldehyd 
Aceton 
Aethylacetat 
Aethyläther 
Aethylbromid 
Aethylbut3n-at, norm. 
Aethylformiat 
Aethylisobutyrat 
Aethylpropionat 
Aethylsulfid 
Aethylsulfhydrat 
Aethylvalerat 
Aethylenchlorid 
Acthylidenchlorid 
AUylacetat 
AUylalkohol 
AUylchlorid 
Allyljodid 
Amylacetat 

Amylalkohol, Gährungs- 
Amylchlorid, Iso- 
Amyljodid, Iso- 
Benzol 

Benzylchlorid 
Buttersäure, Gährungs- 
Buttersäure^ Iso- 
Butylacetat, norm. 
Butylaldehyd, Iso- 
Butylaldehyd, norm. 
Butylalkohol, Iso-, primär 
Butylalkohol, norm. 
Butylchlorid, Iso- 
Butylformiat, Iso- 
Butylfonniat, norm. 



30° 



16 

24 
28,8 

14,5 

24 

42.9 

25,5 

41 

36,5 

27 

24 

50,2 

32 

38,5 

116 

22 

45 

59.4 

366 

35 

67 

42,4 

53,1 

114 

52 

36,5 

45 

325 

212 

30 

44 
46 



20 

22,2 

"»7 

I9»5 

32,9 

20,1 

31 
28 
22 

19,5 
37»2 

40.5 
26 

30.5 

72 

18,5 

36,5 

43 

193 

27,5 

51 

31,5 

41,2 

79 
65,1 
40 
26 

31 

169 

121 

23.5 

33 

34.5 



50° 



16 
17,9 



25.7 
16,1 

25 
24 
18 

28,5 
3i»7 
22 

25 
47 

30 

32,7 

110 

22 

40 

24,4 
3^,2 

57 
48»5 
30,5 
21 

23 
94 
77 
19 
26 

27>5 



Substanz. 



Butyljodid, Iso- 
Butyljodid, norm. 
Butylpropionat, Iso- 
Chloroform 
Essigsäure 

Kohlenstofftetrachlorid 
Methylacetat 
Methylisobut^Tat 
Methyljodid 
Meth ylpropionat 
Monobrombenzol 
Nitrobenzol 
Nitrotoluol, Ortho- 
Propionsäure 
Propylacetat, Iso- 
Propylacetat, norm. 
Propylaldehyd, norm. 
Propylalkohol, Iso- 
Propylalkohol, norm. 
Propylbenzoa^ norm. 
Propylbutyrat, norm. 
Propylchlorid, Iso- 
Propylchlorid, norm. 
Propylformiat, Iso- 
Propylformiat, norm. 
Propylisobutyrat, Iso- 
Propylisobutyrat, norm. 
Propyljodid, Iso- 
Propyljodid, norm. 
Propylnormalbutyrat, Iso- 
Propylpropionat, Iso- 
Propylpropionat, norm. 
Toluol 
Valeral, Iso- 



10° 



55»5 

58 

55,5 

36 

84 

65 
26 

35 
3^5 
31 
78 



78 
36 

37 

26,5 

184 

175 
206 

58 

22 

47»2 

32 

33,5 

47»5 

53 

47 

47,2 

52 

42 

48 

38.2 

39»5 



30° 



43 

46 

41.5 

29 

61 

48 

20 

27.5 

27 

24.5 

59 

95.3 

107 

57 
28 

29 

20,5 

103 

105 

126 

43 
18 

37»7 

25 

26 

36 
40 

37 

37,7 

38,5 

33 

36 

29,3 

30,5 



500 



34,5 

38 

32 

24 

46 

37 
17 
23 

20 
48 
69,8 

7ö»5 

45 

22 



60 
68 
88 
33 

28,1 

20 

21 

28 

31.5 

28,1 

30 
26 

23.8 
24.5 
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1 


Löslichkeit einiger Salze in Wasser 


, 


bei verschiedenen Temperaturen, 




Die Zahlen g-eben die von loo Gew.-Th 


. Wasser gelöster 


\ Gewichtstheile 1' 




der Substanz an. 


1' 


Tem- 


1 
Kalium- Kalium- 


Kalium- ' Kalium- 


Kalium- Kalium- 


Kalium- ! Kalium- 


peratur. 


chlorid J*) bromid.') 


jodid. >») chlorat.») 


nitrat'») sulfat.») 


chromat") dichiom.*») 


AXV ÄTBr 


A-/ xao. 


A'A'O, 


K^SOt, 


58,90 4.6 ' 


r 


28,5 


53,48 127,8 I Z,ii 


13.32 


8,5 


10 


32,0 — i 136,1 


— 


21,1 


9,7- 


60,92 7,4 


20 


34,7. 1 64,60 . 144,2 


7,2 


31,20 


10,9 


62,94 , 12,4 


30 


37,4 ' — i 152,3 


— 


44,5 ^2,3 


64,96 1 18,4 


40 


40,1 


T^,t2 \ 160 


14,4 


63,97 1 14,0 


66,98 25,9 


50 


42,8 


— 


168 


'9,5 


85,9 1 15,8 


69,00 


35,0 ,1 


60 


45,5 


84,74 


176 


— 


110,9 17,8 


71,02 


45,0 , 


1 70 


48,3 


— 


184 


31,9 


139 


19,8 


73,04 ! 56.7 


80 


51,0 


93,46 


192 


39,2 


172 


21,8 


75,06 ! 68,6 


90 


53,8 - ; 201 




206 


23,9 


77,08 ; 81,1 


100 


56,6 


102,04 


209 


55,9 


247 


26,2 


79,10 1 94,1 1 




Kalium- 


Kalium- 


Kalium- Natrium- 


Natrium- . Natrium- 


Natrium- 


Natrium- ' 


Tem- 


carbonat.*) hydroxa- 


hydro- Chlorid.«) 


nitrat") hyposulfit») 


sulfat») 


Sulfat«) j 


peratur. 


/ir^COi 


lat") 


^^'•") NaCl 


Ä'aNO, 1 ^OtStO, 


N<hSO^ 


Na^SO^ \ 




wasserfrei. 


KJiCiOi 


0,32 




wasserfrei. 


wasserfrei. 


-\-\oHiO 


1 0" 


83,12 


2,2 


35,52 


70,94 


49,75 


_ 


12,16 1 


! 10 


88,72 


3,1 


0,40 35,77 


78,57 


— 


— 


23,04 1 


20 


94,06 


5,2 


0,57 36,01 


87,97 


69.4 


52,76 


58,35 ' 


i! 30 


100,09 


7,5 


0,90 36,28 


98,26 


— 


50,37 


184,09 


! 40 


106,20 


10,5 


1,31 36,64 


109,01 


104,2 


48,8 (412,22 iii 


! 50 


1 1 2,90 


14,8 


i,8i 36,98 


120,00 


— 


46,7 


bei 34°.) 1 


60 


119,24 


20,5 


2,40 37,25 


131, >i 


192,3 


45,3 


i: 


70 


127,10 


27,1 


3,20 37,88 


«42,31 


— 


44,4 


II 


1 80 


134,25 


34,7 


4,50 


38,22 


153.72 


— 


43,7 




90 


143,18 


42,9 


5,70 


38,87 


165.55 


— 


43,1 




100 


> 53,66 


51,5 


6,90 


39,61 


178,18 


— 


42,5 




1 «, 


Natrium- 


Natriumhy- 


Natrium- 


Natrium- 


AmmoD.- 


Ammon.- 


Baryum- 


Baryum- ' 


Tem- 


carbonat.*) 


drocarb. ") phosphat •") 


diborat.«) 


chlorid.»») 


sulfat'«) 


chlorid.'») 


nitrat") i 


peratur, 


Na^CO^ 


NaHCOt 


Na^PO^ 


NaxB^O, 


NH^a 


{NH^SO^ 


BaCli 


Bc^NOiii 




wasserfrei. wasserfrei. 


wasserfrei. 

>,55 


2,83 






wasserfrei. 




! 0° 


7,08 


6,9 


28,40 


71,0 


30,9 


5,2 ' 


10 


16,66 


8,15 


4,10 


4.65 


32,84 


73,65 


2,i,l 


7,0 


20 


25,93 


9,6 


11,08 


7,88 


37,28 


76,30 


35,7 


9,2 


30 


35,90 


II, I 


19,95 


11,90 


41,72 


78,95 


38,2 


11,6 


! 40 





12,7 


30,88 


17,90 


46,16 


81,60 


40,8 


14,2 


50 





14,45 


43,31 


27,41 


50,60 


84,25 


43,6 


17,1 


, 60 





16,4 


55,29 


40,43 


55,04 


86,90 


46,4 


20,3 1 


1 70 





— 


68,72 


57,85 


59,48 


89,55 


49,4 


23,6 1 


80 


(bei i - 


81,29 


76,19 


63,92 


92,20 


52,4 


27,0 i| 


90 


104,6° 


— 


95,02 


116,66 


68,36 


94,85 


55,6 


30,6 


100 


48.50) 


— 


108,20 


201,43 


72,80 


97,50 


58,8 


32,2 !| 




Temperatur: 6,35 10 


18,75 37,5 


75 101,250 1 


! Mang:a 


Dsulfat') MnSOi + ^^0. 113 127 


122 149 


145 92,7 , 


1 


Temperatur: 10 15 24 


33 46 


& ^4 90° 1 


1 Eisenvi 


itiiol^) FeSOi±7j/iO.J>ifi _ 69,9 jj5 


1 20 227 


263 270 379 ! 
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Löslichkeit einiger Salze in Wasser 


1 


1 bei verschiedenen Temperaturen. 




Die Zahlen geben die von loo Gew.-Th. Wasser gelösten Gewichtstheile ||{ 


der Substanz an. 


1 




Strontium- 


Strontium- Calcium- 'Magnesium- 


Zink- 


Zink- 


Kupfer- 


i Kupfer- 


1 Tem- 


chlorid.is) 


nitrat.") sulfät.") 


Sulfat. W) 


sulfat.*) 


sulfat.*) 


sulfat.«) 


sulfat«) 


1 peratur. 


SrCh 


Sr{,NO^ 


CaSOt, 


J>fgSO, 


ZttSOi 


Z«504 


OiSOi 


QiSOt 




wasserfrei. 

44,2 




wasserfrei. 


wasserfrei. 


wasserfrei. 


+ 7^,0 


wasserfrei. 


+ 5/^«0 


1 0° 


39,5 


0,190 


26,9 


43,02 


115,22 


18,20 


31,61 


i 10 


48,3 


54,9 




31,5 


48,36 


138,21 


20,92 


36,95 ' 


20 


53,9 


70,8 


0,206 


36,2 


53,13 


161,49 


23.55 


42,31 


30 


60,0 


87,6 


— 


40,9 


58,40 


190,90 


26,63 


48,81 


40 


66,7 


91,3 


0,214 


45,6 


63,52 


224,05 


30,29 


56,90 


; 50 


l'i.A 


92,6 


— 


50,3 


68,75 


263,84 


34,14 


65,83 i 


60 


83,1 


94,0 


0,208 


55,0 


74,20 


313,48 


38,83 


77,39 ' 


1 70 


89,6 


95,6 





59,6 


79,25 


369,36 


45,06 


94,00 , 


; 80 


92,4 


97,2 


0,195 


64,2 


84,60 


442,62 


.53,15 


118,03 1 


90 


96,2 


99,0 





68,9 


89,78 533,02 


64,23 


156,44 i 


100 


101,9 


101,1 


0,174 


73,8 


95.03 1 653,59 


75.35 


203,32 ! 


( 


Queck- 


Blei- 


Kali- 


Amoniak- 


Kobalt- 


Nickel- 


Bor- 


Oxal- 


Tem- 


süber- 


mtrat.5) 


alaun.*) 


alaun.*) 


suUat«) 


sulfat.6) 


säure.«) 


säure.") 1 


peratur. 


chlorid.«) 


PbiNO^i 


KAl{SOi\ NH,Al(SO,\ 


CbSOi 


AV5O4 


IftBO, 


HiC^Oi 


r 


HgCh 


•* "V'* ^Z.l* 


+ l2//iO. +itff,0 


wasserfrei. 


wasserfrei. 


^^^/M" v^g 


+ 2BsO 
5,2 , 


5,73 


38,7 


3,90 


5,22 


24,2 


29,3 


1,95 


10 


6,57 


48,3 


9,52 


9,16 


30,5 


34,6 




8,9 


20 


7,39 


56,4 


'5,^3 


13,66 


36,4 


39,7 


3,99 


13,9 


, 30 


8,43 


65,5 


22,01 


19,29 


42,0 


44,8 


— 


23,0 


40 


9,62 


75,2 


30,92 


27,27 


48,9 


49,1 


6,99 


35,0 1 


! 50 


11,34 


85,1 


44,11 


36,51 


55,2 


52,0 


9,80 


51,2 1 


1 52 


13,86 




66,65 


51,29 


60,4 


57,2 


— 


75,0 


1 70 


17-29 


105,8 


90,67 


71,97 


65.7 


61,9 


— 


"7,7 


80 


24,30 


— 


134,47 


103,08 


— 


— 


16,82 


204,7 


90 


37,05 


— 


209,31 


187,82 


— 


— 





345,0 


, 100 


53,96 


138,9 


357,48 


421,90 


— 


— 


34,0 





i) Nach Gay-Lussac (Ann. eh. phys. 11, 296; 1819) interpolirt. 




2) Brandes (Pogg. Ann. 20, 556; 1830). 




3) Brandes und Firnhaber (s, Handwörterbuch der Chemie 4, 154; 1882. — Gmel 


in-Kraut, 


Anorgan. Chemie 1, H 90; 1872. — 3, 34^; 1875). 


j 


4) Poggiale (Ann. eh. phys. (3) 8, 463; 1843). 




5) Nach Kremers (Pogg. Ann. 92, 497; 1854) interpolirt. 




6) Nach Tobler (Ann. Ch. u. Pharm. 95, 193; 1855) interpolirt. 




7) Kremers (Pogg. Ann. 97, i; 1856. -- 99, 25; 1856). 




8) Löwel (Ann. ch. phys. (3) 49, 32; i8S7). 




9) Unter 34°: Löwel (Ann. ch. phys. (3) 49, 32; 1857); über 34°: nach Versuchen 


von Gay- 


Lussac (Ann. eh, phys. 11, 296; 18 19) und einzelnen eigenen Qahresber. für 1866, 


65) inter- 


polirt von Mulder (s. Gmelin-Kraut, Anorgan. Chemie 2, I 188; 1875.) 




10) Poggiale (J. pharm. (3) 44, 273. — Jahresber. für 1863, 181). 


1 


II) Maumene (C. R. 58, 81; 1864. — Jahresber. für 1864, 184). 


1 


12) AUuard (CR. 59, 500; 1864. — Ann. Ch. u. Pharm. 133, 292; 1865). 




13) Mulder (Jahresber. für 1866, 65. — s. auch Gmelin-Kraut, Anorgan. Chemie 2, I 


; 1875). 1 


' 14) Nach Marignac (Ann. ch. phys. (5) 1» 274; 1874) interi)olirt. 


1 


15) Dibbits (Fresenius Zeitschrift f. analyt. Ch. 14. 147; 1875). 
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Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in 


i Wasser. 


Die Zahlen drücken die zur Losung* 




1 

1 


von I Gew. Th. Substanz erforderlichen Gew. Th. Wasser aus. | 






Gew. Th. 






Gew.Th. 




Temp. 


Wasser 




Temp. 


Wasser 


1 
Aluminiumsulfat. ^ 


0° 


1,151 


Ammoniumnitrat. 


10° 


0,54 


Krystallisirt. ^O 


1,052 


[Gm. Kr. Hdb. I, 2. 578.] 


18 


0,502 


:| M.2(,S0^\+ iS J/^0. 1 20 


0,932 
0,597 








; [Poggiale.Ann. chira. phys. (3) 


4ü 








8.467. - 1843. 


70 


0,287 


Ammoniumsulfat. 


10° 


1,358 
i,3M 
1,151 


! Berzelius, Jahresber. 24, 1 5 1 .] 


IOC 


0,088 1 


{NH,\SO,. 


20 


i 




[Alluard. C. R. 59. 500 J. B. 
1864, 94.] 


60 






100 


1,026 


Aluminium— Ammo- 0° 
nium— Alaun. 10 


19,16 
10,92 


Siehe Tab. 61. 










, 


1 Kryslaliisirt ' 20 


7,32 


Antimonyl — Kalium — 


8,70 


19 


i NH^.Al{S0^\+i2l{<^0. \ 40 


3,67 


Tartrat. 


21 


12,6 1 


' [Poggiale a.a 0.] 


60 


1,95 


Brech Weinstein. 


31 


8,2 ;; 


; Siehe Tab. 6ia. 


80 


0,97 


{SbÖ), K, C^H^O^ + Vt H^O. 


50 


5,5 ' 


. 


100 


0,24 


[Brandes. Gmel. Handb. der 


75 


3,2 ' 








org. Ch. V. 412.] 


100 


2,8 , 


Aluminium — Kalium — , 0° 


25.64 








Alaun. 10 


10,50 


Arsenige Säure. 






Krystallisirt. ' 20 


6,61 


^jO,. 






A'. ^/. (5^4)2+ 12 /Tja [ 40 


3,23 


I) Bei I tagiger Berührung: 






1 [Poggiale. a. a. 0.] 60 


1,50 


Kr>'stallisirte Säure. 


15° 


355 


Siehe Tab. 6ia. 80 


0,74 


Amorphe Saure. 


'5 


108 


' 100 


0,28 


2) Nach dem Kochen und 24- 






i 




stündigem Stehen bei 15°: 
Krystallisirte Säure. 


100° 


46 


1 




Aluminium— Natrium [ 




Amorphe Säure. 


100 


30 


— Alaun. i ,5 50 


0,91 


[L. A. Buchner. J. B. 1873. 232.] 






[Ure. Gm. Kr. Hdb. H, i. 665.] ' 
















i 1 




Baryumbromid. 

Krystallisirt. 


20<> 


0,7«; 


! 






: Ammoniuincarbonat, 


KO 


4 


BaBr^'\-^H^O. 


100 


II 

0,40 


gewöhnliches. 


65 


',5 


[Kremers. Pogg. A. 99. 25. — 




,T^ 1 


1 [Divers. Gm. Kr. Hdb. 1, 2. 519.] 


1856] 




1 


' Ammoniumchlorid. 


00 


3.52 








1 NH^a. 

[AUuard. C.R. 59. 500. J. B. 
1864. 94.] 


10 
20 
40 


3,04 
2,68 

2,T7 


Baryumchlorat. 

KrysUUisirt. 


0° 
20 
60 


4,08 ; 

2,49 

I 16 


Siehe Tab. 61. 


60 
80 


1,82 

1,56 


[Kremers. Pogg. Ann. 99. 54. 
- 1856.] 


100 


0,69 




100 


1,37 
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Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in Wasser. 

Die Zahlen drücken die zur Lösung 
! von I Gew. Th. Substanz erforderlichen Gew. Th. Wasser aus. 




Temp. 


Gew. Th. 
Wasser 




Temp. 


Gew.Th. 
Wasser 1 


Baryumchlorid. 

1 Krystallisirt. 
' BaCU-^iHtO, 

[Mulder. Gin.Kr.Hdb.II,i. 301.] 


loo 
20 
60 
100 


2,41 
2,24 

1,69 
',30 


Brom. 

3,600 

Brom in ^'^^7 
100 Gew. Th. 1 3,226 

Bromwasser. 3*^^ 
3,167 
3,126 
[Dancer. J. B. 1862. 75.] 


5° 
10 

«5 
20 

25 
30 


26,8 
29,1 

30,0 ! 

30,2 
30,6 1 

3^o 1 


Baryumhydroxyd. 

Barytkrystalle. 
Ba{OH\ + ^J/^0. 
[Rosenstiehl u. Rühlmann, 
Gm. Kr. Hdb. II, i . 260.] 


10° 

20 

40 

60 

80 


21,32 

1345 
6,09 
2,08 
0,02 


Cadmiumchlorid. 

i G/C/s. 
[Kremers. Pogg. Ann. 104. 162. 
- 1858.] 


20° 

40 

60 

80 

100 


1,08 , 
1,00 

0,93 
0,86 

0.75 


Baryumnitrat. qo 


I9»23 
14,29 
10,87 
7i04 
4.92 
3,70 
3." 


[Mulder. Gm. Kr. Hdb. II, i. 
1 308.] 
1 Siehe Tab. 61. 


10 
20 
40 
60 
80 
100 


Cadmiumjodid. 

Cd/2. 

[Kremers. Pogg. Ann. 104. 162. 
- 1858.] 


20° 
40 
60 
80 
100 


0,71 

0,72. , 
0,72 
0.70 
0,67 , 


Bleiacetat. 

1 ^ Bleizucker. 
, [Gmelin. Hdb. IV. 650] 


40° 

100 


I 
0,5 


Cadmiumsulfat 

Krystallisirt 
3G/5C?4 + 8i7s,0. 
[Gm. Kr. Hdb. IH. 69] 


230 


1,38 


Bleinitrat. 

' [Kremers. Pogg. Ann. 92. 497. 
1854.] 
Siehe Tab. 6ia. 


0° 
10 
20 
40 
70 
100 


2,58 
2,07 
h77 
1,33 
0,95 
0,72 


Caesiumhydrotartrat 

[Allen. J. B. 1862. 122] 


25° 

100 


10,3 
1,02 


Caesiumnitrat. 

[Bunsen u. Kirchh. J.B. 1861.] 


3.2° 


9,45 

1 


; Borsäure. 

1 //iBOy 

] [Brandes u. Fimhaber. Gm. Kr. 
Hdb. I, 2. 90.] 
Siehe Tab. 61 a. 


0° 
20 
40 
50 
80 
100 


51,28 
25,06 

H,3i 
10,20 

5,94 
2,94 


Caesiumsulfat. 

[Bunsen u. Kirchh. J. B. 1861.] 


— 20 


1 
0,63 


Calciumbromid. 

CaBr^, 
[Kremers. Pogg. 103. 65. 1858.] 


00 

30 

40 

60 

105 


0,80 
0,70 

o>47 
0,36 1 
0,32 
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Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in Wasser. 

Die Zahlen drücken die zur Lösung 
von I Gew. Th. Substanz erforderlichen Gew. Th. Wasser aus. 



Temp. 



Gew. Th. 
Wasser 



Temp. 



Gew. Th. 
Wasser 



Calciumchlorid. 

Wasserfrei. 
[\iuWer. Gm. Kr.Hdb.TI, 1 .397.] 



0° 
10 

20 
40 
60 
80 
99 



Calciumjodid. 

[Kremers. Pogjj. 103. 65. 1858.] 



0° ; 
20 I 
40 
92 



Calciumnitrat 

[Gm. Kr. Hdb. II, i. 410.] 



Calciumoxyd. 

CaO, 
Wasserfreier Kalk. 
[Gm.Kr.Hdb II, i. 347.] 



Caiciumsulfat. 

Gyps. 

•) Max. der Löslichkeit. 
[Marignac. Gm. Kr. II, 1.386.] 



0° 
152 



16° 
100 



OO 

18 
38 
72 

99 



Chrom— Kalium— I 

Alaun. j kalt 

[Gm. Kr. Hdb. II. 2. 349.] 



Chromsäure. crO^. 

[ZettTiow. Pogg. Ann. 143. 474. 
- 1871.] 



Chromsulfat. 

Cr8(504)s+i8A^aO. 
[Gm. Kr. Hdb. H, 2. 310.] 



2,016 
1,667 

1,351 
0,909 

0,775 
0,704 
0,649 



0.52 
0,49 
0.44 
0,23 



1,07 
0,28 



750 
1300 



4^5 
386 
368*) 
39^ 

451 



26° 



0,607 



0,833 



Eisenchlorür. 

Krystallisirt. | 

FeCk + 2 H^O. 1 

[Reimann. Gm. Kr. H III. 355.] 



kalt 



Eisenchlorid. 1 

Wasserfrei. 

Pf%Cl^- wöhnl. 

[Schult. Gm. Kr. H. III. 358.] 



Eisenoxydulsulfat. 
Eisenvitriol. 

FeSO^-^-l H^O. 
[Brandes u. Fimhaber. Gmelin. 

Kr. Hdb. in. 342.] 
Siehe Tab. 61. 



10° 

15 
24 
46 
84 
90 



Perridcyankalium. 

[Wallace. J. B. 1854. 378.] 



Perrocyankalium. 

[Michel u. Kraflft. J. B. 1854. 
296.] 



Kaliumbromat. 

KBrO^. 
[Kremers. Pogg. Ann. 97. 5. 
1856.] 



Kaliumbromid. 

KBr. 
[Kremers. Pogg. Ann. 97. i. 
1856.] 

Siehe Tab. 61. 



4»4° 

10 j 

37.8 
100 
104,4 



15° 



00 
20 
60 
100 



0,68 



0,63 ) 



1,64 

1,43 
0,87 

0,44 
0,37 
0,27 



3,03 
2.73 
2.54 
1,70 
1,29 
1,21 



3,4 



32,13 

14,44 

4»39 

2,01 



0° 


1,87 


20 


1,55 


40 


1,34 


60 


1,18 


80 


1,07 


100 


0.98 
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Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in Wasser. 

' Die Zahlen drücken die zur Lösung ' 
von I Gew. Th. Substanz erforderlichen Gew. Th. Wasser aus. 




T,^^ iGew.Th. 
T^"^P- Wasser 




Temp. 


Gew.Th. 
Wasser 


Kaliumcarbonat. 

' [Mulder. Gm. Kr. Hdb. II, i. 23.] 
Siehe Tab. 61. 

.1 ■ 


10° 0,91 

20 1 0,89 

60 1 0,79 

100 1 0,64 


Kaliumhydrotartrat. 

Weinstein. 

[v. Babo u. Portele. Pres. Zeit- 
schr. 22 lOQ. — 1883.1 


0° 
15 

25 

40 

50 
0» 


270,3 
243.3 
118.3 

68.4 

51,2 

24,0 

16,4 i 
II 


Kaliumchlorat. 

[Gay-Lussac. Gm. Kr. II, i . 79.] 
Siehe Tab. 61. 

i 


0° 

15,4 
24.4 

49»' 
104,8 


33.33 

16,58 

11,85 

5,28 

1,66 


■7 •' -• ou 

Siehe Tab. 61. ' j^^ 


Kaliumhydroxalat. 

KHCiO^, 
[AUuard. C. R. 59. 500. J. B. 

1864.] 
Siehe Tab. 61. 


II 
10° 32,26 1 

20 19,23 

40 9t52 


; Kaliumchlorid. 

KCl. 
[Mulder. Gm. Kr. II, i. 76.] 
. Siehe Tab. 61. 


10° 
20 
60 
100 


3,13 
2,88 
2,20 
1.77 


60 4,88 

80 2,88 

100 1.94 


Kaliumhydroxyd. 

[Gm, Kr. Hdb. II, i. 13.] 


wöhnl. 


0,36 
0,47 


1 1 1 


Kaliumchromat. 

; K^CrO^. 
,1 [Nordenskjöld. Pogg. Ann 136 
309- — 1869.] 

1 


10 1,611 

27.37 1.508 

63.6 1,335 

106,1 ; 1,222 


Kaliumjodat. 

[Kremers. Pogg. Ann. 97.5. — 
1856.] 


0° 
20 
60 
100 


21,11 

12,29 
5.40 , 
3»io 1 


- Kaliumdichromat. 10° 

i [AUuard. C. R. 59. 500. 40 
' J. B. 1864.] 60 
i Siehe Tab. 61. 80 
1 100 


13.51 
8,06 
3.86 
2,22 
1,56 
1,06 


Kaliumjodid. 

; KL 

[Kremers. Pogg. A. 97. i. — 

1856.] 
Siehe Tab. 61. 


0° 

20 
40 
60 
80 
100 


0J9 
0,70 
0,63 
0,57 
0,53 
0,51 


' Kaliumhydrocarbonat. 

' KHCOy 

[Poggiale. Ann. chim. phys. (3) 
1 8. 468.] 


: 


10° 

20 

60 


4.3 
3,7 


Kaliumnitrat. 

KNO^. 
[Mulder. Gm. Kr. H, i. 92.] 

Siehe Tab. 61. 


10° 
20 
40 
60 
80 
100 


4,74 
3,20 

1,56 
0,90 

0,58 ; 
040 


Kaliumhydrosulfat. 

[Kremers. Gm. Kr. II. i. 49.] 


20° 
100 


2,08 

0,88 


Kaliumpermanganat. 

[Milscherlich. Gm. Kr. H, 2. 
510.] 


15° 


16 

1 
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' Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in Wassen 

Die Zahlen drücken die zur Losung ■ 
von I Gew. Th. Substanz erforderlichen Gew. Th. Wasser aus. 




Temp. 


Gew.Th. 
Wasser 




Temp. 


Gew.Th.; 
Wasser 


\ Kaliumsulfat. 

[Mulder. Gm. Kr. Hdb. H, i . 46.] 
Siehe Tab. 61. 

1 


10° 

20 
40 
60 
80 
100 


10,31 
9.17 
7.15 
5.62 

4.59 
3.82 


Lithiumchlorid. 

LiCL 
[Kremers. Pogg. Ann. 99.25. — 
1856.] 


0° 
20 
65 

95 
140 
160 


1.57 
1,24 i 
0,96 i 

0,77 ■ 

0.72 

0,69 


Kobaltsulfat. 

Krystallisirt 
C0SO4 + 7 1/^0. 
[Tobler J. B. 1855. 310.] 


1 




20° 


1,07 


Lithiumjodid. 

Li/. 

[Kremers. Pogg. Ann. 103.65. 
1858.] 


0° 

19 
40 

75 
99 


0,66 
0,61 j 
0,56 , 
0,38 1 
0,21 1 


Kupfersulfat. 

! Kupfervitriol. 

CuSO^ + S^/^O. 
1 poßßiale. Ann. chim. phys. (3) 
8. 463. — 1843.] 
Siehe Tab. 6ia. 

[Tobler. J. B. 1855. 310.] 

[Brandes u. Firohaber. Gm. Kr. 
Hdb. m. 631.] 


0° 
10 

20 
40 
60 
80 
100 


3.163 
2,706 

2,364 
1,757 
1,292 

0,847 
0,491 


Lithiumnitrat. 

[Kremers. Pogg. Ann. 99. 25. — 
1856.] 


0° 

20 

40 

70 

100 


2.07 
1.32 \ 
0,59 ! 
0,51 ] 

0.44 ; 


20 


2.27 


Lithiumsulfat. 

Kr>'stallisirt Li^SO^-^HiO. 

Wasserfrei. LiSO^, 
[Kremers. Pogg. Ann. 95.468. 
, - 1855.] 


20° 
100 


2,36 1 
2,80 


4 

»9 

31 

100 


3,32 
2,71 
1,84 
0,55 


20° 
100 


2,91 
3,42 


Magnesiumcarbonat. 

Wasserhaltig. 

MgCO^ + lHiO, 

[Nörgaard. Gm. Kr. 11, i. 438.] 


6,5° 
16 


652 

552 

1 


Lithiumbromid. 

LiBr. 
1 [Kremers. Pogg. Ann. 1 03. 57. — 

: 1858.] 


0° 

34 
82 

103 


0,70 
0,51 
041 
0,37 


Magnesiumchlorid. 

Krystallisirt. 
[Gm. Kr. Hdb. H, i. 468.] 


1 III 


Lithiumcarbonat. 

Li^COy 

1 [Kremers. Pogg. Ann. 99.25. — 
i 18S6.] 


13° 
102 


130 
128,5 


kalt 
heiss 


0,6 
0,27 
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Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in Wasser. 

Die Zahlen drücken die zur Losung 
von I Gew. Th. Substanz erforderlichen Gew. Th. Wasser aus. 


'! 


Temp. 


Gew. Th. 
Wasser 




Temp. 


Gew.Th. 
Wasser 


Magnesiumsulfat. 

KrysUllisirt. 
i [Mulder. Gm.Kr.Hdb.II, i . 460.] 


T0° 

20 

40 

70 

100 


1,036 
0,835 
0,557 
0,306 
0,149 


Natriumbromid. 

NaBr, 
[Kremers. Pogg. Ann. 97. 14. 
1856.] 


oo 
20 
40 
60 
80 
roo 


1,29 
1,13 
0,96 
0,90 
0,89 

0,87 1 


Manganchlorür. 

Kiy stall isirt. 
i MnCk + /^H^O, 
[Brandes. Gm.Kr.Hdb.11,2.496.] 

i 
1 
1 


10° 
3I125 
62,5 
87,5 

106 


0,66 
0,37 
0,16 
0,16 
0,16 i 


Natriumcarbonat. 

Krystallisirt. 
Na^iCO^ H- 10 //gO. 
[Poggiale. Ann. chim. phys. (3) 
8. 467.] 

Wasserfrei. 

[Mulder Gm Kr.Hdb.TI,!. 151.] 


0° 
10 
20 
30 


4,65 
1.61 
0,81 
0,41 1 


10° 

20 

30 


7.94 
4,67 
2,62 


Mangaffisulfat. 

Krystallisirt. 

[Brandes. Pogg. Ann. 20. 556. 
- 1830.1 
1 Siehe Tab. 61. 


6,250 
10 

18,75 
37.5 
75 
101,25 


0,883 
0,790 
0,820 
0,670 
0,690 
1,070 


Natriumchlorat. 

NaClO^. 
[Kremers. Pogg. Ann. 97. i. — 
1856.] 


20 
40 
60 
80 
100 


1,22 ' 

1,01 

0,81 

0,68 

057 

049 


Natriumacetat. 

Krystallisirt. 
NaC^ff^02-\-iH^0, 
[Osann. Gm. Hdb. IV. 632.] 


60 
37 
48 


3.9 

2,4 

1,7 


Natriumchlorid. 

NaCl. 
[Poggi«'ile. Ann. chim, phys. (3) 

8. 467. - 1843.] 
Siehe Tab. 61. 


0° 

H 

25 
50 
80 

100 


2,815 
2,788 
2,768 
2,704 
2,616 1 
2,525 1 


Natriumtetraborat. 

Krystallisirt. 
Borax. 

[Poggiale. Ann. chim. phys. (3) 

8. 463. — 1843.] 
Siehe Tab. 61. 


lOO 
20 
40 
60 
80 
100 


21,50 
12,69 
5,48 
2,47 
1,31 
0,49 


Natriumhydrocarbonat. 

NaHCO^. 
[Dibbits. Fres. Zeitschr. 14. 147. 

- 1875.] 
Siehe Tab. 61. 


10° 
20 

40 
60 


12,27 ; 
10,42 

7,87 i 
6,10 


i Natriumbromat. 

NaBrO^. 
1 [Kremers. Pogg. Ann. 97. i. — 
1856.] 


0° 
20 
40 
60 
80 
100 


3,63 
2,61 

^99 
1,60 

1,32 
1,10 


Natriumhydroxyd. 

[Osann. Gm. Kr. Hdb. 11, i. 
133.] 


I80 
80 


0,75 1 
0,40 



Lamdolt * BÖKNSTBiN. Physlkalisch-cheiüische TabeUen. 



L II 



Dlgitized by 



Google 



162 



est 



Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in AVasser. 

Die Zählen drücken die zur Lösung- 
von I Gew. Th. Substanz erförderlichen Gew. Th. Wasser aus. 



TetE.p, TV-. -^^ 



^^P- Wasser 



Natrinmbyposolfit. 

KrystalH^irt, 
'MTjldCT.i«i4.Gm.Kr.n.i.i78.; 



i6- 
45 



0*49 
0,22 



Natriomsiilfat 10^ 4«S40 

GU-ir-tTvd?. 18 2,065 

.Vtf , 50, -^ I o /A c>. 25 I joi 3 

[!>""» d. Aiiiuchin;.fby?.'3 49. 30 0.543 

32.: 34 0,242 



Natriumjodat, 

[Krerrier*. Pf^j^jj. Ann. 97, I. — 
1856.] 



O" 

20 

40 
60 
80 

100 



39,7S 
11.03 

4.79 
3.61 
2,95 



Natriamsnlfit 

Wasseifrei: Aa^SOf. O® 7^7 

[Krerr.crs. Pogg. AnD.99. 50. — 20 3^9 

1856.J 40 2.02 



Natriumjodid. 

Aa/. 
[Krcmcrs. Pogg.Ann.97. 14. 
1856,] 



oo 
20 
40 
60 
80 
fOO 



0,63 

0,56 
048 

0,39 
0,33 
0,32 



Nickelsoliat. 

Krysunisiit 
[Tohler. J. B. 1855. 310.] 



20<» 



Natriumnitrat. 

NaNO^ 
[Muldcr/im.Kr.Hdb.n,l.2i 8.] 



00 
20 
40 
60 
80 
fOO 



«,37 
1,14 
0,98 
0,82 
0,68 
0,56 



Platin - Ammonium- 
Chlorid. 

2 A//^a. Picu. 

[Crookcs. J. B. 1864. 256.] 



150 
100 



Natriumphosphat. 

Kr>'stal]isirt. 

[Nccsc. J. B. 1863. 180.] 

Wasserfrei. 
Na^I.PO^. 
[MuldcT. 1864. Gm. Kr. Hdb. 
IT, I. 166.] 



150 
20 

25 



10 

20 
60 
99 



Natriumpyrophosphat. 

Krystallisirt 
[Poggialc. J. B. 1863. 181.] 



10° 

20 

60 

100 



6,7 
3.2 

25,64 

10,75 
1,09 
1,01 



Platin-Kaliumchlorid, i 

2 KCL FiCU. 200 

[Bunsen a. Kirchh. J. B. 1861, lOO 
180.] 



14,68 
9,16 
2,27 
1,07 



[Crookes. J. B. 1864. 256.] 



15° 
100 



0,93 



150 
80 



Platin -Caesiumchlorid. 

^CsCLPiCU. ^^o ,266 

[Bunsen u. Kirchh. J. B. 1861, 
180.] 



265 



[Crookes. J. B. 1864, 256.] ' 15° ■ 1308 

100 , 261 



89,3 . 
I9»3 i 



108 
19 
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1 Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in Wasser. 

1 Die Zahlen drücken die zur Lösung 

1 von I Gew. Th. Substanz erforderlichen Gew. Th. Wasser aus. 




Temp. 


Gew. Th. 
Wasser 




Temp. 


Gew. Th. 
Wasser 


Platin - Rubidium- 
chlorid. 

^RbCLPtCU. 
[Bunsen u. Kirclih. J. B. l86i. 
i8o.] 

[Crookes. J. B. 1864. 256.] 


20° 
100 


709 
1577 


Rubid. hydrotartrat. 

Rb QJ/^Ofi. 
[Allen. J. B. 1862. 122.] 


25° 
100 


84.5 
8,5 

1 


Rubidiumjodid. 

RbA 
' [Reissig. J. B. 1863. 186.] 


1 
6,9° 0,73 
17.4 0,65 ! 

! ! 

'1 


15° 
100 


740 
157 


Platin-Thalliumchlorid. 

2 TlCl. PiCU. 
[Crookes. J. B. 1864. 256.] 


15° 
100 


15585 
1948 


Rubidiumnitrat. 

1 RbNOi^ 
[Bunsen u. Kirchh. J. B. 1861. 

176.] 


0° 
10 


5 
2,3 


1 

' Quecksilberbromid. 

1 [Gm. Kr. Hdb. III. 778.] 


9° 
100 


94 
4 bis 5 


Rubidiumsulfat. 

Rb^SO^. 
[Bunsen u. Kirchh. J. B. 1861. 

176] 


70° 


2,36 


i Quecksilberchlorid. 

1 [Poggiale. Ann. chim. phys. (3) 
8. 463. - 1843.] 
Siehe Tab. 61 a. 


0° 

10 
20 
40 
60 
80 
100 


17,50 
15,22 

13.53 
10,40 

7.22 

4,12 1 

1,85 


Quecksilberjodid. 

1 ^^/2 

[Gm. Kr. Hdb. III. 774.] 


kalt 


150 i 


1 Silbernitrat. 

[Kremers. Pogg. Annl92. 499. 

1854.] 


0° 0,82 

19.5 0.44 

54 0,20 

85 0,14 

1 10 0,09 j 


Rubidiumbromid. 

1' RbBr. 

[Reissig. J. B. 1863. 186.] 


5° 
16 


1,02 
0,95 


Silbersulfat. 

^g2S0,. 

[Kremers. Pogg. Ann. 92, 499. 
- 1854.] 


100° 


68.58 


1 Rubidiumchlorat. 

[Reissig. J. B. 1863. 186.] 


47° 
13 
19 


357 
25,6 
19,6 j 


Strontiumchlorid. 

Kr}'stallisirt. 

SrC/s + 2 ^r^o. 

[Mulder. Gm. Kr. Hbd. II, i. 

336.] 
Siehe Tab. 61 a. 


0° 

10 

20 

60 

100 


1,66 
1,50 
1,33 1 
079 
0,61 


1 Rubidiumchlorid. 

RbCl, 
[Bunsen u. Kirchh. J. B. 1861. 
176.] 1 


• 
7° 


1,2 



Lii* 
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Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in Wasser. 

Die Zahlen drücken die zur Losung ; 
von I Gew. Th. Substanz erforderlichen Gew. Th. Wasser aus. !, 




Temp. 


Gew. Th. 
Wasser 




T^«,T^ Gew.Th. 
T^"*?- Wasser 


Strontiumhydroxyd. 

Strontiankrystalle. 

[Scheibler und Siderski. Fres. 
Zeitschr. 2 1. 561. — 1882.] 


0° 
20 
50 

75 
101,2 


110,1 

55^5 

i7»3 ' 

6,5 

1,0 


Uranylnitrat. 

[Gm. Kr. Hdb. II, 2. 409.] 


kalt 


0,5 


Wolframsaures 
Natrium 


0° 


2.44 
1,81 

0,81 


Strontiumnitrat. 

[Mulder. Gm. Kr. Hdb. U, i. 

339.] 
Siehe Tab. 61a. 


OO 

10 

20 

60 

100 


2.56 j 
1,82 
1.41 
1,06 ' 
0,99 


Na^lV0^ + 2//^0. 100 
[Richc. Gm. Kr. Hdb. H. 2. 
128.] 


Zinksulfat. 

Krystallisirt. 

[Poggiale. Ann. chim. phys. (3) 

8. 463. - 1843] 
Siehe Tab. 61 a. 


oo 
10 

20 

40 

60 

80 

100 


0,868 
0,724 ' 
0,619 j 
0,446 

0,319 ' 
0,226 

0,153 ! 

L 


! Thalliumcarbonat. 

i TVjCOj. 

1 [Crookes. J. B. 1864. 256.] 


15° 

100 


24,8 : 
3,6 


Thalliumchlorür. 

ncL 

' [Crookes. a.a.O.] 


15° 

100 


283 
52,5 


Zinn - Ammonium- 
chlorid. 

Pinksalz. 2 m/^a. SnCU. 
[Gm. Kr. Hdb. IH. 140.] 


14»5° 


3 


Thalliumchlorür- 
chlorid. 

3 na+ria^. 

[Crookes. a. a. O.] 


15° 

100 


380 
52,9 


7innrh1nrfir ' Hl 


Thalliumnitrat. 

[Crookes. a.n. O.] 


15° 


94 


Sna^-\-2J/:tO. 15° 
[Gm. Kr. Hdb. III. 125.] 

1 


0,25 




7iniKaiii*^< ICjiliiiin ' -^ 


0,938 
0,905 1 


Thalliumphosphat. 

[Crookes. a. a. 0.] 


15° 

100 


201,2 
149 


1 [Ordway. Gm.Kr. Hdb.III. 1 42.] 


10" 

20 


Thalliumsulfat. 

[Crookes a. a. O,] 


15° 

100 


21,1 
SA 


Zinnsaures Natrium. 

1 [Ordway.Gm.Kr. Hdb.IlI. 147.] 


0° 
20 


M8| 
',63 
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Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in Wasser. 

' Die Zahlen drücken die zur Losung 

! von I Gew. Th. Substanz erforderlichen Gew. Th. Wasser aus. 


1 


Temp. 


Gew. Th. 
Wasser 




Temp, 


Gew.Th. 
Wasser 1 


Org^anlsche 
Substanzen. 


Chinin. c^HuN^^o^^. 

Wasserfrei. 

„ 

Wasserhaltig {iH^O.) 

,. 
[Sestini. Pres. Zeitschr. 6.' 360. 

- T867.] 


200 
100 

20 
100 


1667 1 
902,5 

1428 
773,4 


Amygdalin. 

[Wittstein. J. B. 1864. 59I.] 

1 


8—12° 


12 


Benzoesäure. 

/ 0,1823 

l 0,2068 

10,2684 

100 Th. Wasser / 04247 

lösen: \o,555i 

1,2132 

1,7810 

2,1931 

1 [Bourgoin. Ann. chim. phys. (5) 

1 15. 168.] 


4.5° 
10 

17,5 

31 

40 

60,5 

70 

75 


548.5 
483,6 
372,6 

235.5 
180,1 

82,4 
56,1 
45,6 


Chininhydrochlorid. 

[Hesse. Lieb. A. 135. 328. — 
1865.] 


loo 


39,4 


Chininsulfat, neutrales. 
Wasserfrei. 
(Ch\ ff^SO^. 
[Beilstein. Hdb. 1908.] 


6«> 
9.5 


793 
788 


Chininsulfat, saures. 
a./4504 + 7^tO. 

[Hesse. Beiist Hdb. 1908.] 


13° 


II 


[ 

Bernsteinsäure. 

1 C,H,0,. 

1 2,88 
1 l 4.22 

1 5,14 

100 Th. Wasser / '^ 

lösen: ( ^^'^9 

j 15,37 

1 20,28 

f 60,78 

\ 120,86 

[Bourgoin. Bull. soc. chim, 21. 

HO.] 


0° 
8.5 

14.5 

27 

35o 

40,5 

48 

78 
100 


34.72 
23,70 

19.45 
11,84 

8,136 
6,506 

4.931 
1,645 
0,827 


Citronensäure. 

C^H^O^ + HtO. 
[Vauquelin. Gmel. Handb.V. 
833] 


kalt 
heiss 


0,75 
0,5 ' 


Gallussäure. 

[Braconnot. Beüst. H. 1568.] 


12,5*^ 
100 


130 
3 


Camphersäure. 

[Bourgoin. J. B. 1868. 571.] 
[Beüstein. Hdb. d.org. Ch.518.] 


12° 
100 


160 
10—12 


Milchzucker. 

[Dubrunfaut J. B. 1856. 643.] 
[Gmel. Hdb. VH. 667.] 


10° 
100 


5,87 

2,5 
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Löslichkeit von Salzen und andern Substanzen in Wasser. 

Die Zahlen drücken die zur Lösung" 
von I Gew. Th. Substanz erforderli :hen Gew. Th. Wasser aus. 



T G^w. Th. 

Temp. ^, 



^ G«w. Th. 

•^^P- Wasser 



Morphin. 

[Abi. Gm. Hdb. VH. 1339.] 
[Duflos. Gm Hdb. Vn. 1339.] 



19° 
iOO 



Morphlnhydrochlorid. 

.\f.HCl+lHtO. 
[.\bL Gm. Hdb. \Tr. 1342.] 



190 



Oxalsäure. 

[AUuard. Corapt, rcnd. $9. 500. 

- 1864.] 
Siehe Tab. 6ia. 



10 
20 
30 
50 
70 

.^2_ 



PhenoL 

[Beilstein. Hdb. ICX>3.] 



16-170 



Pyrogallussäure. 

[Braconnot. Beiist. Hdb. 1360 ] 



13° 



Die Losung enthalt 
rroc. Zucker: 



Rohrzucker. 

65,0 

65,2 
65,6 

66,1 
( 67,0 
l 68,2 
I 69.8 
f 724 
i 75.8 

[Scheibler. ZeiLschr. d. Vereins , 
für Rübenzucker - Industrie 

1872.253.] : 

[Courtonne. Fres, Zeitschr. 20. « »2,5 
125. - 1881.] \ 4S 

[Michel u. K rafft J.B. 1 854. 296. J 1 5° 



0° 

S 
10 

20 

2S 
30 

35 
40 



960 
400 



19.23 
12,50 
7,19 
4-35 
1-95 
0,85 
0.29 



2,25 



0,539 
0.534 
0,524 

0,513 
0493 
0^66 

0.433 
0,381 
0.319 



0,503 
0,408 



0,477 



Salicylsäure. 

[Bourgoin. BjU. soc eh. 31 . 57. 



IOC 



Traubensäurehydrat. 



100 Th. Wasser 

lösen : 



184.91 
[Uidie. CR. 95. 87.— 1882] 



Traubenzucker. 

Wasserfrei Q-^itO«. 
Wasserhaltig (\H^^0^ -h //,0. 
[Authon. J. B. 1860. 507.] 



176' 
17,5 



Weinsäure. 



100 Th. Wasser 
lösen: 



12,6 




1,224 
1,022 



115,04 0° 08693 

125,72 10 0.7954 

, 13944 20 0,7172 

1 156,20 30 0,6402 

176,00 40 0,5682 

195.00 50 0,5182 

217.5s 60 0,4597 

243,66 70 04104 

27333 80 0,3659 

306,56 90 0,3262 

, 343.35 100 0,2912 

[Leidie. C. R. 95. 87. — 1882.] 



Digitized by 



Google 



63 



167 



Kältemischungen. 



Salze mit Wasser 

nach Rüdorff, Pogg. Ann. 136, p. 276. 1869» — Ber. 
ehem. Ges. 2, p. 68. 1869. 



Wurden 
100 Thl. 
Wasser 
gemischt 
mit: 



so sank die Temperatur 



Alaun, kryst 

Chlomatrium 

Kaliumsulfat 

Natriumphosphat, krj^st. 

Ammoniumsulfat 

Natriumsulfat, kr>'st. 

Magnesiumsulfat, krj'st. 

Natriumcarbonat, krj'st. 

Kaliumnitrat 

Chlorkalium 

Ammoniumcarbonat 

Natriumacetat, kryst. 

Chlorammonium 

Natiiumnitrat 

Natriumhyposulfit, kryst. 

Jodkalium 

Chlorcalcium, kryst. 
■ Ammoniumnitrat 

Rhodanammonium 
! Rhodankalium 



I4ThI, 

36 

12 

75 
20 

85 

40 

16 

30 

30 

85 

30 

75 
110 
140 
250 

60 

150 



bis: 



1.10,8^ 
12,6 

|io,8 

12,5 
II, I 

io,7 
13.2 
13,2 

i5»3 
10,7 

^3^3 
^3,2 
10,7 
!io,8 
,10,8 
13,6 

^3^2 
10,8 



94 
10,1 

II.7 

7,1 
6,8 

5^7 

3,1 
1,6 

3,0 
0,6 

3,2 

' 4»7 
— 5,1 

- 5,3 

- 8,0 

-11,7 
-12,4 

-13,6 
-18,0 

-23,7 



1,4' 

2f5 

3,0 
3>7 
6,4 
6,8 
8,0 

10,2 
12,6 
12,7 
15,4 
18,4 

18,5 
18,7 
22,5 

23y2 
27,2 

3h2 
34,5 



Salzgemische mit Wasser 

nach Hanamann, Wittsteins Vierteljahrsschr. 13, p. 3. 1864. 
Dingl. J. 173, p. 314. 1864. Die aus gleichen Gewichts- 
mengen zusammengesetzten Salzgemische wurden in der 
ihrem Gesammtgewicht gleichen Wassermenge gelöst. Die 
Temperatur sank bei: 



Natriumsulfat und Ammoniumnitrat 


um: 26° 


Chlorammonium und Ammoniumnitrat 


22 


Chorkalium und Ammoniumnitrat 


20 


Kaliumnitrat und Chlorammonium 


20 


Natriumsulfat und Chlorammonium 


19 


Natriumnitrat und Chlorammonium 


17 


Chlorkalium und Natriumnitrat 


II 


Natriumsulfat und Natriumnitrat 


10 


Kaliumnitrat und Chlomatrium 


10 


Ammoniumnitrat und Kaliumnitrat 


22 


Natriumsulfat, Ammoniumnitrat und 




Kaliumnitrat 


um: 17 bis 26 


Chlorammonium, Natriumsulfat und 




Kaliumnitrat 


17 bis 23 


Kaliumnitrat, Natriumnitrat und Am- 




moniumnitrat 


16 bis 27 



Salze mit Schnee 

nach Rüdorff, Pogg. Ann. 122, p. 337. 
1864. — Ann. d. chim. (4) 3, p. 496. 
1864. — Trockner Schnee und fein- 
gepulvertes Salz wurden bei etwa — i® 
innig gemengt. 



Kaliumsulfat 

Natriumcarb., kr. 

Kaliumnitrat 

Chlorkalium 

Chlorammonium 

Ammoniumnitrat 

Natriumnitrat 

Chlomatrium 



Wurden 

icx) Theile 

Schnee 

gemischt 

mit: 



lOThln. 
20 

13 
30 
25 
45 
50 

M 



so sank 

die 

Temperatur 

bis: 



— 1,9 

— 2,0 

— 2,85 

— 10,9 

— 15,4 

— 16,75 

— 17,75 



Schwefelsäure mit Schnee 

nach Pfaxindler, Wien. Ber. 71. 11, 

P. 509. 1875. 
//2SO4 + 2,874//2Ö, d. i. Schwefelsäure 
von 66,19 Proc, wurde mit Schnee bei 

qo gemischt. 



Mischtmau 
beio^'ikg 
Schwefel 

säure 

mit: 



kg Schnee 

1,097 

1,26 
1,38 
1,56 
1,80 
1,98 
2^22 

2,52 
2,88 
3,18 
3,54 
3,90 
4,32 
4,80 
5,40 
6,00 
6,96 

7,92 

9,12 
10,44 
11,76 
13,08 



so sinkt 
die Tem- 
peratur 
höchstens 
bis: 



Bis aller 
I Schnee ge- 
schmolzen, 
steigt die 
Tempera- 
tur auf: 



37° 

•36 

35 

34 
■33 

32 

31 

30 
■29 

28 

■27 
26. 

■25 
24 

23 
■22 

21 
•20 
•19 

18 

•17 
■16 



— 37° 

— 30,2 

— 25 

— 21,5 

— 17,8 

-16,5 

— 14,5 

— 12,4 
— 11,0 

— 9,5 

— 8,6 

— 7,8 

— 7,0 

— 5.5 

— 4,5 

— 3,9 

— 3,4 

— 3,1 

— 2,8 

— 2,5 

— 2,3 

— 2,1 



Dabei 

werden 

absorbirt: 



Täur 


17 
27 
47 
67 
73 
107 

133 
160 
180 

213 

264 

273 
307 
360 
407 
480 

553 
647 
760 
867 
967 



') Kilogrammcalorien, deren eine l kg Wasser von o auf i° erwärmt. 
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Od 


a 










Kältemischungen. 


1 


1 Ammoniumnitrat mit Wasser oder Schnee. 


i 


' Nach Tolüngcr, Wien. Bcr. 72, H, p. 535. 1875. 


i 


1 Mischt man bei 0° 
I kg Salz raii: 


so sinkt die 
Temp. höch- 
stens bis: 


Dabei werden ab« 
mit Wasser bei der Anfangstempel 

20°" ^ 15° 1 10° 


iorbirt: 
ratur: 


mit Schnee: 


5° 


i 0»75 kg Wasser 


_..__^ - 


'^:i,0 CA}\ 38 Cal.i) ! 44, 1 CaÜ ) 


49.7Cal.')| 1 


1 0,85 kg Wasser 












1 


oder Schnee 





26,8 


32,9 


38,9 


45.0 


119,2 Cal.') 


0,94 


- 4 


21,1 


27.5 


34.0 


40,5 


122,2 1 


1 1,04 


- 8 


14,4 


21,3 


28.3 


35.3 


125,1 


1 1,09 


_ 10 


10,6 


17.8 


25.» 


32,i 


126,6 


1,14 


— \2 


6,7 


14,1 


21,6 


29,1 


128,0 1 


1,20 


-14 


2,3 


10,1 


17.9 25,7 


129.5 


1,26 


-16 




5.7 


13.8 21,9 


130,9 ll 

131,9 ' 


! 1,31 


-17,5 




2,3 


10,6 18,9 


' 1,49 


~i6 




0,9 


lo.i 1 19,3 


145.3 


i| 1,80 


-14 






9.1 19.8 


174.1 


1' 2,20 


— 12 






7.9 


21,8 


209,8 


1 ^'l^ 


— 10 






6.5 


21,4 


256.9 


3,61 


- 8 






0,4 


19.4 


327.0 1 


1 7,82 


- 4 








5.4 


675.3 


i,45,oo 


- 0,8 










365.0 


' Chlorcalcium (CaCl^+6Hß) mit Wasser oder Schnee. 


1; 


1 Nach Hammcrl, Wien. Ber. 78. H, p. 59, 1878. 


1 


1 M i t W a s s e r. 


Mischt man bei 0° 


so sinkt die 


Dabei werden absorbirt: 




1 I kg Salz mit: 


Temp. höch- 


bei der Anfangstemperatur: 




1 f, w «,.« 


stens bis: 


20° 


15° ' 10° 5° 


0° 


0,29 kg Wasser 


7.6° 


19 Cal.') 


21,7 Cal.')' 23,4Cal.')' 25,6Cal.«) 


27,9Cal.«)' 


; o»35 





13.7 


16,3 ■ 18,8 


21.4 


23.9 


i 0,41 


- 8,4 


7,2 


IO,I 


13.0 


15.8 


18,7 . 


, 0,45 


-14.1 


2,2 1 5,3 


8,4 


11,0 


14,6 


1 0,49 


-19.7 




0,15 


3.4 


6.7 


10,0 i 


1 0,53 


—26,4 








0,07 


4.2 


, 0,57 


-33,3 


1 








M i t S c h n e e. | 


Mischt man bei 0° |sosinktd.Temp. ' Dabei werden 


Mischt man bei 0° sosinktd.TempJ 


Dabei werden. 


, I kg Salz mit: | höchstens bis: ■ absorbirt: 


l kg Salz mit: i höchstens bis: 1 


absorbirt : ' 


0,35 kg Schnee ' o"" 


52,1 Cal.>) 


0.74 l<g Schnee 


-48,2° 


36,9Cal.l); 


, 0,39 ; - 4»3 


52,8 


0,8 1 


- 40.3 


46,8 1 


0,43 


— 10,6 51,9 


0,82 


-39.9 ' 


47,4 \ 


0,45 


-14.1 


50,8 


0,91 


-36,5 


52.5 


1 0,48 


-17.5 


50,0 


0,97 


-30.43 


63.7 !i 


0,49 


-19.7 


49.5 


1.03 1 -27,99 


69,4 


, 0,51 


— 22,8 


48,3 


I.I9 -22,7 


84,1 Ij 


! 0,55 


-28,7 


45.5 


1,23 —21,5 


88,5 : 


1 0,57 


~3S,3 


43.8 


1,39 


-18,3 1 


102,6 1 


0,61 


-39.0 


40,3 


1,64 


-14.7 


124,3 


1 0,63 


-41,2 


39.3 


1,89 


-12,4 


145.0 


' 0,64 


-45>5 


36.7 


2,46 


- 9.0 


192.3 ' 


0,66 


-49.5 ! 33.7 


2,72 


- 8,1 


213,1 


070 

1 


-54,9 1 30,0 


4,92 1 _ 4,0 


392,3 


.1 A) Kilogrammcalorien, deren eine i kg Wasser von auf i® erwärmt. 


1 
1 


^—-—--- --- - - —- - -^ -- - - -^-. -_ ^- _. 
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Absorptiohscoefficient a von Gasen 


I d. h. die von i Volumen Flüssigkeit bei der Temperatur t und dem Druck \ 


1 von 760 mm absorbirten Gasvolumina, reducirt auf 0° und 760mm 


i nach 


Bunsen, Lieb. Ann. 93, p. i, 1855. — Chem. C. Bl. 1855, p. 145. — Phil. Mag. (4) 9, p. 116. 


181. 1855. — Ann. d. chim. (3) 43, p. 496. 1855. 


j Carius (i), Lieb. Ann. 94, p. 129. 1855. — Cham. C. Bl. 1855, p. 433. — Ann. d. chim. (3) 


1 47, p. 418. 1856. 


' Carius (2), Lieb. Ann. 99, p. 129. 1856. — Chem. C. Bl. 1856, p. 794. j 


, Schickcndantz, Lieb. Ann. 109, p. 116. 1859. — Chem. C. Bl. 1859, p. 219. — Ann. d. chim. 1 


(3) 59, p. 123. 1860. 


Schönfeld, Lieb. Ann. 95, p. i. 1855. — Chem. C. Bl. 1855, p. 149. 


' Eine Zusammenstellung der Absorptionscoefficienten aus vorstehender Litteratur findet sich bei 


i Bunsen, Gasom. Meth. Tab. X. 1877. 


In Wasser. j 

1 


' t 
0° 





Luft. 


Sauerstoff. 


S 
c 


tickstoff. 


Stickoxydul. 


Kohlenoxyd. 


Kohlensäure. 


,02471 


0,04115 


SO2035 


1,3052 


0,03287 


1.7967 


1 


. . 2406 


. . 4007 


. .1981 


. 2605 


..3207 


• 7207 1 


2 


. .2345 


. . 3907 




.1932 


.2172 


..3131 .6481 1 


3 


. .2287 


..3810 




. 1884 


• 1752 


..3057 : -5787 1 


4 


. . 2232 


.3717 




.1838 


■ 1346 


..2987 .5126 


1 5 


..2179 


..3628 


■'794 


•0954 


. . 2920 1 . 4497 !| 


6 


. .2128 


. . 3544 


•1752 


•0575 


. . 2857 


.3901 


! 7 


. . 2080 


. . 3465 




•«713 


1,0210 


. . 2796 


.3339 


8 


- . 2034 


..3389 




•1675 


0,9858 


• • 2739 


. 2809 


9 


..1992 


"3317 




. 1640 


.9520 


..2686 


.2311 


10 

1 


0,01953 


0,03250 


0,01607 


0,9196 0,02635 


1,1847 


11 


0,01916 


0,03189 


0,01577 


0,8885 


0,02588 


1,1416 


12 


. . 1882 


. 3^33 


..1549 


.8588 


••2544 


, 1018 


13 




.1851 


. . 3082 




■ • 1523 




8304 


..2504 ! .0653 III 


14 




.1822 


. • 3034 




. . 1500 




8034 


. . 2466 


.0321 


15 




1795 


. . 2989 




• • 1478 




7778 


• • 2432 


1,0020 1 


16 




.1771 


. . 2949 




. . 1458 




7535 


. . 2402 


0,9753 


17 




.1750 


. .2914 




. . 1441 




7306 


.•2374 


•9519 


18 




-1732 


. . 2884 




. . 1426 




7090 


• • 2350 


.9318 


19 




. .1717 '• ..2858 


. .1413 




6888 


..2329 


• 9150 


,20 


0,01704 ; 0,02838 


0,01403 


^0,6700 


0,02312 


0,9014 


l21 






0,6525 






22 








.6364 






23 




• 




.6216 






24 

1 






l 


0,6082 
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■ 
1 Absorptionscoefficient a von Grasen j 


; 




in Wasser. 


ii 


t 


Aethylen, 


Chlor. 


Schweflige 
Säure. 


Schwefelwasser- 
stoff. 


1 
Ammoniak. 


Constant. 


0° 


0,2 563 




79*789 


4,3 706 


1049,6 


In Wasser: 


1 


• 2473 




77,210 


. 2874 


1020,8 


Wasseretoff , 


2 


. 2388 




74,691 


. 2053 


993,3 


0,01930. 


3 


. 2 306 




72,230 


. 1243 


967,0 


, 


4 


. 2227 




69,828 


4,0442 


941,9 




5 


• 2153 




67,485 


3,9652 


917,9 


In Alkohol: 


6 


. 2082 




65,200 


. 8872 


895,0 


Sauerstoff 


7 


. 2018 




62,973 


. 8103 


873,1 


0,28397. 


8 


• 1952 




60,805 


. 7 345 


852,1 


d 


. 1893 




58.697 


. 6596 


832,0 


Kohlenoxyd 


10 


0,1 837 


2,5852 


56,647 


3,5858 


812,8 


0,20443. 


11 


. 1786 


• 5413 


54,655 


.5132 


794,3 




12 




1737 


. 4977 


52,723 


.4415 


776,6 




i 13 




• 1693 


. 4543 


50,849 


.3708 


759»6 




1 14 




. 1652 


. 4111 


49,033 


. 3012 


743,1 




1 IS 




1615 


. 3681 


47,276 


. 2326 


727,2 




1 16 




. '583 


. 3253 


45,578 


. 1651 


711,8 


ll 


17 




1553 


. 2828 


43,939 


, 0986 


696,9 




i 18 




. 1528 


. 2405 


42,360 


3,0331 


682,3 


i, 


! 19 




. 1506 


. 1984 


40,838 


2,9687 


668,0 




1 20 


0,1 488 


2,1565 


39,374 


2,9053 


654,0 


.1 


! 21 




2,1148 


39,970 


2,8 430 


640,2 




, 22 




• 0734 


36,617 


.7817 


626,5 




23 




2,0322 


35,302 


. 7215 


613,0 




! 24 




1,9912 


34,026 


.6623 


599»5 




1 25 




i»9504 


32,786 


2,6041 


585,9 




Interp 


olationsforai 


ein für die Absorption 


in Wasser. | 


1 Luft: 


a = 0,024 706 — 


0,00065435/- 


-0,000013547/' 


K (Bunsen.) 


Sauerstoff: 


« = 0,041 150 — 


0,00108986/- 


- 0,000 022 563 /' 


». (Bunsen.J 
K (Bunsen.) 


StickstoflF: 


a = 0,020 346 — 


0,00053887/- 


-0,000011 156/^ 


1 Stickoxydul: 


«=1,30521 — 


0,0453620/ - 


- 0,000 680 /'. 


(Carius I.) 1 


Kohlenoxyd: 


a = 0,032 874 — 


0,00081632/- 


-0,000016421 /' 


. (Bunsen.) 


Kohlensäure: 


«=1,7967 — 


0,077 61 / 


- 0,001 642 4 /«. 


?Bunsen.J j 
. (Bunsen.) 1 


Methan: 


« = 0,05449 — 


0,001 1807/ - 


-0,000010278/' 


Aethan: 


« = 0,094556 — 


0,0035324/ - 


- 0,000 062 78 fi. 


(Schickendanlz.) 


Aethylen: 


« = 0,25629 — 


0,00913631 /- 


-0,000188108/' 


. (Bunsen.) 
(Schönfeld.) 


Schwefelwasserstoff: 


= 4.3706 — 


0,083 687 / - 


-0,0005213 /«. 


Ammoniak: 


« = 1049,624 — 


29,496 3 / - 


-0,676874 /' — 


0,009 562 I fi. (Carius 2.) 


Chlor: 


« = 3,036 I — 


0,046196 / +0,0001107 /'• 


(Schönfeld.) ' 

(Schönfeld.) 

(Schönfeld.) 


Schwell. Säure O-20*: 


« = 79,789 - 


2,6077/ 4-0,029349/». 


21-40°: 


« = 75,182 — 


2,1716 / +0,01903 /*. 
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AbsorptionscoefBcient a von Gasen 








in Alkohol. 




1 


1 t 


Wasserstoff. 


Stickstoff. 


Stickoxydul. Stickoxyd. 


KohlensSure. 


Methan. 


0° 


o,o6 925 


0,12634 


4,1780 0,31606 


4.3 295 


! 
0,52259 ■■ 


i 1 


. .6910 


• 12593 


.1088 . 31 262 


.2368 


• 51973 1 


2 


. . 6 896 


•12553 


4,0 409 . 30 928 


. 1 466 


.51691 ' 


3 


. .6881 


• 12514 


3,9741 .30604 


4.0589 


• 51412 


4 


. .6867 


.12476 


.9085 .30290 


3,9736 


.51135 


5 


..6853 


. 12440 


. 8442 


.29985 


. 8908 


.50861 


6 


. .6839 


. 12405 


, 7811 


. 29 690 


.8105 


• 50590 


.1 7 


. . 6 826 


. 12371 


.7192 : .29405 


•7327 


.50322 


8 


. .6813 


.12338 


.6585 .29130 


.6573 


.50057 , 


9 


. . 6 799 


. 12306 


.5990 1 .28865 


.5844 


• 49 795 


10 


. . 6 786 


. 12 276 


. 5 408 . 28 609 


.5140 


• 49 535 


11 


. .6774 


. 12247 


.4838 


. 28 363 


.4461 


.49278 1 


12 


. .6761 


. I22I9 


. 4279 


. 28 127 


.3807 


.49024 


13 


. .6749 


. 12 192 


. 3 734 


. 27 901 


.3178 


.48773 ' 


14 


• -6737 


. 12 166 


. 3200 


. 27 685 


.2573 


.48525 : 


15 


. .6725 


. 12 142 


. 2678 


. 27 478 


. 1993 


. 48 280 1 


16 


• .6713 


. 12 119 


. 2 169 


.27281 


. 1438 


.48037 ; 


17 


. .6701 


. 12097 


. I 672 


. 27 094 


.0908 


.47798 1 


18 


. .6690 


. 12076 


. I 187 .26917 


3,0402 


.47561 1 


19 


. .6679 


. 12056 


.0714 .26750 


2,9921 


.47327 : 


, 20 


. .6 668 


. 12038 


3,0253 1 .26592 


.9465 


.47096 ,| 


21 


..6657 


. 12 021 


2,9 805 ' . 26 444 


.9034 


.46867 1 


22 


. . 6 646 


. 12005 


.9368 1 .26306 


.8628 


. 46 642 


23 


. .6636 


. 1 1 990 


. 8944 . 26 178 


.8247 


• 46419 


, 24 


. . 6 626 


. 11976 


.8532 


. 26060 


.7890 


. 46 199 


25 


0,06616 


0,11 964 


2,8133 


0,25951 


2,7 558 


0,45 982 


t 


Aethylen. 


Schwefel- 
wasserstoff. 


Schweflige 
Säure. 


t 


Aethylen. 


Schwefel- 
wasserstoff. 


Schweflige ' 
Säure. 


0" 


3,5 950 


17,891 


328,62 


13° 


2,9598 


10,480 


160,98 


1 


• 5 379 


17,242 


311,98 


14 


.9205 


10,003 


152,45 


2 


.4823 


16,606 


295,97 ! 


15 




8825 


9,539 


144,55 • 


3 


. 4280 


15*983 


280,58 


16 




8459 


9,088 


137,27 


4 


•3750 


i5»373 


265,81 ; 


17 




8107 


8,650 


130,61 


5 


•3234 


14J76 


251.67 


18 




7768 


8,225 


124,58 


6 


' -2732 


i4»i93 


238,16 


19 




■ 7 443 


7,814 


119,17 


i 7 


• 2243 


i3>623 


225,25 ; 


20 




• 7 131 


7,415 


114,48 ■ 


8 


. 1768 


13,066 


212,98 


21 




■6833 


7.030 


110,22 


9 


• I 307 


12,523 


201,33 : 


22 




■6549 


6,659 


106,68 1 


10 


.0859 


11,992 


190,31 


23 




.6279 


6,300 


103,77 


, 11 


.0425 


11475 


179,91 


24 




. 6022 


1 5,955 


101,47 


!, 12 


3,0005 


10,971 


170,13 


25 


2,5 778 


• 5,623 


99,81 ' 


Inten 


^olationsfor 


mein für die Absorption i 


In Alkohol. 


1 


Wasserstoff: 


a — 0,069 25 


—0,000 148 7 /+ 0,000 001 /». ( 


Carius I.) 


1 


Stickstoff: 


a = 0,126338 


— 0,000 41 8 / + 0,000 006 /'. 


», 


1 


1 Stickoxydul : 


= 4,17805 


— 0,069 8160/+ 0,000 609 /'. 


„ 




Stickoxyd : 


a=: 0,31606 


— 0,003 487 / -f- 0,000 049 /'. 


,, 




Kohlensäure: 


^ = 4,329 55 


— 0,093 950 / 4- 0,001 240 /'. 

— 0,002 865 5 / 4- 0,000 014 2 /*. 


„ 


1 


Methan: 


a = 0,522 586 


„ 




Aethylen: 


ö = 3,594 984 


— 0,077162 / 4- 0,000 681 2/*. 

— 0,655980 / -f- 0,006 6100/«. 


,, 




Schwefelwasserstoff: 


0=17,891 


5cn, Gasom. Met 




1 Schweflige Säure: 


a = 328,62 


— 16,95 / -j- 0,31 1 9 />. (Bun. 


h.p.234,i877.)j 
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1 Vergleichung des Quecksilberthermometers mit dem ' 

Luflthermometer. 

i Zu den am Quecksilberthermometer abgelesenen Temperaturen ist "die in 
der Tabelle enthaltene Correction hinzuzufügen. ; 


1 Reduction auf Luftthermometer 
für 
Quecksilberthermometer 
aus thüringischem Glase 

1 (neuerer Zusammensetzung). 

Nach 
1 Grunmach, Metronom. Beitr., herausgegeben 
vonderkais.Norm.-Aich.-Comm,,No.3,p. 54. i88i. 

1 


Reduction auf WasserstoStfaermometer fUr : |l 

A. Thermometer von Regnault aus Krystall- ' 
glas von Choisy-le-Roy, etwa 34 Proc. Blei- , 
oxyd enthaltend. '1 

B. Thermometer von Regnault „en verre or- 
dinaire". 

C. Mittel aus 15 Thermometern (von Grafts ; 
beobachtet), nämlich je 7 von Baudin und < 
von Alvergniat mit etwa 18 Proc Bleioxyd, ► 
und I von Müller in Bonn ans deutschem |, 
Natronglase. 11 

Nach Grafts, C. R. 95, p. 836. i88j. | 


Quecksilber- 
thermometer. 


Correction. 


Quecksilber- 
thermometer. 


A 


B 


■ — II 
c 


1 -20° 

-15 

-10 

! - 5 



5 

1 10 

15 

20 

25 

' 30 

35 

40 

54 

73 

82 


+ 0,03 
+ 0,02 
+ 0,02 
+ 0,01 
-j-0,00 

— 0,01 

— 0,03 
-0,07 

— 0,11 

— 0,12 

— 0,12 

— 0,10 

— 0,08 

— 0,04 

— 0,06 
+ 0,04 


110° 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

310 

320 

330 


-0,05 

— 0,12 

— 0,20 

— 0,29 

— 0,40 
-0,52 

— 0,65 

— 0,80 
— 1,01 
-1,25 
-1.53 

-1,82 
_2,l6 

-2,55 
-3,00 

-3.44 
-3.90 
-4,48 

-5.10 
-5.72 
-6,45 
-7.25 

— 8,22 


4.0,02 
+0,04 
+0,09 
+ o,i6 
+ 0,25 
+ 0,33 

+ 0,35 
+ 0.34 
+ 0.32 
+ 0,27 
+ 0,18 
+ 0,08 

— 0,02 

— 0,14 

— 0,26 

-0.39 

— 0,50 
-0.63 
_o,88 

— 1,21 

— 1,60 

— 2,08 
-2,48 


+0,02 

4-0.05 
+0,09 

+0,15 1 

+0,20 

+0,26 

+0.32 1 

+0,37 

+0,35 

+0.30 

+0.25 

+0,20 

+0.15 
+0,10 
—0,05 
—0,20 < 
-0,38 1 
-0,52 ! 
—0,80 

— 1,08 

-1.45 i 

— 1,80 1 

— 2,40 
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Thermometer- Correction 

betreffend 

die niedrigere Temperatur des herausragenden 
Quecksilberfadens 

T= t + 0,000 1 43 n (/ — ^^i). 

T corri^rte Temperatur. 
/ beobachteter Thermometerstand. 

/i mittlere Temperatur des herausragenden Quecksilberfadens. 
n Länge des heraasragenden Fadens in Graden des Thermometers, 

0,000 143 empirischer Coefficient, nahe dem scheinbaren Ausdehnungs-Coefficienten des 
Quecksilbers im Glase (0,000 1 54)" gelegen. 

(Nach T. E. Thorpe. Joum. of the ehem. Soc. 37, 160. — 1880) 



Werthe für 0,000 143 n (/—/i). 



n 



«— #, 



10° ' 20° 



30° 



40° 



60° 



60° 



70° 



80° 


90° 


0,11 


0,13 


0,23 


0,26 


o»34 


0.39 


0,46 


0,51 


0,57 


0,64 


0,69 


0,77 


0,80 


0,90 


0,92 


1,03 


1,03 


1,16 


1,14 


1,29 


1,26 


1,42 


^^37 


1,54 


149 


1,67 


1,60 


1,80 


i»72 


1,93 


1,83 


2,06 


1.94 


2,19 


2,06 


2,32 


2,17 


2,45 


2,29 


2,57 



100° 



110° 



120° 



10^ 
20 
30 
40 

50 
60 
70 

80 



100 
110 
120 
130 
140 

150 
160 
170 
180 
190 
200 



0,01 
0,03 
0,04 
0,06 

0,07 
0,09 
0,10 
0,11 
0,13 

0,14 
0,16 
0,17 
0,19 
0,20 

0,21 
0,23 
0,24 
0,26 
0,27 
0,29 



0,03 
0,06 
0,09 
0,11 

0,14 
0,17 
0,20 
0,23 
0,26 

0,29 
0,31 
0,34 
0,37 
0,40 

0,43 
0,46 

0,49 
0,51 
0,54 
0,57 



0,04 
0,09 

0,13 
0,17 

0,2 1 
0,26 
0,30 
0,34 
0,39 

0,43 
0,47 
0,51 
0,56 
0,60 

0,64 
0,69 
0,73 
0,77 
0,82 
0,86 



0,06 
0,11 
0,17 
0,23 

0,29 

0,34 
0,40 
0,46 
0,51 

0,57 
0,63 
0,69 

0,74 
0,80 

0,86 
0,92 

0,97 
1,03 
1,09 
1,14 



0,07 
0,14 
0,21 
0,29 

0,36 

0,43 
0,50 

0,57 
0,64 

0,72 

0,79 
0,86 

0,93 
1,00 

1,07 
1,14 
1,22 
1,29 
1,36 
143 



0,09 
0,17 
0,26 
0,34 

0,43 
0,51 
0,60 
0,69 
0,77 

0,86 
0,94 

1,03 
1,12 
1,20 

1,29 

1,37 
1,46 

1.54 
1,63 
1,72 



0,10 
0,20 
0,30 
0,40 

0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 

1,00 

I,IO 

1,20 

1,30 
1,40 

1,50 

1,60 

1,70 

1,80 I 

1,90 

2,00 



0,14 
0,29 
0,43 
0,57 

0,72 
0,86 
1,00 
1,14 
1,29 

1,43 
1,57 
1,72 
1,86 
2,00 

2,15 
2,29 

2,43 
2,57 
2,72 
2,86 



0,16 
0,31 
0,47 
0,63 

0,79 
0,94 
1,10 
1,26 
1,42 

1,57 
^f73 
1,89 

2,04 
2,20 

2.36 
2,52 
2,67 
2,83 
2,99 
3,15 



0,17 
0,34 
0,51 
0,69 

0,86 

1,03 
1,20 

1,37 

1,54 

1,72 
1,89 
2,06 
2,23 
2,40 

2,57 
2,75 
2,92 

3,09 
3,26 

343.1 
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Speciflsche Wärme von Gasen und Dämpfen bei 
constantem Volumen, 

bezogen auf gleiches Gewicht Wasser (Cr) und auf gleiches Volumen 

Luft (C ), und Dichte bezogen auf Luft (d) 
berechnet von Clausius (AfecluTiH Wänneibeorit, I, p. 62, 1876.) 

und 

Verhältniss k der specifischen Wärmen bei constantem 
Druck und bei constantem Volumen 

nach experimentellen Untersuchungen, 

Littentur 5. Tab, 73, p, 1&6, 



Substa^nz, 



r. 



'Y 



d 



Sttbaian/. 



Tem- 
peratur, 



Beobachter. 



Atmosphar. Luft 

Sticlistoff 
Wos^erstof!" 
Chlor 
Brom 

Stickoicytl AV 
Kohlenoxyd CO 
Chlorwasserstoff J/C/ 
Kohlensaure COt 
Stickoxydul N^O 
Wasserdampf //2O 
Schweflige Säure SO^ 
Seh wefel Wasserstoff 
//2S 
Schwefelkohlenstoff 
CSt 
Methan CI/4 
Chloroform C/^C7, 
Aethylen C,/^ 
Ammoniak NJ/^ 
Benzol C^I/^ 
Methylalkohol CÄ4O 
AethylalkoholCi^.O 
Aether Q^joö 
Schwefeläthyl Q/fioS 
AethylchloridC^Äia 
Aethylbromid 

Aethylenchlorid 

Aceton C^H^O 
Essigäther C^H^Ox 
Kieselchlorid SiCU 
Phosphorchlorür/'C/a 
Arsenchloriir AsCl^ 
Titanchlorid TiCl^ 
Zinnchlorid SnCl^ 



o, 1684J1.000I 
Oji55i!r,or8 
o, 1 72 7 oj>(j6 
2,41 J O.utjO 
OjOgsÖ 1,350 

0,04 2 QK, 395 

0,17360,997; 
0,13040,975 



0,172 

0,181 

0,370 



^55 
,^64 
1,36 



0,123 11,62 



0,184 

0,131 
0,468 
0,140 
0,359 
0,391 
0,350 

0,395 
0,410 

0,453 
0,379 
0,243 



1,29 

2,04 
.^54 
3,43 
2,06 

1,37 
5,60 

3.87 
0,87 
6,99 

3r31 



0,171 ;3,76 



0,209 

0,378 
0,378 
0,120 
0,120 
0,101 
0,119 
0,086 



4^24 
4,50 

6,ß2 
4,21 

3t39 
3,77 
4*67 
4.50 



j,oooo 

1,1056 
0,97 u 

0,069 
5,477^ 

0,9673 
1,2596 
1,5201 

1,5241 
0,6219 

1,1747 

2,6258 

0,5527 
4,1244 
0,9672 
0,5894 
2,6942 
1,1055 
1,5890 

2,5573 
3,1101 
2,2269 

3,7058 

3,4174 
2,0036 
3,0400 
5,8833 
4,7464 
6,2667 
6,6402 
8,9654 



Atniosph, Luft 

Quecksilber 
Waasersioff 

^«nsjcher) 
Chlor 
Brom 
Jod 
ChlorM'asserstoff HCl 

Brom wassersto ^HBr 

Jodwasserstoff HI 

Chlorjod ClI 

Kohlenoxyd CO 

Kohlensäure CO^ 

Stickoxydul N^O 
Ammoniak NH^ 
Aethylen CfH^ 



1%"" ,1,4053 
o 1140526 

100 1 1402 89 
— 1,4106 

275bi5356 1,666 

— k,^>852 

20„34o;i,323 

20 „388 1,293 

220 „37511,294 

20 1,389 



100 
20 
100 
20 

lOO 

100 

200 

o 

100 

19 

o 
100 

o 
100 

o 
100 

o 
100 



1,400 

1,422 
1,440 

1,397 
11,396 

1,315 

1,321 
1 1,40320 

,",39465 
,1,3052 

[1,28212 

|i,3io6 

1,27238 

1,3172 

1,2770 

1,24548 

1,1870 



Kantjjcn 
WüUner 1,2) 

Kayser 
Kundl und 
Warburg 

Strecker (i) 



(2) 



WüUner (2) \ 

Röntgen 
Wüllner (2) 
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175 





Speciflsche Wärme von Gasen und Dämpfen 


bei 


constantem Druck, bezogen auf gleiches Gewicht Wasser. 


' 


Litteratur s. Tab. 73, p. 186. 


Substanz. 


Temperatur. 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Substanz. 


Temperatur. 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


. Atmosph. Luft 


-30bis 10° 


0,23771 


Regnault (9) 


Aethylen CtH^ 


24bisIOO° 


0,3880 


Wiedemann(i) 




„ 100 


0,23741 


^^ 


(unrein) 


27 „ 200 


0,4293 


7? 




20 „ 100 


0,2389 


Wiedemann(i) 


(unrein) 


10 „ 202 


0,4040 


Regnault (9) 




„ ZOO 0,23751 ' Regnault (9) | 


Alkohol CjÄiO 


108 „ 220 


0,45341 


77 


Sauerstoff 


13 „ 207 0,21751 


7» 


Aether C^Hy^O 


25,, III 


0,4280 


Wiedcmann(2) 


; Stickstoff 










27 ,7 189 


0,4618 


}) 1 


(berechnet) 


„ 200 


0,2438 


?? 




69 „ 224 


0,47966 


Regnault (9) j 


■ Wasserstoff 


-28 „ 9 


3,3996 


n 


Benzol Q/^i 


34« 115 


0,2990 


Wiedemann(2)j 




21 „ 100 


3410 


Wiedemann(i) 




35 „ 180 


0,3325 


77 


1 


12 „ 198 


3,4090 


Regnault (9) 




116 „218 0,3754 


Regnault (9) | 


Chlor 


13 ,, 202 


0,1241 


?i 


Terpentinöl 








16 „ 343 


0,1155 


Strecker (i) 


Qo^ie 


179,7249 ,0,5061 


77 


; Brom 


83 „ 228 


0,055518 


Regnault (9) 


Methylalkohol 










19 „ 388 


0,0553 


Strecker (2) 


CH^O 


ioi„ 223 


0,45802 


77 


,Jod 


206 „377 ; 0,0336 


,? 


Aethylchlorid 








• Chlorwasserstoff 








C^HJ (unrein) 


23 „ 195 


0,27377 


" \ 


!| HCl 


13 „ 100 


0,1940 


» 


Aethylbromid 






J 




22 „ 214 


0,1867«) 


Regnault (9) 


C^H^Br 


28,, 116 


0,1611 


Wiedemann(2) 


Brom Wasserstoff 










30 „190 


0,1744 


77 1 


HBr 


II „ 100 


0,0820 


Strecker (2) 




68^196 


0,1896 


Regnault (9) : 


Jodwasserstoff^/ 


21 „ 100 


0,0550 


n 


Cyanäthyl 






1 


Chlorjod ClI 


100 „ 203 


0,0512 


7» 


C^H^CN 


II4«22I 


0,42616 


77 


ll Kohlenoxyd CO 


^Z » 99 


0,2425 


Wiedemann(l) 


Schwefeläthyl 










26 „ 198 


0,2426 


77 


Q-^io*^ 


120 „223 


0,40081 


1 
77 


Kohlensäure CO^ 


-28 „ 7 


0,18427 


Regnault (9) 


EssigätherQ^gOa 


ZZ,, 113 


0,3374 


Wiedemann(2) 




15 ,, 100 


0,20246 


77 




35 » 189 


0,3709 


" 1 




II ,, 214 


0,21692 


77 




115 „219 


0,40082 


Regnault (9) 


' Stickoxydul N^O 


16 „ 207 


0,22616 


77 


Aceton C^H^O 


26 „ HO 


0,3468 


Wiedemann(2) 




26 „ 103 


0,2126 


Wiedemann(i) 




27^179 


0,3740 


77 




27 „ 206 


0,2241 


77 




129 „233 


0,41246 


Regnault (9) ; 


Stickoxyd NO 


13 „ 172 


0,23173 


Regnault (9) 


Chloroform 






' 


1 Schweflige Säure 








CHCl^ 


27„ii8 


0,1441 


Wiedemann(2) 


i 50i 


16 „ 202 


0,15439 


77 




28 „ 189 


0,1489 


i 


Schwefelwasser- 








Aethylenchlorid 






! 


stoff H^S 


20 „ 206 


0,245142) 


j> 


C^,Ch 


III„22I 


0,22931 


Regnault (9) 1 


Ammoniak NH^ 


22, „ 100 


0,5202 


Wiedemann(i) 


Kieselchlorid 








1 


21 „ 200 


0,5356 


77 


SiCU 


90 „ 234 


0,1322 


77 




24 „ 216 


0,51246«) 


Regnault (9) 


Phosphorchlorur 








Schwefelkohlen- 








pa^ 


1 1 1 „ 246 


0,13473 


77 


stoff CS^ 


86 „ 190 


0,15956 


77 


Arsenchlorür 






1 


M Wasserdampf 








AsCl^ 


159 „268 


0,11224 


77 


!i H^O 


128 „ 217 


0,48051 


77 


Titanchlorid 








Methan CH^ 


18 „ 208 


0,59295 


77 


7^^4,163 „271 


0,12897 


" 


' 








Zinnchlorid Äf C/* 1 49 „ 2 7 3 


0,09388 


" 


1) Umg 


erechnet nach 


Regnault 1. 


c. p. 306. 


') desgleichei 


\ p. 156. 




' 
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__ 


Speciflsche Wärme 


des Wassers 


1 




nach den Angaben und Formeln von: 






Rcgnault (M^m. de TAcad. 21, p. 729. 1847. — Pogg- Ann. 79, p. 241. 1850) : C = 
1 + 0,CX)0000 9 /', beobachtet zwischen 17 und 190°. 


1 + 0.00004/ 


Jamin u. Amaury (C 
zwischen 9 


:. R. 70, p. 661. 1870) : C — 
und 76°. 


I + 0,001 10 / 


-4- 0,000001 2 /', beobachtet 


Bosscha (Pogg.Ann. 


Jub.p.549. ^874) : C= i-f-0,00022/, umgerechnet aus Regnaulfs Versuchen, 


von Münchhausen (Wüllner, Wied. Ann. 1, p. 592. 1877 u. 10, p. 284. 1880) : C= i + 
0,000425 /, beobachtet zwischen 17 und 64°. 


' Hcnrichsen (Wied. Ann. 8, p. 83. 1879) :C= i + 
zwischen 23 und 99O. 


0,0003156 / -4- 0,000004045 i 


f', beobachtet 


Baumgartncr (Pfaundler, Wied. Ann.8, p.648. 1879) 


: C= 1 + 0,000307 /, beobachl 


. zw. I u. 98^. 


(Luft, 
thenn.) 


Regnault. 


Jamin u. 
Amaur>'. 


Bosscha. 


v.Münchhausen. 


Henrichsen. 


Baumgartner. 


i 0° 


1,0000 


1,0000 


1,0000 


1,0000 


1,0000 


1,0000 i 


10 
1 20 

' 30 
40 
50 


1,0005 
1,0012 
1,0020 
1,0030 
1,0042 


1,01 II 
1,0225 
1,0341 

1,0459 
1,0580 


1 ,002 2 
1,0044 
1,0066 

r,oo88 
1,0110 


1,0043 
1,0085 
1,0128 
1,0170 
1,0213 


1.0036 
1,0079 
1,0131 
1,0191 
1,0259 


1,0031 P 
1,0061 1 
1,0092 
1,0123 
1,0154 

i 


60 
70 

', 80 
;: 90 
1 100 


1,0056 
1,0072 
1,0090 
1,0109 
1,0130 


1,0703 
1,0829 

1,0957 
1,1087 
I,I220 


1,0132 

1,0154 
1,0176 
1,0198 
1,0220 


1,0255 
1,0298 
1,0340 
1,0383 

1,0425 


1,0335 
1,0419 
1,0511 
1,0612 
1,0720 


1,0184 
1,0215 1 
1,0246 
1,0276 

1,0307 ; 


110 
120 

, 130 

\ 140 
150 


1,0153 
1,0177 
1,0204 
1,0232 
1,0262 


1,1355 

i,H93 

1,1632 

1,1775 
1,1920 


1,0242 
1,0264 
1,0286 
1,0308 
1,0330 


1,0468 
«,0510 
1,0553 
1,0595 
1,0638 


1,0837 
1,0961 
1,1094 
1,1235 
1,1384 


1,0338 
1,0368 
1,0399 
1,0430 1 
1,0461 


160 
170 
180 
190 
200 


1,0294 
1,0328 
1,0364 
1,0401 
1,0440 


1,2067 
1,2217 
1,2369 
1,2523 
1,2680 


1,0352 
1,0374 
1,0396 
1,0418 
1,0440 


1,0680 
1,0723 
1,0765 
1,0808 
1,0850 


1,1540 
1,1706 
1,1879 
1,2060 
1,2249 


1,0491 
1,0522 
»,0553 1 

1,0583 
1 ,06 1 4 


1: 210 

: 220 

230 




1,0481 
1,0524 
1,0568 


1,2839 
1,3001 
1,3165 


1,0462 
1,0484 
1,0506 


1,0893 

1,0935 
1,0978 


1,2447 
1,2652 
1,2866 


1,0645 1 
1,0675 ' 
1,0706 
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Speciflsche Wärme der chemischen Elemente 




mit Ausschluss der Gase. 




Litteratur s. Tab. 73, p. 186. 




Substanz. 


Temperatur. 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Substanz. 


Temperatur. 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Aluminium, 








Stahl (Haussm.) 








2Proc./ir,Spuren 








1 ,33 Proc. C enth. 


l8bis98° 


0,11848 


Regnault (i) 


Si enthaltend 


15 bis 97° 


0,21224 


Regnault (8) 


„ hart 


20 „ 98 


0,1175 


,, (3) 


„ Spuren /> und 








„ weich 


20 „ 98 


0,1165 


« 


Si enthaltend 


21 „ 51 


0,202 


Kopp (2) 


Schmiedeeisen 


4 » 27 


0,108079 


Pettersson 


Antimon 


13 M 106 


0,04861 


B^de 








u. Hedelius 




15 ff 175 


0,04989 


« 


Gallium, fest 


12 „ 23 


0,079 


Berthelot | 


1 


12 „ 209 


0,05073 


11 


„ flüssig 


106 „ 119 


0,0802 


J7 




„ 100 


0,0495 


Bunsen 


Gold,m.O,lProc. 








' Arsen, kryst. 


21 „ 68 


0,0830 


\Bettendorff 
J u. Wüllner 


Beimischung 


12 „ 98 


0,03244 


Regnault (1)1 


„ amorph. 


21 „ 65 


0,0758 


„ rein 


„ 100 


0,0316 


VioUe (3) 


Beryllium 


„ 100 


•0,4246 


\ Nilson n. 
J Pettersson 


Indium 


„ 100 


0,05695 


Bunsen 1 




„ 300 


0,5060 


Iridium 


„ 100 


0,0323 


Violle (3) 


Blei, fest 


-78»» H 


0,03065 


Regnault (6) 




„ 1400 


0,0401 


V 




19 „ 48 


0,0315 


Kopp (2) 


Jod 


9 M 98 


0,05412 


Regnault (i) 


i „ flüssig 


340 »» 450 


0,0402 


Person (3) 


Kalium(unsich.) 


-78,, 


0,16551*) 


„ (5) 


Bor, amorph. 


18 ., 48 


0,254 


Kopp (2) 


Kobalt 


9 » 97 


0,10674 


„ (II) 


„ kryst. 


„ 100 


0,2518 


Mixter U.Dana 


Kohlenstoff, 


24 „ 68 


0,2040 


Bettendorff 


1 „ kryst., etwas 


—39.6 


0,1915 


H.F.Weber 


Gaskohle 






u. Wüllner 


! j4/ enth. 


26,6 


0,2382 
0,2737 




desgl. franz. 


20 „ 1040 


0,3145 


Dewar 


,1 


76,7 


V 


Holzkohle,(porös, 


„ 24 


0,1653 


H. F. Weber 




125,8 


0,3069 


J* 


gereinigt) 


„ 99 


0,1935 


11 




i77»2 


0,3378 


" 




„ 224 0,2305 


»» 




233,2 


0, ^66 s 




Graphit v. Ceylon 


-50,3 


0,1130 


»» 


Brom, fest 
„ flüssig 


— 78bis~20 
13 »» 45 


0.08432 
0,1071 


Regnault (6) 
Andrews (2) 


(0,38 Proc. Asche) 


—10,7 
10,8 
61,3 


0,1437 
0, 1 604 


" 1 


Cadmium 


„ 100 


0,0548 


Bunsen 




0,1990 


V 


1 Calcium 


„ 100 


0,1804 
0,04479 






138,5 


0,2542 


11 


; Cerium 


„ 100 


HiUebrand 




201,6 


0,2966 


»1 


|Chrom(unsicher) 


22 „ 51 


0,09975 


Kopp (2) 




249»3 
641,9 


0,3250 


75 


Didym 


„ 100 


0,04563 


HiUebrand 




0,4454 


j> 


'Eisen 


0° 
50 


0,111641 
0,112359 


Byström 




822,0 
977,0 


0,4539 
0,4670 


" 1 
" i 




100 


0,113795 
0,118821 


*i 


Graphit 


19 bis 1040 


0,310 


Dewar 




200 


»j 


1 Diamant 


-50,5 


0,0635 


H.F.Weber 




300 
1400 


0,126719 
0,403149 






— 10,6 
10,7 


0,0955 
0,1128 
0,1318 














33f4 


jy 


') Umgerechnet nach Regnaul t, Ann. d. chim. (3) 26, p. 286. 1849, wo die spec. '\ 


V. des Blei 


zw. — 78 und 11° zu 0,03065 angegeben wird. — Für Kalium hat R. 0,16956 unter der Vo 


raossetzung, 


dass die spec.W. des Blei zwischen denselben Grenzen gleich 0,0314 sei. 


. 1 



Landolt * BoRNSTKm. Physikdltch-chemitche TabeOen. 



B 12 



Digitized by 



Google 



178 



69i 





Specifisc 




. 




in Elemer 


ite 






:he Wärme der chemische 






mit Ausschluss der Gase. 








Substanz. 


Temperatur. 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Substanz. 


Temperatur. 


Spec. 
Wärme 


Beobachter. 


Diamant 


ss^s"" 


0,1532 


H. F. Weber 


Quecksilber, 










85,5 


0,1765 


n 


fest 


-78bis-40° 


0,03192 


Regnault (6), 




140,0 


0,2218 


•tf 


flüssig 


5 « 36 


0,033299 


Pettersson 




206,1 


0,2733 


yi 




17 M 48 


0,0335 


Kopp (2) 




247,0 


0,3026 


n 


Rhodium, 










606,7 


0,4408 


71 


Spuren A- enlh. 


10 „ 97 


0,05803 


Regnaul t(i i) 1 




806,7 


0,4489 


,, 


Ruthenium 


„ 100 


0,0611 


Bunsen 




985*0 


0,4589 


»» 


Schwefel, 










I5bisI040 


0,366 


Dewar 


rhombisch, kl yst. 


17 n 45 


0,163 


Kopp (2) 


Kupfer 


15,, 100 


0,09331 


Bfede 


„ vor 2 Jahren 










16 „ 172 


0,09483 


» 


geschmolzen 


15 ., 97 


0,1764 


Regnault (3) ; 




17.. 247 


0,09680 


M 


,, vor 2 Monaten 






1 


' Lanthan 


o„ lOO 


0,04485 


Hillebrand 


geschmolzen 


16 „ 97 


0,1803 


ll 


j Lithium 


27 ., 99 


0,9408 


Regnauh(u) 


„ frisch ,, 


15 M 97 


0,1844 


" 1 


1 Magnesium 


20,, 51 


0,245 


Kopp (2) 


„ flüssig 


119 M 147 


0,2340 


Person (2) 


1 Mangan, etwas 








Selen, kryst. 


22 „ 62 


0,08401 


1 Bettendorfl" 


1 Si enthaltend 


Mm 97 


0, 1 2 I 7 


Regnault(ll) 


,, amorph. 


18 ,. 38 


0,09533 


ju.Wüllner 


Molybdän 


5.. 15 


0,0659 


Delarive u. 




21 „ 57 


0,11255 










Marcet 


Silber 


,, 100 


0,0559 


Bunsen 


Natrium 


-28 „ 6 


0,2934 


Regnault (8) 


Silicium, krj^st. 


-39,8 


0,1360 


H.F.Weber 


Nickel 


14,. 97 


0,10916 


„ (") 




21,6 


0,1697 


j^ 


Osmium 


19,, 98 


0,03113 


„ 




57,1 


0,1833 


„ 


Palladium 


o„ 100 


0,0592 


Violle (2) 




86,0 


0,1901 






0., 1265 


0,0714 


,» 




128.7 


0,1964 


^, 


Phosphor, 










184,3 


0.201 I 


>, ! 


gelb, fest 


-78., lO 


0,16994^) 


Regnault (5) 




232,4 


0,2029 






-21 „ 7 


0,1788 


Person (2) 


Tellur, kryst. 


21 bis.51 


0,0475 


Kopp (2) ! 




13 M 36 


202 


Kopp (2) 


^ Thallium, etw. 








„ flüssig 


49 M 98 


0,2045 


Person (2) 


Oxydenth. 


17 „ 100 


o>03355 


Regnault(i2) 


„ roth 


15» 98 


0,16981 


Regnault (7) 


Uran 


II „ 98 


0,06190 


„ (0 


1 Platin 


o„ 100 


0.0323 


Violle (I) 


Wismuth, fest 


20 „ 48 


0,0305 


Kopp (2) 




o„ 784 


0,0365 


», 




9 M 102 


0,02979 


B^de 




o„ 1000 


0,0377 


M 


,, flüssig 


280 ,. 380 


0,0363 


Person (2,) 




o„n77 


0,0388 


,» 


Wolfram 


6 „ 15 


0.035 


Del. u. Marc. 




1300 


0,03854 


Pouillet 


Zink 


19 » 47 


0,0932 


Kopp (2) 




1400 


0,03896 


» 




„ 100 


0,0935 


Bunsen 




1600 


0,03980 


„ 


Zinn, allotrop. 
„ gegossen 


„ 100 
„ 100 


0,0545 
0.0559 


,» 










„ flüssig 


250 „ 350 


0,0637 


Person (3) 










Zirkonium 


„ 100 


0,0660 


Mixt. U.Dana ' 


1 

1 ') Umger 


echnet nach Re 


gnault, Anr 


.1 
1. d. chim. (3) 26, p. 286. 1849 


wo die spec. ' 


V^'ärme des 


Blei zw. 


1 — 78 und II 


' zu 0,03065 an 


gegeben wird. Für Phosphor hat R. 0,1 


740 unter der 


Voraussetzt 


ng, dass 


j die spec. Wä 


rme des Blei zm 


'ischen denselben Grenzen gleich 0,0314 se 


'. 




1 
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Speciflsche Wärme fester anorganischer Verbindungen. 




Litteratur s. Tab. 73, p. 186. 


i 


Substanz. 


Temperatur. 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Substanz. 


Tempe- 
ratur. 


Spec. 
Wärme 


Beobachter. , 


Legirungen. 








' Blei PbO 


19 bis 50"* 


0,0553 


Kopp (2) ' 


j Messing (8o Cu + 








(Bleiglätte) 


22,, 


98 


0,05118 


Regnault (2) 1 


20 Sn) spröde 


I5bis 98° 


0,0858 


Regnault (3) 


Bor B^O^ 


16 „ 


98 


0,23744 


j? 


„ weich 


14,, 98 


0,0862 


,, 


Chrom O-jOa 


21 „ 


52 


0,177 


Kopp (2) 1 


D'Arcet's Lej;., 


12 „ 50 


0,049 


Person ( 1 ) 


Eisen /Y3O4 


i8„ 


45 


0,156 


j> 


(32,5 7^ + 49,0 Ä- 










24,, 


99 


0,16779 


Regnault (2) 1 


-+18,5 -S"«), fest 


14,, 80 


0.060 


„ 


/>,03 


19- 


44 


0,1565 


Kopp (2) 


„ flüssig 


107 „ 136 


0,047 


n 




15». 


98 


0,16695 


Regnault (2) 




136., 300 


0,036 


,, 


Kupfer Cu^O 


19». 


51 


0,1 1 1 


Kopp (2) 


, Rose's Leg., fest 


19.» 94 


0,06082 


Regnauh (2) 


CuO 


19 m 


51 


0,128 


" 1 


(24,1 /'/J 4- 48,4^' 










12 „ 


98 


0,14201 


Regnault (2) 


-f 27,5 Sn) flüssig 


119 »,338 


0,04217 


Person (3) 


Magnesium MgO 


24,. 


100 


0,24394 


»j 1 


31,8/15 + 32,0 Ä' 








Mg{OH)^ 
Mangan MnO 


19 1» 


50 


0,312 


Kopp (2) 1 


+ 36,2.S>i. fesi 


18 „ 52. 


0,0423 


„ 


13» 


98 


0,15701 


Regnault (2) 1 


: 


I 1 „ 98 


0,04476 


Regnault (2) 


Mn^Ot + I/tO 


20 „ 


52 


0,176 


Kopp (2) 


„ flüssig 


143 M 330 


0,046 


Person (i) 


AfnOt 


17 M 


48 


0,159 


" 


21,6 Sb 4- 36,7 Bi 








Molybdän A/oO^ 


21 „ 


52 


0,154 


1» 1 


\ -\- \\;j Sn 


22 „ 99 


0,04621 


Regnault (2) 


Quecksilber A^O 


19»» 


52 


0,0530 


" 


\ 17,5 Sb 4- 29,9 Bi 








Silicium SiOf^ 


5.» 


98 


0,05180 


Regnault (2) 


4- 18,7 Zw +33,95» 


20 „ 99 


0,05657 




Quarz 








i 


37,1 Sb 4- 62,9 Pb 


io„ 98 


0,03880 




20,, 


50 


0,186 


Kopp (2) , 


Z9,9^b-\-6o,iBiM^ 

„ flüssig 

1 63,7 Pb 4- 36,3 Sn 

\ 46,7 Pb 4- 53,3 ^« 

: 63,8 Bi 4- 36,2 Sn 
\ 46,9 ^/ 4- 53,1 Sn 


16 „ 99 

144 M 358 
I 2 „ 99 
10 „ 99 
20.. 99 
20 „ 99 


0,03165 
0,03500 
0,04073 
0,04507 
0,04001 
0,04504 


Person (3) 

Regnault (2) 

n 


Opal 
Hyalith 
Titan TiOt 
AVismuth Bi^O^ 
Wolfram PVO^ 


13 n 
21 „ 

19.» 
16 „ 
12 „ 
22,, 


99 
52 
47 
98 
97 
52 


0,19135 
0,185 

0,1755 
0,17164 
0,06090 
0,0894 


Regnault (2) 
Kopp (2) 

»» 1 
Regnault (2) 1 

Kopp (2) 


56,9Z?/4-43,i5«,fesl 
„ flüssig 


17 m 99 
146,. 275 


0,0450 
0,0454 


Person (3) 


Zink ZnO 
Zinn SnOz 


8„ 
17,, 
17,. 


98. 
98 

47 


0,07983 
0,12480 
0,0894 


Regnault (2) 

j» [ 

Kopp (2) ; 


Amalgame. 








(Zinnstein) 


16 „ 


98 


0,09359 


Regnault (2) 


50,9/^^4-49,1 //^ 


2^y. 99 


0,03827 


Regnault (2) 










' 


37,1 5« 4- 62,9 //^^ 
54,1 5« 4- 45,9//^ 


22 „ 99 
25». 99 


0,07294 
0,06591 


„ 


Spinell AfgAl^O^ 
Wollastonit 


15» 


47 


0,194 


Kopp (2) 


1 Oxyde von: 








CaSiO^ 
Zirkon ZrSiO^ 


19», 
21 „ 


51 
51 


0,178 
0,132 


»J 


■ Aluminium A/^ O3 












*j 


, \j 


» 


Corund 


9„ 98 


0,19762 


Regnault (2) 












Sapphir 


8„ 97 


0,21733 


j» 












Antimon Sb^O^ 


18 „ 100 


0,0927 


Neumann 












Arsen As^O^ 


13 M 97 


0,12764 


Regnault (2) 
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Specifische Wärme fester anorganischer Verbindungen. i 

1 








Spec. 






Tem- 


Spec. 


1 


Substanz. 


Temperatur. 


Wärme. 


Beobacbter. 


Substanz. 


peratur. 


Wärme 


Beobachter. | 


Sulfide von 










Kalium AT/ 


I3bis46° 


0,171 


Kopp (2) 1 


Antimon SdfS^ 


23his 


QQ" 


0.08403 


Regnault (2) 




14 ,, 99 


0,17295 


Regnault (2) , 


Blei J^S 


I6„ 


48 


0,0490 


Kopp (2) 


Kupfer C«,C/, 


17 V 98 


0,13827 


,» 




I6.. 


98 


0,05086 


Regnault (2) 


Litbium Ua 


13., 97 


0,28213 


„ (8) 


Eisen FeS 


17» 


98 


0,13570 


f, 


Magnesium J^C/a 


15 ,» 47 


0,191 


Kopp (2) 


FeS, 


I8.. 


47 


0.1255 


Kopp (2) 




24 „ 100 


0,19460 


Regnault (2) | 




IQ» 


98 


0,13009 


Regnault (2) 


Natrium NaC/ 


13 » 46 


0,213 


Kopp (2) ; 


Kupfer Cu^S 


IQ" 


52 


0,120 


Kopp (2) 




15 », 98 


0,21401 


Regnault (2) | 




Q» 


Q7 


0,12118 


Regnault (2) 


Steinsalz 


13 ., 45 


0.219 


Kopp (2) . 


Nickel NiS 


15" 


98 


0,12813 


„ 


Phosphor /r/. 


1 1 „ 98 


0,20922 


Regnault (2) , 


Quecksilber //^rS 


22 „ 


51 


0.0517 


Kopp (2) 


öuecksilber/i^at 


12 „ 45 


0,0640 


Kopp (2) 




14» 


98 


0,05 1 1 8 


Regnault (2) 




13 M 98 


0,06889 


Regnault (2) ' 


Silber A^t^ 


7" 


98 


0.07458 


1, 


/*«cy. 


7 M 99 


0,05205 


. 


Wismutb BifS^ 


II ,. 


QQ 


0,06002 


»> 


Rubidium /^dC/ 


16 ., 45 


0,112 


Kopp (2) 


I Zink ZnS 


16,. 


46 


0,120 


Kopp (2) 


Sill^er A^a 


15 »98 


0,09109 


Regnault (2) 




15» 


98 


0,12303 


Regnault (2) 


Strontium SrC/^ 


13 V 98 


0,11990 


'* 


Zinn ShS 


13» 


98 


0,08365 


,, 


Titan TiC/^ 


13 „ 99 


0,18812 


»» 


SnS, 


12,. 


Q5 


0,11932 


« 


Zink Z»C/| 


21 „99 


0,13618 


»»• 


Eisen u^ Kupfer 










Zinn Ä»6y, 


20 „ 99 


0,10162 


»1 


1 CuFeSt 


IQ,. 


48 


0,131 


Kopp (2) 


Kalium u. Kupfer 


14 ., 98 


0,14759 


f> 


Chloride von 










CuA\a^-\-2//iO 


19,. 50 


0,197 


Kopp (2) 


Ammonium 










Kalium u. Platin 








N/i^a 


15» 


45 


0,373 


Kopp (2) 


FiK^CU 


13., 47 


0,113 


»j 




23" 


100 


0,3908 


Neumann 


Kalium u. Zink 








Arsen AsC/^ 


14» 


98 


0,17604 


Regnault (2) 


Znk\CU 


16 „ 47 


0,152 


,f 


1 Barium BaC/t 


16 „ 


47 


0,0902 


Kopp (2) 


Kalium u. Zinn 








1 


14» 


98 


0,08957 


Regnault (2) 


SnK\a^ 


19 ,. 50 


0,133 


»' 1 


; ßaClt + zJ/tO 


18 „ 


46 


0,171 


Kopp (2) 










1 Blei PiC/t 


24.. 


QQ 


0,06650 


Regnault (2) 


Jodide von 








Calcium CaClt 


23,, 


9Q 


0, 1 64 1 9 


» 


Blei Pb\ 


14 „ 98 


0,04267 


Regnault (2) ! 


1 CaOt + 6//tO, 










Kalium KI 


20 „ 99 


0,08191 


»j 


, fest 


-20 „ 


2 


0,345 


Person (4) 


Kupfer Cwj/ji 








1 
i 


4 m 


28 


0,647 


„ 0) 


(unsicher) 


18 „ 99 


0,06870 


,* ' 


' flüssig 


34» 


59 


0,5601 


.. (4) 


Natrium NaI 


26 „ 50 


0,0881 


Schüller(i) 




34" 


99 


0,552 


*, 




16 „ 99 


0,08684 


Regnault (2) 


1 


100,, 


127 


0,519 


„ (0 


Quecksilber /^j/. 


17 v99 

18 „99 


0,03949 
0,04197 


V 












Silber AgI 


15 ,.98 


0,06159 


»» 



B 



Digitized by 



Google 



70b 



181 



1 Specifische Wärme fester anorganischer Verbindungen. 


Substanz. 


Tem- 


Spec. 


Beobachter. 


Substanz. 


Tem- 


Spec. 


Beobachter. ' 




peratur. 


Wärme. 






peratur. 


Wärme. 




Bromide, Fluoride, 










AfnSO^+S^tO 


I7bis 46° 


0,323 


Kopp (2) 


Cyanide. 












22 „ 100 


0,338 


Pape(l) 1 


Bleibromid PbBrt 


l6bis 


98° 


0,05327 


Regnault (2) 


Natrium Na^SO^ 


28, 57 


0,2293 


ScbüUer (l) ! 


Kaliumbromid KBr 


'6, 


98 


0,11322 


>» 




17,, 98 


0,23115 


Regnault (2) 


Silberbromid AgBr 


15 „ 


98 


0,07391 


ff 


Nickel NiSOi 


15 „ 100 


0,216 


Pape(l) 


Calciumfluorid CaFl^ 


21 „ 


50 


0,209 


Kopp (2) 


NiSOt+7^tO 


20 „ 100 


0,341 


,» 




15 n 


99 


0,21541 


Regnault (2) 


Strontium StSO^ 


>8„ 51 


0,135 


Kopp (2) 


Kryolith AlNa^FU 


22 „ 


50 


0,238 


Kopp (2) 




21 „ 99 


0,14279 


Regnault (2) 


Quecksil bercyanid 










Zink ZfiS04 


22 „100 


0,174 


Pape (I) 


^g{CN]t 


II » 


46 


0,100 


»I 


ZnSO^+Tl/^O 


15,, 30 


0,347 


Kopp (2) ! 


P'errocyankalium 












20 „ 100 


0,328 


Pape(l) 


JC^Fe{CN\-{-lNiO 


21 „ 


5» 


0,280 


n 


Aluminium u,Kalium 








Ferridcyankalium 










Alr/ClS04)4-\-2^f/^0 


19 „ 49 


0,371 


Kopp (2) 


Ä-jÄCC-AOe 


»5» 


46 


0,233 


„ 


Chrom u. Kalium 

• 








1 Zinkkaliuracyanid 










O,A'^504)4+34A40 


«9» 5« 


0,324 


>» 


K^f^CN)^ 


14 „ 


46 


0,241 


» 


Magnesium u. Kalium 
MgJCt'SO;it-{-6fftO 


•9n 51 


0,264 


n 


Sulfate von 










Nicicel u. Kalium 








Ammonium (A7/4)a504 


13^ 


45 


0,350 


»> 


NiJCJ,SOt),+6HtO 


16 „ 46 


0,245 


„ j 


Barium BaSO^ 


i8„ 


48 


0,108 


11 


Zink u. Kalium 










IO„ 


98 


0,11285 


Regnault (2) 


Z«A'^504)rf6^,0 


19,, 44 


0,2705 


„ 


1 Blei PÖSO^ 


20„ 


50 


0,0827 


Kopp (2) 












20„ 


99 


0,08723 


Regnault (2) 


Hyposulflte von 








Calcium CaSO^ 


i8„ 


46 


0,178 


Kopp (2) 


Barium BaSfOf 


17 „ 100 


0,163 


Pape (2) 


1 G7504(Gyps)gcglüht 


13» 


98 


0,19656 


Regnault (2) 


Blei PiSiOt 


15 „ IOC 


0,092 


„ 


G75Ö4+2iysO(Gyps) 


i6„ 


46 


0,259 


Kopp (2) 


Kalium Aii^Oj 


20 „ IOC 


0,197 


7» ; 


1 Eisen FeS04+7^iO 


»9» 


46 


0,346 


>» 


Natrium Na^S^Ot 


25 „ 100 


0,221 


M 1 




24,7 


100 


0,357 


Pape (I) 


A!a^^0,+5^»0,fest 


1 1 „ 44 


0,4447 


v.Trentinaglia^ 


: Kalium /T^SOi 


'3n 


45 


0,196 


Kopp (2) 


flüssig 


13 „ 98 


0,569 


n 1 




»5n 


98 


0,19011 


Regnault (2) 


Borate von 






1 




19 „ 

'5» 


51 
30 


0,244 
0,343 


Kopp (2) 


Blei PiBtOi 


'5« 98 
16 „ 98 


0,09046 


Regnault (2) 


Kupfer CuSO^ 


^^ n 


100 


0,184 


Pape (i) 


/^BtOj 


0,11409 


,» 


C«5Ö4+5^2Ö 


2S - 


47 
100 


0,285 
0,316 


Kopp (2) 
Pape (I) 


Kalium ÄTBOt 


16 „ 98 
18 „ 99 


0,20478 
0,21975 


71 
11 


Magnesium MgSO^ 


\J 19 

25 n 


100 


7*J 
0,225 


Natrium NaBO^ 


17« 97 


0,25709 


7» 


MgSO^-\-lH^O 


20 „ 
22 „ 


42 
100 


0,3615 
0,407 


Kopp (2) 
Pape (I) 


NotB^O, 


17 „ 47 
16 „ 98 


0,229 
0,23823 


Kopp (2) j 
Regnault (2) I 


Mangan MnSO^ 


77 
2«» 


IOC 


0,182 


»1 


Na%B^O.,-\-\oHxO 


19 n 50 


0,385 


Kopp (2) 1 
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Specifische Wärme fester anorganischer Verbindungen. 


Substanz. 


Temperatur. 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Substanz. 


Tem- 
peratur. 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Nitrate von 








; Eisen FeCO^ 


9 bis 98° 


0,19345 


Regnault (2) \ 


1 Ammonium 








Kalium A'jCöj 


17 » 47 


0,206 


Kopp (2) ' 


NH^NO^ 


14 bis 31° 


0.455 


Kopp (2) 




23 M 99 


0,21623 


Regnault (2) 


Barium ^fl(A^Ö3)3 


15 » 48 


0,145 


f» 


Natrium Na^COi 


18 „ 48 


0,246 


Kopp (2) 


1 


13 M 98 


0,15228 


Regnault (2) 




16 „ 98 


0.27275 


Regnault .2) 


! Blei Pb{NOi^t 


16 „ 47 


0,110 


Kopp (2) 


1 Rubidium A'^^sCös 


18 „ 47 


0,123 


Kopp (2) 




17 »» 100 


0,1173 


Neumann 


Strontium SrCOi 


8 „ 98 


0.14750 


Regnault (2) 


Kalium KNO^ 
















kryst,, fest 


14 ,, 45 


0,232 


Kopp (2) 


Chromate von 






1 
1 




13 » 98 


0,23875 


Regnault (2) 


Blei PbCrO^ 


19 »» 50 


0,0900 1 Kopp (2) 


flüssig 


350 ,,435 


0,33186 


Person (2) 


Kalium ICiCrOi 


18 „ 48 


0,189 


Natrium NaNO^^ 










17 M 98 


0,18505 ! Regnault (2) 


fest 


27 » 59 


0,2650 


Schüller (1) 


K^Cr^O^ 


21 „ 52 


0,186 


Kopp (2) 




14 „ 98 


0,27821 


Regnault (2) 




i6 „ 98 


0,18937 


Regnault (2) 


flüssig 


320 „430 


0413 


Person (2) 


" ' 






1 

1 


Silber AgNO^ 


16 „ 99 


0,14352 


Regnault (2) 


Chlorate von 








1 Strontium5r(A^0,)a 


17 » 47 


0,181 


Kopp (2) 


Barium BaCiiO^ 








Phosphate von 








\ +11,0 
Kalium KCIO^ 


16 „ 47 
19 » 49 


0,157 
0.194 


Kopp (2) 


Blei Pb.iPiO^ 


II „ 98 


0,8208 


Regnault (2) 




16 ,. 98 


0,20956 


Regnault (2) 


Calcium Ca^PO^ix 


15 ,, 98 


0,19924 


j» 


KCIO^ 


14 » 45 


0,1 go 


Kopp (2) 


Kalium K^P^O^ 


17 „ 98 


0,19102 


„ 










KH^PO^ 


17 „ .48 


0,208 


Kopp (2) 


Arsenate von 








Natrium Na^P^L\ 


17 » 98 


0,22833 


Regnault (2) 


Blei Pb^As^O^ 


13 „ 97 


0,07280 


Regnault (2) ' 


1 SaPO^ 


17 „ 44- 


0,217 


Kc.pp (2) 


Kalium KAsO^ 


17 M 99 


0,15631 


7» 


Na^UPO^ + 








KUiAsO^ 


16 „ 46 


0.175 


Kopp (2) 


12 //gO, fest 


—20 „ 2 


0,454 


Person {i) 










flüssig 


44 » 97 


0,758 


», 










Carbonate von 


• 






Eis 


-78,, 
—30,, 


0,46271) 
0,505 


Regnault (5^ , 

Person (i) 


1 Barium ßaCO^ 


n ., 99 


0,11038] Regnault (2) 




—21 „—I 


0.^017 


\ ' ii 
(2) . 


Blei PbCO^ 


16 „ 47 


0,0791 


Kopp (2) 


Glas 


„300^ o.iqo 


Dulongu.Pelit' 


Calcium CaCO^ 
Kalkspath 


16 „ 48 
20 „ 100 


0,206 
0,20857 


•» 
Regnault (2) 


Glasthränen, hart 
weich 


14,. 99 
25 „ 98 
25 »» 98 


0,19768 

0.1923 

0.1937 


Regnault (i ) 

M (3) 


Arragonit 


16 „ 45 
18 „ 99 


0,203 
0,20850 


Kopp (2) 
Regnault (2) , 










Marmor, weiss 


16 „ 98 


0,21585 


,' 










Marmor, grau 


2i „ 98 


0,20990 


»» 








! 


^) Umgerec 


hnet nach Regnault, Ann. d. chim. (3) 


26, p. 286. 1849, ^0 die spec. W. des Blei zw. —78 


und 1 1 ° zu 0,03065 angegeben wird. Für Eis hat R 


. 0,474 unter der Voraussetzung, dass die spec. Warme • 


des Blei zwischen denselben Grenzen gleich 0,0314 sei. 
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Specifische Wärme fester und flüssiger organischer Verbindungen. 


1 


Li 


Lteratur s. Tab, 73, p. 186. 






Substanz. 


Temperatur. 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Substanz. 


Tem- 
peratur, 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Feste Körper. 








Alkohol.verdünnt 








Kohlenstoff- 








30 proc. 


l8bis40° 


1,0260 


Schüller (2) 


trichlorid C^C/ß 


18 bis 37'' 


0,178 


Kopp (2) 


40 proc. 


18 „40 


0,9806 


ft 




18 „ 43 


0,194 


,) 


Methylalkohol 








Bernsteinsäure 


18 „ 50 


0,277 


» 


CH^O 


5 m 10 

10 „ 15 


0,5901 
0,5868 


Regnault (3) 


C,H,0, 


19 M 51 


0,313 


,, 




I5m20 


0,6009 


n 


WeinsäureQ/^Oß 


21 „ 51 


0,288 


,, 




23 » 43 


0,645 


Kopp (I) 


1 CtZ/eOe + ^tö 


19 M 50 


0,319 


»» 




5 »13 


0,62425 


Lecher 


1 Mannit C^H^^O^ 


19 n 51 


0,324 


ji 


verdünnt, 1 2 proc. 


6„ 10 


1,073 


»» 1 


1 Rohrzucker 








20 i)ror. 


7,» II 


I»073 


,« 


Cij//2a6>,i. kryst. 


^2 V 51 


0,3005 


», 


31 proc. 


3m 7 


0,980 


I, 


amorph. 


20 „ 51 


0,342 


7> 


TerpentinölC,o//ig 


— 20 


0,3842 I 


Regnault (lo) 


Kaliumoxalat 













0,41058 


»1 


QÄ'2<^4 + //,Ö 


^9 M 49 


0,236 


n 




40 


0,45376 


V 


1 Kaliumtetroxalat 










80 


0,48419 


>» 


C^li^KO^ilhO 


«9 ,. 50 


0,283 


jj 




120 


0,50188 


tt 


Weinstein 










160 


0,50682 


«» 


QÄiA-O« 


19 V 51 


0,257 


»» 




80 


0,52422 


Hirn 


1 Seijjncttesalz 










120 


0,57117 


.. 


C^H^NaKO^+/\H.^O 


19 », 50 


0,328 


n 




160 


0,61258 


»' 


BienenwachSjj^elb 








Schwefelkohlen- 








fest 


-21 „ 3 


0.4287 


Person (4) 


stoff CS^ 


I4bis29,5 


0,2468 


Schüller (2) 




6 ,. 26 


0,504 


1} 




-30 


0,23034 


Regnault (10) 




26 ., 42 


0,82 









0,23523 


,» 




42 „ 58 


I»72 


»» 




30 


0,24012 


»' 


flüssig 


65 ,. 100 


0,499 


»> 




30 
80 


0,23878 
0,25531 


Hirn 
»1 


Flüssigkeiten. 










100 


0,26217 


»» 


' Alkohol Cj/ZgC? 


—20 



0,505315 
0,547541 


Regnault (lo) 


Chloroform 


160 


0,28820 


it 


i 


16 bis 30 


0,6019 


SchüIIcr (2) \ 


CHCU 


l8bis30 


0,2331 


Schüller (2) 




16 ,. 35 
16 „40,5 


0,6067 
0,6120 






i5m35 
-30 


0,2337 
0,22931 


Regnault (10) 


1' 


40 


0,647877 


F<egnault (10) 







0,23235 


n 


'! 


80 
80 


0,769381 
0,711260 


Hirn 




30 
60 


0,23539 
0,23843 


,1 




120 


0,859416 




1 Aethylchlorid 










160 


I.II3891 


M 


c^H.a 


—28 bis 4 


0,42760 


j» 


1 verdünnt, 5 proc. 


10 bis 16 


1,0150 


Duprc u. Page 


> 








lOproc. 


18 „ 40 


1,0324 


Schüller (2) 1 








20 proc. 


18 „ 40 


1,0456 


.. 1 
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Specifische Wärme flüssiger organischer Verbindungen. 


(Für viele anderen flüssigen organischen Verbindungen findet man die specifische Wärme bei v. Reis, 1 


Wied. Ann. 13, p 447- >88i.) ' | 


Lilteratur s. Tab. 73, p. 186. 1 


Substanz. 


Temperatur 


Spec. 
Wärme. 


Beobachter. 


Substanz. 


Temperatur 


Spec. 
Wärme. 


1 
Beobachter, i 


! Aethyljodid C^H^I 


-30° 


0,15669 


Regnault (\o) 


Essigsäure 


15 bis 20° 


0,4618 


Regnault (3) , 


' 





0,16164 


,, 




20 „ 61 


0,5118 


V. Reis (i) 1 




30 


0,16659 


,, 


verdünnt, 2,7 proc. 


20 „ 61 


0,9998 


" 1 


Aethyl- 


60 


0,17154 


,, 


50 „ 


22 „ 62 


0,7777 


f, 1 


1 bromid C^H^Br 


5 bis 10 


0,2164 


» (3') 


85 „ 


22 „ 61 


0,5901 


,, 




10 „ 15 


0,2135 


„ 


Aceton Ci/f^O 


-30 


0,48245 


Regnault (io)| 




15 »' 20 


0,2153 


99 







0,50643 


„ 


Aether C^Hi^O 


-30 


0,51126 


„ (10) 




30 


0,53022 


>, 







0,52901 


,, 




60 


0,55401 


,, 




30 


0,54676 


,, 


Amylalkohol C^H^^O 


26 bis 44 


0,564 


Kopp (i) 




40 


0,61965 


Hirn 




10 „ 117 


0,69345 Regnault (10) III 




100 


0,71587 


» 


Allylsenfol C^H^NS 


23 99 48 


0,432 


Kopp (i) 




. 130 


0,79513 


f , 


Kohlenstoffdichlorid 








Aethylsulfid C^H^^S 


5 bis 10 

10 „ 15 

15 yy 20 
20 „ 70 


0,4715 
0,4753 
0,4772 
0,47853 


Regnault (3) 
» (10) 


C2CU 


-30 

60 
60 


0,19255 
0,19798 
0,20884 
0,21336 


Regnault (10). 
,, 
,, 
Hirn 


Cyanäthyl C^H^CN 


— 30 


0,43246 


» 




100 
160 


0,21952 


y» 







0,50856 


,, 




0,23279 


„ 




30 


0,58466 


,, 


Penzol CeiVg 


i9.5»30,5 


0,4158 


SchüUer (2) 




60 


0,66076 


,, 




21 „ 11 


0,43602 


Regnault (10) 


Essigs. Aethyl 


90 
2 I bis 45 


0,73686 
0,496 


Kopp U) 


Nitrobenzol C^H:,m\ 


5 »» 10 
10 „ 15 


0.3524 
0,3478 


M (3) 




-30 


0,49602 


Regnault (lo) 




15 » 20 


0,3399 


,, 







0,52741 


99 


Lösungen. 










30 


0,55880 


„ 


Essigs. Natron 










60 


0.59019 


fi 


Na(\H^0r\-20H^0 


18 


0,884 


Thomsen 


Essigs. Methyl 








NaC^H^Oi+iooH^O 


18 


0,965 


,, 


Aethylenchlorid 


21 bis 41 

-30 



30 


0,507 
0,27900 
0,29219 
0,30538 


Kopp (I) 

Regnault (10) 

„ 


NaC2J/90r\-200J/20 
Essigsaures Kali 

KC^H^O%y 2,5 proc. 
Weinsäure 


18 
16 bis 22 


0,983 
0.971 


Andrews (l) 




60 


0,31857 


» 


C^H^O^+IOH^O 


18 


0,745 


Thomsen 


Aethylcnbromid 


13 bis 106 


0,17553 


99 


<^4^6O,+5O/40 


18 


0,911 


„ 


C^H^Br% 
Essigsaure, kryst. 


5 yy 10 


0,4587 


» (3) 


Zucker 


18 


0,975 


»» 


CjÄiOa 


10 „ 15 


0,4599 


1 C,^^nOn+2^H%0 


— 


0,7558 


Marignac 








C^Hf^Oir^-iooNtO 


— 


0,9091 


,1 








QaÄMOji4-4«>/(iO — 


0,9742 1 
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Specifische Wärme von Lösungen, Säuren und flüssigen 






anorganischen Verbindungen. 












Litteratur s. Tab. 73, p. 186. 








Substanz. 


Tem- 
pera- 


Spcc 


Beobachter. 


Substanz. 


Tempera- 


Spec. 


Beobachter. 




tur. 


Wärme. 








tur. 


Wärme. 




Ammoniumhydroxyd 








Magnesiumsulfat 










NN^OH+ ZOH2O 


18° 


0,997 


Thom^en 


MgSO^-^- 20 HiO 




18° 


0,744 


Thomsen 


NH^OH-{- SOÄiO 


VI 


0,999 


>» 


UgSO^^ 100 H^O 




?, 


0,917 


j» 


NH^OH-\- lOOff^O 


n 


0,999 


»» 


MgS0^\'2O0H20 




n 


0,952 


„ 


Kaliumhydroxyd 








Natriumsulfat 










KOH+ ZOH^O 


18 


0,876 


„ 


Na^SO^+ ösATjO 




18 


0,892 


n 


KOH+iooH^O 


)y 


0,954 


„ 


NotSO^-^-iOoH^O 




?> 


0,920 


M 


KOh\- 200//iO 


»' 


0,975 


»» 


Na^SOi-i- 200 1/iO 




?, 


0,955 


n 


Natriumhydroxyd 








Zinksulfat 










1 J\raOJ/+ 7,5^80 


18 


0,847 


,» 


ZhS0^-\-2O0H%0 




18 


0,947 


„ 


1 NaOH-\- SOJfiO 


y> 


0,942 


»» 


Ammoniumnitrat 










NaOJ/+ 200 J/^O 


>> 


0,983 


1» 


NH^NO^+ <,HtO 




18 


0.697 


„ 


Chlorammonium 








NH^NO^-\- ^OH^O 




,} 


0,929 


„ 


N//^a+ 7.5 ^sO 


18 


0,760 


,» 


NN^A'0^+ 100 H^O 




jy 


0,962 


„ 


NH^a-\- %0H^0 


» 


0,937 


»» 


Kalinmnitrat 










1 NH^a+2O0l/^0 


»5 


0,982 


»> 


KNO^+ 25^20 




18 


0,832 


j, 


Chlorbarium 








J^^0^+ SO//iO 




„ 


0,901 


1 


BaCl2'\' 200 H^O 


18 


0.932 


»» 


K'NO^ + 2001/^0 




,; 


0,966 


., 


1 Chlorcalcium 








Natriumnitrat 










GlC/8+200//iO 


.8 


0,957 


», 


iViiiVO,+ 10^,0 




18 


0,769 


>» 


Chlorkalium 








NaNOz+ S0I/2O 




,1 


0,918 


» 


Ka+ l^H^O 


18 


0,761 


n 


NaN0^-\-2O0H^0 




» 


0,975 


1» 


KCl^- ^OH^O 


)» 


0,904 


,» 


Natriumcarbonat 










Ka'\-2O0H^0 


11 


0,970 


», 


Afl,CO,+ S^H^O 




18 


0.896 


»» 


Chlomatrium 








Na^COi + 100 //2O 




,, 


0,933 


IT 


Naa+ 10/40 


18 


0,791 


», 


JVatCOg + 200 J/^0 




>) 


0,958 


», 


AbC/+ SO^aO 


»> 


0,931 


» 


Schwefelsäure //^SO^ 


l6bis20 


0,3315 


Marignac 


NaCl+looH^O 


« 


0,978 


n 




20 


»56 


0,3363 


»» 


Jodammonium 








1/2^0^+ SJ/2O 


16 


„20 


0,5764 


1, 


NH^I-\- 200 H^O 


18 


0,963 


»1 




20 


„56 


0.5833 


»» 


JodkaliumAT/f 200 H^O 


18 


0,950 


,7 


S0,+ Sl/tO 




18 


0,545 


Thomsen 


Bromammonium 








SO^-i-iooI/iO 




» 


0,956 


1, 


NH^Br -^ 200 H^O 


18 


0,968 


,» 


S0z + 2O0//t0 




» 


0,977 


tf 


Bromkalium 








SalzsäureiVC/H- 101/^0 




18 


0,749 


1) 


KBr'\- 200 H^O 


18 


0,962 


», 


//a+ 100 1/^O 


2obis30 


0,9650 


Marignac 


Ammoniumsulfat 








j/a+ 200 j/iO 




18 


0,979 


Thomsen 


NtH^SO^-^- 30/140 


18 


0,820 


„ 




20bis30 


0,9835 


Marignac 


NtH^S0^-\-\O0H20 


■>i 


0,924 


» 


Salpetersäure 










i iV2^»504 + 200Arj0 


»> 


0,959 


» 


J/NOi+ lOl/tO 




18 


0,768 


Thomsen 


Eisensulfat 








NNOi+ ^oH^O 




» 


0,930 


n 


FeS0^-\-2OQH20 


18 


0,951 


» 


HNO^+ 100 H^O 




» 


0,982 


» 


; Kaliumsulfat 








Kieselchlorid SiCU 


lObisIJ 


0,1904 


Rcgnault (3) 


i K2S0^'\-2O0H%0 


18 


0,940 


» 


Titanchlorid TiCU 


10 


»15 


0,1802 


»» 


1 Kupfersulfat 








Zinnchlorid SnCl^ 


10 


»«5 


0,1402 


" 


■ C«504 + 200^,0 


18 


0,953 


1, 


Phosphorchlorür FCl^ 


10 


»«5 


0,1987 


„ 


i . - -- 








Chlorschwefel S^Cl^ 


10 


»15 


0,2024 


», 
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— P«ßg' Ann. 75, 
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Litteratur, betreffend specifische Wärme. 
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,, (2), Wied. Ann. 17, p. 85. 1882. 
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E. Wicdemann (i), Pogg. Ann. 157, p. i. 1876. — Phil. Mag. (5) 2, p. 81. 1876. 

„ (2), Wied. Ann. 2, p. 195. 1877. 

WüUncr cf. Bettendorflf. 

„ (l), Wied. Ann. 1, p. 592. 1877 und 10, p. 284. 1880. 
„ ;^2), Wied. Ann. 4, p. 321. 1878. 
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Latente Schmelzwärme 


1 


für I kg Substanz, ausgedrückt in Calorien, deren eine ein kg Walser || 






von auf 1° erwärmt. 








Litteratur s. Tab. 76, p. igl. 


1 


Substanz. 


Temp.d. 
Schmel- 


Schmelz- 


Beobachter. 


Substanz. 


Temperatur 
der 


Schmelz- 


Beobachter. 




zung. 


«wme. 






Schmelzung 


wärme. 




Blei 


325" 


Cal. 
5,858 


Rudberg 


Natriumhyposulüt 




Cal. 






326,2 


5,369 


Person (4) 


Na^O^-\-<,H^O 


9»86° 


37,6 


v.Trentinaglia 


Brom 


-7,32 


16,185 


Regnault (3) 


Bihydrat d. Schwefel- 








Cadmium 


320,7 


13,66 


Person (3) 


säure H^SO^H^O 


ii»5 


31,72 


Berthelot (i) | 


Gusseisen, weiss 


— 


33 


Grüner 


Ameisensäure CH^O% 


-7»5 


57,38 


Pettersson (2) ■ 


grau 


— 


23 


»» 


Essigsaure C^H^O^ 


2,9 bis 5,6 


44,34 


.1 
»» 1 


Schlacke 


— 


50 


»» 


Salpetersäure- 






1 


Gallium 


13 


19,11 


Berthclot (8) 


anhydrid N%0^ 




76,67 


Berthclot (2) 1 


Jod 


— 


11,71 


Favre und 


Phosphorige Saure 














Silbermann 


H^PO^ 


18 


37,44 


Thomsen 


Palladium 


— 


3(>,3 


Violle (2) 


Orthophosphorsäure 








Phosphor 


44,2 


5,4 


Desains 


H^PO^ 


18 


25,71 


,» 1 




27,35 


4,744 


Pettersson(2) 


Unterphosphorige 










29,73 


4,744 


)) 


Säure H^PO^ (un- 










35,51 


4,855 


»> 


sicher) 


17,4 


36,36 


,f 




40.05 


4.970 


)) 


Glycerin C^H^O^ 


13 


42,50 


Berthelot (ii) 




44,2 


5,034 


Person (i) 


Benzol C^H^ 


1,95 


29,089 


Pettersson (2) i 


PlaUn 


•779 


27,18 


Violle (I) 


Chloralhydrat 








Quecksilber 


— 


2,82 


Person (2) 


C^N^CUO^ 


— 


U.22 


Berthclot (6) 


Schwefel 


t'5 


9,368 


» 0) 


Naphtalin C^^ff^ 


79,97 


35,679 


Alluard 


Silber 


999 


21,07 


n (3) 


Nitrobenzol C^H^NO^ 


-9,21 


22,30 


Pettersson (2) 


! Wismuth 


266,8 


12,64 


» (4> 


Parabromtoluol 






|; 


Zink- 


415.3 


28,13 


n (4) 


C^H^rCH^ 


16,53 


20,15 


„ 1 


Zinn 


228 


13.314 


Rudberg 


Paratoluidin 










232,7 


14.252 


Person (4) 


C^^NH^CH^ 


28,36 


35,789 


„ 


D'ArcersLeg.(32,5/* 








Phenol C^H^OH 


25,37 


24,93 


,» 


+49.0Ä-f-i8,5Ä») 


96 


5,96 


n (0 


Bienenwachs 


61,8 


42,3 


Person (5) 


Legirung 31,8 Pb -h 








Eis 





75 


Rudberg 


32,0 Ä + 36,2 &• 


»45 


7.63 


)) 




— 


79,25 


De la Provostay» 


Britanniametall 














u. Desains || 


(9 Ä« + I ÄJ) 


236 


28,0 


Ledebur 







79,24 


Regnault (i) 


Jodmonochlorid dl 













79.06 


7, 


(unsicher) 


16,5 


i4,'5 


Berthelot (12) 







79,25 


Person (i) i 


Chlorcalcium 










— 10 


74»2 


n 


Caai-\-(iH^O 


28,5 


40.7 


Person (5) 




-2bU— 21 


80,02 


„ (6) 


Kaliumnitrat KNO^ 


333,5 


48.9 


ff 




-3bis-i3,6 


80,34 


Hess 


Natriumnitrat^öA'O, 


305,8 


64.87 


)f 







80,025 


Bunsen 


Natriumchromat 










-2,8 


77.85 


Pettersson (i) ' 


iVtfjCrOi+io^jO 


10,5 


34.42 


Berthclot (9) 




-4,995 


76,75 


ff 




^3 


37.43 


ff 




-^6,28 


76,11 


f, \ 


1 Natriumphosphat 










-6f50 


76,00 


11 1 


Na^HPO^-\-l^H^O 


36,1 


66,8 


Person (5) 


Meerwasser, 3,535 ^ 


-9 


54,69 


,» 






l bedeutet 




feste Substanz enth. 


-8,35 


53,41 


1, 


1) Diese 


eine Zahl 


,,ganze Schmelzwärme", d. h. die '\ 


Värmenienge, welche einem Kilo- 


gramm Substanz von 0^ bis 


zur voll« 


mdeten Schmelzung zugeführt werdei 


1 muss. 
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Latente Verdampfungswärme 






für I kg Substanz, ausgedrückt ir 


\ Calorien, deren eine i kg Wasser von auf i ^ 


erwärmt. 


Theilweise sind auch Zahlen für die „ganze Yerdampfungswärme" angegeben 


i, welche der Substanz von 0° bis zur || | 






vollendeten Verdampfung zugeführt werden 


muss. 










Litteratnr s. Tab. 76, p. 191, 










Temper. 


Ver- 






Temper. 


Ver- 




Substanz. 


der Ver- 


dampfungs- 


Beobachter. 


Substanz. 


der Ver- 


dampfungs- 


Beobachter. 




dampfung. 


wärme. 






dampfung. 


wärme. 




Brom 


58° 


Cal. 
45>6o 


Andrews 


Schwefelkohlen- 




Cal. 




Jod 




50.953') 
23.95 


Regnault (4) 
Favre u.Silberm. 


stoff CSi 


46,6° 
46,2 


105,68 
86,67 
90,00*) 
100,48*) 
102,36«) 


Person (i) 
Andrews 


Quecksilber 

Schwefel 

Arsenchlorür 


350 
316 


62,00 
362,00 


Person (i) 





100 
140 


Regnault (4) 
** 

»» 


* AsCU 
Phosphorchlorür 


— 


69,741*) 


Regnault (4) 


Kohlensäure CO^ 
starr 


— 


138,70 


Favre 


PCh 


78»5 


51.42 


Andrews 


flüssig (unsicher) 





49,319 


Regnault (5) 


Schwefelchlorid 




67.2430 


Regnault (4) 




4.93 
8,81 


47.873 
46,204 


** 


Zinnchlorid SnCi^ 


'12,5 


49.37 
30.53 


Ogier 
Andrews 


Methylalkohol 

CH^O 


— 


263,86 


Favre u.Bilberin. 






46,838*) 


Regnault (4) 




65,8 


263,7 


Andrews 


Stickoxydul NfO 


— 


100,6 


Favre 


Aethylalkohol 








Ammoniak NH^ 


7.8 


294,21 


Regnault (5) 


CtH^O^ rein 


—^ 


208,92 


Favre u.Silbenn. 




1 1,0 


201, S2 




milVtV.Proc./«4C> 


78,4 


214.25 


Brix 


Schweflige Säure 


16,0 


297.38 


tt 


rein 


77.9 



202,40 
236,50 


Andrews 
Regnault (4) 


SO^ 


— 


94,56 


Favre u.Silberm. 




20 


252,0«) 
264,0*) 


*t 







88,3 


Favre 




50 


„ 


Schwefelsäure- 










100 


267,30 
285,30 


»» 


anhydrid SO^ 


18 


*47.5 


Berthelot (13) 




150 


1» , 


Wässerige Schwe- 








Amylalkohol 








felsäure H^O^ 


326 


122,12 


Person (i) 


CfJfxtO 


"~~" 


121,37 


Favre u.Silberixi. 


Salpetersäure- 










— 


211,780 


Regnault (4) 


anhydrid A^öj 


— 


44,81 


Berthelot (2) 


Cetylalkohol 








Wässerige Salpe- 








C^^Hj^O 


— 


58,48 


Favre u.Silberin. 


tersäure HNüi 





115,08 


„ (5) 


Methyljodid CH^I 


42,2 


46.07 


Andrews 


Wasser H^O 





606,5*) 


Regnault (2) 


Methylenchlorid 










100 


637,0») 




CH^Cl^ 


— ^ 


75,24 


Berth.u.Ogier(a) 




2 so 


676,6*) 




Methylal CjA^O, 


42 


89,87 


»» 





100 


535,9 


Andrews 


Aldehyd C^H^O 


— 


136,36 


Berthelot (3)1 




99.81 


535.77 


Favre u.SiIberm. 


Aethcr C^H^^O , 


34,9 


89.96 


Brix 




100 


636.2*) 


Berthelot (7) 




— 


91,11 


Favre u.Silberm. 


Chloroform Cä^C/j 





67,00*) 


Regnault (4) 




34,9 


90,45 


Andrews 




100 


80,75*) 









94,00*) 


Regnault (4) 




160 


89,00*) 






50 


115.11O 
133,440 


>» 


Kohlenstoflftetra- 










100 


,» 


chlorid CCU 





52,00*) 
64,90') 


» 




120 


140,00*) 


*f 




100 


yy 












160 


71.00*) 


», 












— «■ 


») Ganze 


Verdampfungswärme. 
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Latente Verdampfungswärme 


, für I kg Substanz, ausgedrückt in 


Calorien, deren eine i kg Wasser von auf i ° erwärmt 
und 

Verdampfungswärme einiger Substanzen 


Formeln für die 


ganze 




bei verschiedenen Temperaturen, 1 


d.h. für diejenige Wärmemenge, welche der Substanz von o'' bis zur 'vollendeten 


■ 




Verdampfung zugeführt werden muss. , 


1 


Temperatur 


Ver- 




Temperatur! Ver- 


'1' 


Substanz. 


der Ver- 


dampfungs- 


Beobachter. 


Substanz, der Ver- 


dampfungs- 


Beobachter. 


; 


danipfunfr. 


wämie. 




, dampfung. 


wärme. 




1 
Aceton C^H^O 


0° 


Cal. 
140,50«) 


Regnault (4) 


Essigsaures 




Cal. 


1 

i 


1 


100 


171.98O 


„ 


Aethyl QZ/göi ' — 


105,796 


Favre u.Silberm 


1 


140 


181,69») 


'» 


1 74.6° 


92,68 


Andrews 


i Aethylenoxyd 








1 — 


154,490 


Regnault (4) 


Q//4Ö 


13.5 


138.64 


Bcrlhelot (14) 


Oxalsaures 1 






Aetbylbromid 








i Aethyl ra/ZioOi 184,4 


72,72 


Andrews 


1 C^H^Br 


— 


61,65 


Berthelot (10) 


J D lU 4 TT r 

Valeriansaure ! 






Aelbylenbromid 
1 C^lUBr^ 


_ 


43,78 




Q//..«. — 


103,52 Favre u.Silberm.' 


Aelhylchlorid 








('itronol C^qI/x^ 


170,1 


79,81 Brix 


c,ihci 


21.17 


89,30 


Regnault (5") 




1 70,02 .Favre iKSilbermJ 1 




— 


97,70») 


M U) 




— 160,49') 


Regnault (4) 


' Aethyliden- 








Stcinöl 





76,275 


Brix ' 


I Chlorid C^H^Cl^ 


— 


67,02 


Berth.u.Ogier(2)| 






1 94.8660 


Regnault (4) L 


AethyljodidC;,/^/ 

1 


71.3 


46,87 


Andrews 


Tereben Tjo/Zn 





67,21 Favre n.SilberinJI 




— 


58.95O 


Regnault (4) 


Terpenthinöl 




1 


Amylen C^H^^ 


12,5 


75.00 


Berthelot (4V 


G0//16 





76,8 1 Despretz 


Diamylen C|o-//jio 


— 


49,36 


.. CO 




159.3 


74.04 Brix 


1 Amylätber 













68.734 


Favre u.Silberm. 


C,o//«0 


— 


69,40 


Favre u.Silberm. 







I39.I5O 


Regnault (^4) , 


Amylbromid 














1 


Amylchlorid 


~ 


48,34 


Berthelot (10) 








, 


1 


ck//„a 


— 


56.34 


(t 


1 


Amyljodidtj/^ji/ 


— 


47.47 


«» 


Formeln für die ganze Verdampfungs- ' 


1 Benzol C\H^ 





109,00«) 


Regnault (4) 


wärme X 


, Chloral CaiVC/jO 
1 Chloralbydrat 


100 
210 


132,110 

I54.50O 
54,10 


Berthelot (6) 


bei verschiedenen Verdampfungs- 
temperaturen t 1 

A = A + Bt + Ct>. • 


CiH^C\0^ 




^32,3 




für Wasser nach Regnault (2), für die anderen Sub- 


Ameisensäure 








stanzen nach Regnault (4). 


1 CH2O2 




120,72 


Favre u.5^ilberin. 














103,7 


Berth.u.Ogier(i) 


Substanz. 


A 


B 


c i 


1 Ameisensaures 
Methyl Q//4O2 


32,9 


II7.I 


Andrews 








1 


1 




' 


Ameisensaures 


— 


"5,2 


Berth.u.Ogier(i) 


Wasser B^O 


606,5 


0,305 




' Aetbyl C^H^O^ 


54.3 


105,30 


Andrews 


Aceton C^H^O 


140,5 


0,36644 


—0,000516 


' 




100,4 


Berth.u.Ogier(i) 


Aether C^I/^^O 


94,0 


0,4500 1—0,000555611 


Buttcrstiure 
' Buttersaures 


— 


114,67 


Favre u.Silberm. 


Benzol Cg/Zi 
Chloroform C/Zr/j 


109,0 
67,0 


0,24429 
0,1375 


—0,000 131 5| 

1 


j Methyl Q/ZioOg 


— 


87.33 


7> 


Kohlenstofftetra- 








1 Essigsäurc- 








chlorid CCl^ 


52,0 


0,14625 


—0,000 172 


anhydrid C^/f^O^ 


^Zl 


66,1 


Berthelot (5) 


Schwefelkohlen- 








Essigsaure r,i¥4Ö, 


— 


121,0 


yi 


stoff CS^ 


90,0 


0,14601 


—0,0004123 


Essigsaures 
















Methyl C^H^Oi 


55 


110,2 


Andrews 




' 








*) Ganze Verdampfungswärme. C^ r\r\rs\o 
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(Fortsetzung.) 
Person (5), C. R. 29, p. 3«>. »849. — Ann. d. chim. (3), 27, p. 250. 1849. 
^ (6), C. R. 30, p. 526. 1850. — Ann. d. chim. (3) 30, p. 73- 1850. — Lieb. Ann. 76, 
p. 97. 1850. 
Pettersson (i), Oefvers. k.Vetcnsk. Forhandl. 35. N0.2, p. 53. 1878. — Theilweise J. für pract, 
Chem. (N. F.) 24, p. 129. 1881. 
„ (2), Oefvers. k. Vetensk. Forhandl. 35. No. 9. p. 17. 1878. P. u. Widmann, ibid. 36. 

No. 3, p. 7S. 1879. — Nova Acta Reg. Soc. Upsal. (3) 1879. — J. f. pract Chem. 
(N. F.) 24, p. 129, 293. 1881. 
De la Provostaye u. Desains, Ann. d. chim. (3) 8, p. 1. 1843. — Pogg.Ann.62, p. 30.1844. 
Regnault (1), Ann. d. chim. (3) 8, p. 19. 1843. — Pogg. Ann. 62, p. 42. 1844. 
^ (2), M^m. de l'Acad. 21, p. 635. 1847. 

,. (3), Ann. d. chim. (3) 26, p. 268. 1849. — Pogg. Ann. 78, p. Ii8. 1849. 

(4), M6m. de PAcad. 26, p. 761. 1862. 
„ (5), Ann. d. chim. (4) 24, p. 375- 187». 

Rudberg, Kongl. Vetensk. Acad. Handling. 1829, p. 157. — Pogg. Ann. 19, p. 125. 1830. 
Silbermann, cf. Favre. 
Thomsen, Ber. chem. Ges. 7, p. 996. 1874. 
▼. Trentinaglia, Wien. Ber. 72. II, p. 669. 1876. 

Violle (1), C. R. 85, p. 543. 1877. — Phil. Mag. (5) 4, p. 3"«. i^V- — Chem. C.-Bl. 1877. 
p. 675. 
„ (2), C. R. 87, p. 981. 1878. 



B 



Digitized by 



Google 



77 



193 



1 Verbrennungswärme der chemischen Elemente 


1 für I kg Substanz, ausgedrückt in Calorien, deren eine i kg Wasser von o auf i° erwärmt. : 


Die mit * bezeichneten Zahlen sind durch Auflösen oder Zersetzen, die übrigen durch direkte Verbrennung erhalten. 




Litteratur s. flgde. Seite. 


! Substanz. 


Produkt y^^_ j 
5" ibrcnnungs-! Beobachter. 


Substanz. 


Produkt 
der 
Ver- 


Ver- 

brennungs- 


Beobachter. 


, 


brenni..! --"»^ 1 




brenng. 


wärme. 








Cat. 








Cal. 




Arsen 


As^O^ 


* 1030,5 


Thorasen (3) 


Quecksilber 


I^giO 


* 105,5 


Thorasen (3) 


|i 


As.iOi 


* 1462,5 


»» 




HgO 


* 153,3 


„ 


:i Barium 


BaO 


* 951,7 


„ (5) 


Schwefel, weich 


SO2 


2220.5 


Favre und ' 


1 Blei 


PbO 


* 243,0 


Thomsen (4) 








Silbermann t 


Calcium 


CaO 


*32J84 


„ (5) 


frisch geschmolzen 


n 


2260,3 


I, 


' Chlor 


CliO 


*- 254,1 


„ 0) 




11 


2159,4 


Berthelot (i) 


Eisen 


FeO 


* 1352,6 


Favre und 


rhomb. 


11 


2221,3 


Thomsen (7) ; 








Silbermann 


monoklin. 


11 


2241,4 


„ 1 


Jod 


ho. 


* 176,6 


Thorasen (3) 


Selen 


SeOi 


* 730,5 


Thomsen (l) 


Kalium 


K^O 


*i745 


Woods 


Silber 


AgtO 


* • 27,31 


,. (4) 1 


1 Kohle 


CO^ 


7Q12 


. Despretz 


Stickstoff 


N^O 


*- 654,3 


n (6) 


1 Holzkohle 


»7 


8080 


Favre und 




NO 


*-i54i,i 


„ 


i 






Silbermann 




NO2 


*~ 143,2 


71 


, Zuckerkohle 


n 


7714 


Grassi 


Stick oxydul N^O 


NO 


♦-564,3 


11 




»» 


8039,8 


Favre und 


Slickoxyd NO 


NO2 


* 652,3 


», 1 


1 






Silbermann 


Strontium 


SrO 


* 1496,9 


M (5) 


Gasretortenkohle 


ji 


8047,3 


n 


Thallium ' Tl^O 


* 103,5 


n (4) 


Hochofengraphit 


»» 


7762,3 


n 


Wismuth \Bt^Oi 


* 95,5 


Woods 


Nalürl. Graphit 


7» 


7796,6 


7J 


Zink 


ZnO 


*i29i.3 


Favre und 


Diamant 


t^ 


7770,« 


»1 








Silbermann 




>» 


7833,3 


Berthelot (3) 




11 


*ii85 


Joule 




CO 


2141,7 


n 




11 


*i3i4,3 


Thorasen (3) 


Kohlenoxyd CO 


COi 


2431 


Andrews 


Zinn 


SnO 


* 573,6 


Andrews 




»1 


2402.7 


Favre und 


Wasserstoff 


H^O 


34702 


Dulong 


\ 
1 






Silbermann 




M 


34800 


Hess 




i1 


2438,6 


Berthelot [2) 




n 


34666 


Grassi 




11 


244',7 


Thomsen (7) 




j» 


34553 


Joule 


Kupfer 


Cu.iO 


* 321,3 


n (4) 




»» 


34180 


Thorasen (l) 




CnO 


* 593,6 

* 585,2 


Joule 




11 


34600 


Berthelot (3) 




n 


Thomsen (4) 




Magnesium 


MgO 


* 6077,5 


» (5) 


Verbrennungswärme des Wasserstoff, umgerechnet durch , 


Natrium 


Na-iO 


*3293 


Woods 


V. Than für mittlere Wassercalorien, entsprechend der 


, Phosphor, gelb 




5747 
•f 5964,5 


Andrews 1 
Thomsen (3) 


mittlem spec. Wärme des Wassers zwischen u, 100°, 


bei constantem 


bei constantem 


Beobachter. , 


rolh, kryst. 




»5272 


Troost und 


Volumen. 


Druck. 




n 


Hautefeuille 


33888,40 


34296,50 


Andrews . 










33746,40 


34154,30 


Favre und Silbermann | 










33809,61 


34217-51 


Thomsen (2) 










33791,40 


34199,30 


Schuller und Wartha 










33821,78 

> 


34229,68 


V. Than 
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Verbrennungswärme gasförmiger Kohlenstoffe 

bei constantem Druck, durch direkte Verbrennung ermittelt, 

für I kg Substanz, ausgedrückt in Calorien, deren eine i kg Wasser 

von o auf i° erwärmt, 

und 

Litteratur, betreffend Verbrennungswärme. 



Substanz. 



Ver- 

brennungs- 

wänne. 



Beobachter. 



Oal. 
13108 
13063 

13345,6 

13343,8 

II945 

12234,6 

II942 

11857,8 

11958 



Substanz. 



Ver- 
brennungs- 
wärme. 



Beobachter. 



Acetylen C^H^ 
Aethylen C^Hi 



Andrews 

F*avre und 

Silbermann 

Thomsen (7) 

Berthelot (3) 

Thomsen (2) 

Berthelot (3") 

Andrews 

Favre und 

Silbermann 

Thomsen (2) 



Aethylen 
Aethan C^H^ 

Allylen C^H^ 
Propylen C,Äi 

Propan Cj/Zg 
Diallyldampf C^H^^ 



Cal. 
12192,9 
12444,4 
12976,7 
11662,5 

11791,3 
I 2078,6 
12125,0 
11028,1 



I 
Berthclot(3) 
Thomsen (7) 
Berthelot (4) 

,, (3) 
Thomsen (7) 
Berthelot (3) 
Thomsen (7) 
Berthelot und 

Ogier. 



Litteratur, betr. Verbrennungswärme. 

Andrews, Phil. Mag. (3) 32, p. 321. 1848. — Pogg. Ann. 75, p. 27. 244. 1848. 
Berthelot (i), Ann. d. chim. (5) IH, p. i. 1878. 

(2), C. R. 90, p. 779. 1880. 

(3), C. R.90, p. 1240. 1880. 

(4), C.R.ftl, p.737. 1880. 
Bcrthelot u. Ogier. C. R. 92, p. 769. 1881. 

Despretz, Ann. d. chim. (2) 37, p. 180. 1828. — Pogg. Ann. 12, p. 519, 1828. 
Dulong, CR. 7, p. 871. 1838. — Pogg. Ann. 45, p.461. 1838. 
Favre u. SUbermann, Ann. d. chim» (3)34. p. 357. 1852 u. (3)37, p. 406. 1853. — Lieb. Ann. 88, 

p. 149 1853. 
Grassi, Joum. d. Pharm, et de Chim. (3) 8, p. 170. 1845. — Erdm. March. J. prakt. Chem. 36, 

p. 193. 1845. 
Hautefeuille, cf. Troost. 
Hess, Pogg. Ann. 53, p. 499. 1841. 

Joule, Phil. Mag. (4) 3, p. 481. 1852. — Lieb. Ann. 84, p. 132. 1852. 
Ogier, cf. Berthelol. 
Schuller u. Wartha, Ber. d. Ung. Ak. d. W. 1 1. Juni 1877. — Ber. chem. Ges. 10, p. 1298. 1877. — 

Wied. Ann. 2, p. 359. 1877. 
Silbermann, cf. Favre. 
V. Than, Wied. Ann. 14, p. 393. 1881, 
Thomsen {\\ Ber. ehem. Ges. 6, p. 1533. 1873. 

(2), Pogg. Ann. 148, p. 3^8. 1873. 

(3), Joum. prakt. Chem. (N. F.) 11, p. 133. 233. 402. 1875. 

(4), Joum. prakt. Chem. (N. F.) 12, p. 85. 271. 1875. 

(5), Joum. prakt. Chem. (N. F.) 16, p. 97. 1877. 

(6), Joum. prakt. Chem. (N. F.) 21, p. 46. 449. 1880. 

(7), Ber. chem. Ges. 13, p. 959. 132 1. 1880. 
Troost u. Hautefeuille, C. R. 78, p. 748. 1874. 
Wartha, cf. Schuller. 
Woods, Phil. Mag. (4) 4, p. 370. 1852. — Lieb.*Ann. 84, p. 138. 1852. 
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Absolute Wärmeleitungsfahigkeit K von Metallen, 






Legirungen, Eis und Glas, 






bezogei 


n auf Millimeter, Milligramm, Secunde und 


Centesimalgrad. 1 


In einer ebenen Platte von i mm. Dicke, deren beide Seiten um i° verschiedene Temperatur haben, geht ||| 


durch jeden Quadratmillimeter 


in der Secunde soviel Wärme, als nöthig ist, 


um Klag Wasser von auf 1° ||| 


zu erwärmen. 










Die Zahlen der Tabelle sind, soweit erforderlich, auf diese Einheiten umgerechnet | 






Litteratur s. Tab. 80, p. 198. 






Substanz. 


Tem- 
peratur. 


K 


Beobachter. 


Substanz. 


Tem- 
pera- 
tur. 


K 


1 

Beobachter. 


Aluminium 


o° 


34,35 


Lorenz 


Quecksilber 


50° 


1,77 


Angström (2) 




lOO 


36,19 


„ 







1,479 


H. F. Weber (I) 


Antimon 


o 


4»42 


,, 




50 


1,893 


„ 




lOO 


3,96 


„ 


Silber 





109,60 


„ (2) 


Blei 


7 


7,19 


H.F.Weber (2) 


Wismuth 


7 


1,08 


,y 




^5 


7»93 


UioUwffiiAaMB.(2) 







1,77 


Lorenz 




o 


^.:i^ 


Lorenz 




100 


1,64 


„ 




lOO 


iM 


,, 


Zink 


— 


30,71 


Neumann 


Cadmium 


o 


22,13 


H. F. Weber (2) 







30,56 


H. F. Weber (2) 


1 


o 


22,00 


Lorenz 




15 


25,45 






lOO 


20,45 


„ 


Zinn 





14,46 


H. F. Weber (2) 


Eisen 


o 


19,88 


Angström (l) 




15 


14,46 




1 


lOO 


I4»i7 


„ 







15,28 


Lorenz 




— 


16,38 


Neumann 


• 


100 


14,23 


,» 




o 


16,65 


Lorenz 


Messing 


— 


30,20 


Neumann 




lOO 


16,27 


>, 


käuflich 





15,00 


H. F. Weber (2) 


Schmiedeeisen 


o 


20,70 


Forbes (i) 


gelb 





20,41 


Lorenz 


» 


50 


17,72 


„ 


f» 


100 


25,40 


,, 


n 


100 


15,67 


,, 


roth 





24,60 


„ 


» 


150 


14,47 


,, 


»» 


100 


28,27 


„ 


)f 


200 


13,57 


,, 


Neusilber 


— 


10,94 


Neumann 


») 


275 


12,40 


,» 




31 


8,108 


H. Weber 




39 


14,85 


H. Weber 







7,00, 


Lorenz 


Puddelstahl 


15 


14,18 


S]KUoffaAaMm.(l) 




100 


8,87 


f» 


Bessemerstahl 


15 


9,64 


» (i) 


Woodys Legirung 


7 


3,19 


H.F.Weber (2) 


Puddelstahl 


15 


13,75 


» (a) 


Eis 


— 


0,568 


Neumann 


Kupfer (eisenhaltig) 





98,23 


Angström (i) 




— 


0,23 


De la Rive 


» 


100 


83,31 


1, 


parallel der Axe 


— 


0,223 


Forbes (2) 




— 


110,8 


Neumann 


senkrecht zur Axe 


— 


0,213 


„ 


(käuflich) 





81,90 


H, F. Weber (2) 


Glas 


— 


0,13 


De la Rive 


(phosphorhaltig) 


15 


41,52 


UrcUMffa.Eaaitm.(2)' 




— 


0,050 


Forbes (2) 







71,98 


Lorenz 


weisses frz. Spiegelglas 


60 


0,04523 


Beetz 




100 


72,26 


,» 


flaschengrünes Glas 


60 


0,04456 


,, 


Magnesium 


ObisIOO 


37,60 


„ 


schweresBleiglasv.Merz 


60 


0,04313 


„ 
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Absolute Wärmeleitungsfähigkeit K von 


festen Körpern, 






Flüssigkeiten und Gasen, 




1 bezogen auf Millimeter, Milligramm, Secunde und Centesimalgrad. 


In einer ebenen Platte von i mm. Dicke, deren beide Seiten um \^ verschiedene Temperalur haben, geht 


durch jeden Quadratmillimeter in der Secunde soviel Warme, als nöthig ist, 


um K mg Wasser von O auf i<* 


zu erwärmen. 








Die Zahlen der Tabelle sind, soweit erforderlich, auf diese Einheiten umgerechnet worden. | 






Litteratur s. Tab. 80, p. I98. 


1 


Substanz. 


Temp. 


A' 


Beobachter 


Substanz. 


Temp. 


K 


1 
Beobachter. | 


( Steinkohle 


_ 


0,02Q7 


Neumann 


Alkohol 


IObisl8° 


0,1506 


Winkelm. (l) 


Kohle 


— 


0,0405 


Forbes (2) 




5,2 


0,0487 


H.F.Webciti)i 


Marmor, schwarz 


— 


0,177 


,, 


Benzol 


5,1 1 0,0333 


1 


1 „ weiss 


— 


0,115 


,, 


Chloroform 


6,4 1 0,0367 


,, '' 


1 Schiefer 


— 


0,081 


,, 


Schwefelkohlen- 


iobisi8 


0,2003 


Winkelm. (0 


1 Cement 


— 


0,01625 


,, 


stoff 


5,4 


0,0417 


H.F.\Vebei<i^ 


Feiner Quarzsand 


— 


0,0131 


,, 


Glycerin 


iobisi8 


0,0748 


Winkelm. (i) 


Kork, längs 


— 


0,0717 


,, 




6 


0,0670 


H.F.Weber(i) 


Kiefernholz, längs , 


— 


0,030 


»» 




25,2 


0,0722 


», 


' „ im Radius 


— 


0,0088 


», 


Olivenöl, 
spec. G. 0,911 


6,6 


0,03Q2 


1 


Sägesp. V. Kiefernh., compr. 


— 


0,0123 


,, 


Citronenöl, 


" 


1 


Paraffin 


— 


0,0141 


,, 


spec.G. 0,8 18 


5,4 0,0350 „ l 


1 Vulkan isirter Kautschuk 


— 


0,0089 


,t 


Atmosph. Luft 


— 10,00558 Stefan (I) | 


,1 Hartgummi 


— 


0,0260 


Stefan (3) 




o,00492*)S«»4tii.WirbBrg | 


Hörn, Bienenwachs 


— 


0,00870 


P'orbes (2) 




0,005 1 3') Winkelm. (^) 


'Filz 


— 


0,00870 


,, 




100 10,00653') 


Baumwolle, zertheilt 


— ' 


0,00433 


,, 




0,004838; Grätz j 


„ gepresst . 


— 


0,00335 


», 




100 


0,005734' „ II 


Wasser 


40,8° 


0,1555 


Lundquist 


Wasserstoff 


7bis8 


0,03324 


Winkelm. (2) 


1 


10 bis 18 


0,154 


Winkelm. (i) 







0,03190 


Grätz 


' 





0,1203 


H.F.Weber(i) 




100 


0,03693 


,, 




23»7 


0,1428 


„ 


Sauerstoff 


7bis8 


0,00563 


Winkelm. (2): 


Chlorkaliumlös., 20proc. 


10 bis 18 


0,1912 


Winkelm. (i) 


Stickstoff 


7bis8 


0,00524 


'' i; 


Chlomatriumlös.,sp.G. 1,178 


43»9 


0,1492 


Lundquist 


Stickoxydul 





0,00350») 


33,3 proc. 


10 bis 18 


0,2675 


Winkelm. (i) 




100 


0,00506») „ 


spec. Gew. 1,178 


4.4 


0,1153 


H.FAVeber(i) 


Stickoxyd 


7bis8 


0,00460 1 „ 


»» 


26,3 


0,1348 


,, 1 


Kohlenoxyd 





0,00499^) 


Kuplersulfatlös.,sp.G. i,i6o 


4,4 


0,1183 


», 




7bis8 


0,00510 1 


Zinksulfatlös., spec.G. 1,134 


4,5 


0,1185 


,, 


Kohlensäure 





0,00305») 


„ spec.G. 1,272 


4,5 


0,1163 


,, 




100 


0,00466»), „ 


i „ spec.G. 1,362 


4,5 


0,1152 


,, 


Ammoniak 





0,00458»)' 


1 


23,4 


0,1293 


,, 




100 


0,00709») „ 


„ spec. G. 1,382 


45,2 


0,14370 


Lundquist 


Methan 


7bis8 


0,00647 


1 


Aether 


5,4 


0,0405 


H.F.Weber(i) 


Aethylen 





0,00395») 


,, 








1 




100 


0,00636») 


„ 


*) Umgerechnet von 


FF. F. Wc 


ber (i) mit Benutzung des richtigen Wer 


thes für die specifische Wärme des | 


, Zinksulfates. — *) Berechi 


let von G 


ratz, 1. c. 


p. 245. - ») 1 


berechnet von W 


^üllner, 1 


• c., p . 340, 
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Relative Wärmeleitungsfahigkeit r fester, flüssiger und 
gasförmiger Körper, 

bezogen auf die Wärmeleitungsfahigkeit resp.des Silbers (loo), des Wassers (i) 

und der Luft (i). 

Litteratur s. Tab. 8o, p. 198. 



Substanz. 



Beobachter. 



Substanz. 



Beobachter, 



Metalle und andere feste Körper be- 1 Flüssigkeiten, bezogen auf die 
zogen auf die Leitungsfahigkeit des 1 Leitungsfähigkeit des Wassers = 



Silbers = 100. 



Aluminium 

Antimon 

Blei 

Cadmium 

Eisen 

Stahl 

Gold, fast rein 

Kupfer 

Magnesium 

Natrium 

Platin 

Quecksilber 

Silber 

Wismuth 

Zink 

Zinn 

Legirung2,i Cu-\. \Zn 

(Messing) 

„ 4,7Ctt-»-iZ« 

„ 6t^Cu+iZ» 

„ 8 Cu^iZft 

Neusilber 

Legirung 3 5« -|- 1 £i 

„ iSn+lßi 

I Sn+3Bi 

„ iÄi-f-1/^4- 

2 ^i(Rose*s Metall) 
Wood's Metall 
Eis 
Glas 
Kiefernholz, längs 



im Radius 0,00803 



„ Sägespähne,compr, 
Hartgummi 



3^,33 
4,03 
8,5 

20,06 

11,9 

11,6 

53»2 

73,6 

34,30 

36,5p) 
8,4 
1,35 

100,00 

1,8 
28,1 
15,2 
25,8 

31,1 
29.9 
27,3 
6,3 
10,1 

5,6 
2,3 

4,0 

2,91 
0,21 
0,0456 
0,02741 



Lorenz 

,, 

Wiedemann u. Franz 

Lorenz 
Wiedemann u. Franz 



0,0112 
0,0237 



Lorenz 

Calvert u. Johnson 

Wiedemann u. Franz 

H. F, Weber (i) 

Wiedemann u, Franz 
Wiedemann 



Wiedemann u. Franz 
Wiedemann 



H. F. Weber (2) 
De la Rive 
Forbes (2) 



Stefan (3) 



Wasser 
Aether 
Alkohol 
Benzol 
Chloroform 
Schwefelkohlenstoff 
Glycerin 
Olivenöl 
Citronenöl 
Cblorkaliumlösung 
20 proc. 
Chlornatriumlösung 
33,3 proc. 
Kupfersulfatlösung, 

spec. Gew. 1,160 
Zinksul fatlösung, 

spec. Gew. 1,362 



1,0000 

0,3261 

0,3708!) 

0,2681 

0,2955 

0,3357 

0,5993^) 

0,32x0!) 

0,3210!) 

1,242 

1,737 

0,9526 

0,9276 



H. F. Weber (i) 

Christiansen 
H. F. Weber (i) 



Christiansen 



W^inkelmann (i) 



H. F. Weber (i) 



Gase, bezogen auf die Leitungs^ 
fähißfkeit der Luft = i. 



Atmosph. Luft 
Wassersloflf 

Sauerstoff 
Stickstoff 

Stickoxydul 
Stickoxyd 
Kohlenoxyd 
Kohlensäure 

Ammoniak 
Methan 
Acthylen 
Leuchtgas 



1,000 

7,10 

7,01 

1,02 

0,98 

0,993 
0,64 

0,951 
0,98 

0,59 

0,62 

0,917 

1,39 

0,74 

2,670 



Kundt u. Warburg 

Stefan (2) 

,, 

Narr 

Plank 

Stefan (2) 

Plank 

Stefan (2) 

Kundt u. Warburg 

Stefan (2) 

Plank 
Stefan (2) 

,, 
Plank 



') Umgerechnet mit der von Christiansen gegebenen Voraussetzung, dass die Wärmeleitungs- 
fahigkeit des Wassers bezogen auf Luft 21,09 beträgt. 
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Winkelmann (i), Pogg. Ann. 153, p. 481. 1874. 
„ (2), Pogg, Ann. 156, p. 497« 1875, 

Wüllner, Wied, Ann. 4, p. 321. 1878. 



160. 



— Pogg. Ano. 



sc. phys, et nat. 
1864. 



126. 1860. — Phil. 



1854. 
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Farben Newton'scher Ringe, 




welche im reflectirten und im durchgehenden Licht bei senkrecht 


auffallenden 1 


Strahlen 


eine Luftschicht 


von l Milliontel 


mm Dicke oder eine Jodsilberschicht zeigt, 


die durch Jodiren einer 


Silberschicht von s Milliontel mm Dicke entstanden ist. 

1 






Nach Quincke, Pogg. 


Ann. 129, p. 177. 1866, 




/ 


« 


Reflectirt. 


Durchgehend. 


1 


» 


Reflectirt. 


Durchgehend. 


Mill. 


MiU. 






Mill. , Mill. 






mm 


mm 


I. Ordnung. 




mm mm 


3. Ordnung. 




O 





Schwarz 


Weiss 


564 


61,25 


Helles bläul. Violett 


Gelblich Grün 


20 


2,17 


Eisengrau 


Weiss 


575.5 


62,52 1 Indigo 


Unreines Gelb 1 


48,5 


5,27 


Lavendelgrau 


Gelblich Weiss , 


629 


68,32 


Blau (grünlich) 


Fleischfarben 


79 


8,58 


Graublau 


Bräunlich Weiss 


667 


72,44 


Meergrün 


Braunroth 


109 


11,84 


Klareres Grau 


Gelbbraun 


688 


74,73 


Glänzendes Grün 


Violett 


117 


12,71 


Grünlich Weiss 


Braun 










129.5 


14,07 


Fast rein Weiss 


Klares Roth 


713 


77,45 


Grünlich Gelb 


Graublau 1 


133,5 


14,50 


Gelblich Weiss 


Carminroth ; 


747.5 


81,19 


Fleischfarbe 


Meergrün 


137.5 


14^94 


Blass Strohgelb 


Dunkel Rothbraun 


767 


83,32 


Carminroth. 


Schön Grün 










810,5 


88,04 


Malt Purpur 


Matt Meergrün | 


1 140,5 


15.26 


Strohgelb 


Dunkel Violett 


826 


89.73 


Violett Grau 


Gelblich Grün ' 


153 


16,62 


Klares. Gelb 


Indigo 1 










1 166 


18,03 


Lebhaftes Gelb 


Blau 1 






4. Ordnung. 




1 ^'5 


23^35 


Braungelb 


Graublau 


841 


91,35 


Graublau 


Grünlich Gelb 1 


252,5 


27.43 


Röthlich Orange 


Bläulich Grün 


855.5 


92,94 


Matt Meergrün 


Gelbgrau 


1 268 


29,11 


Warmes Roth 


Blass Grün 


872 


94,71 


Bläulich Grün 


Malven Grauroth 


275.5 


29,92 


Tieferes Roth 


Gelblich Grün 


905,5 


98,33 


Schön Hellgrün 


Carminroth 










963.5 


104,64 


Hell Grau-Grün 


Grau Roth 






2. Ordnung. 












282,5 


30,68 


Purpur 


Helleres Grün 


1003.5 


108,98 


Grau, fast Weiss 


Graublau 


287.5 


3^,23 


Violett 


Grünlich Gelb 


1024 


111,20 


Fleischroth 


Grün 


' 294.5 


3^99 


Indigo 


Goldgelb 






5. Ordnung. 




332 


36,06 


Blau (Himmelblau) 


Orange 








364 


39.54 


Grünlich Blau 


Bräunlich Orange 


1169 1126,95 


Matt Blaugrün 


Matt Fleischroth 1 


373.5 


40,57 


Grün 


Hell Carminroth 1 


1334 


144,87 


Matt Helschroth 


Matt Blaugrün 


413 


44,86 


Helleres Grün 


Purpur 








1 


421.5 


45,78 


Gelblich Grün 


Violett-Purpur 










1 433 


47,03 


Grünlich Gelb 


Violett 










455 


4942 


Reines Gelb 


Indigo 










474 


5^48 


Orange 


Dunkelblau 










499 


54.20 


Lebhaft röthl. Orange 


Grünlich Blau 










550,5 


59,80 


Dunkel Violett-Roth 


Grün 
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Wellenlänge, l der Fraunhofer'schen Linien in Luft. 

In Millionteln des Millimeters. 



Sichtbare Linien. 



Ultraviolette Linien. 



Linie 



B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 



I Linie 



a 
B 
C 
D| 



b, 
c 
F 
d 
e 
f 
G 

h 
H 
K 



1821 



I n I 
Fraunhofer 

1823 



III 



687,8 

656,4 
588,8 
526,0 
484*3 
429»! 
392,8 



VI 

Scala von 
Kirchhoff 
1 861; 1862 



655»6 
588,8 
526,5 
485,6 
429*6 
396,3 



656,06 
589,04 
526,77 
485,92 

430,17 
396.26 



VII VIII 

Angström 
1868 I 1868 



1 402,81 

1405,2/ 

504 

592,7 

694.1 

1002,8 

1006,8 

/i522,7l 

11523,7/ 
1648,8 

1961,0 
2080,0 

2309,0 

2721,1 

2796,2 
2854,3 



760,40 

718,36 

686,71 
656,21 

589,51 
588,91 

526,91 

517,22 
495,69 

486,07 
466,68 
438,28 
434,01 

430,73 
422,64 

410,12 

396,81 
393,30 



760,09 

718,38 

686,68 
656,18 
589*50 
588,90 

526,90 

517*20 

495*67 
486,06 



430,72 

410,12 

396,79 
393,28 



IV 
Stefan 

1866 



687,3 
657,8 
589,3 
527,1 
486,9 

429,1 
395.9 



IX 

van der 

WUUgen 

1868 



760,92 

718,95 
687,13 
656.56 
589,84 

589,23 
527,20 

517,52 
495,98 
486,40 

467,03 
438,56 
434,26 

431,14 
422,88 
410,40 

397,15 
393*87 



V 
Mascart 

1867 



686,66 
656,07 
589,12 
526,79 
485,98 
430,76 
396,72 



X 

Dit- 

scheiner 

1871 



687,41 

656,23 

589.74 
589,10 

527,13 

517,40 

495,87 
486,22 
466,80 
438,50 
434,08 
431,12 
422,68 
410,22 
396,89 
393,53 



XI 
Mascart 

1867 



382,01 
372,84 

357,95 
344,00 
336,05 
328,70 
317,75 



XII I xm 

Comu 
1881 1881 



393>33 
381,96 
372,62 
358,18 
344,10 
336,00 
328,63 
317,98 
314,47 , 

|3io,3i{ 



393,30 
381,99 
372,70 
358,06 
343,99 
335,92 
328,49 
3i7i90 
314,42 
3« 0,08 

309,97 
304,65 
301,97 
299,43 
294,79 



Ultrarothe Linien. 



XIV 

Abney 

1880 



A 760 

z 824 

X 854 

n ^ 905 

Q 
a 



941 



lyj 1240? A' 



XV 

H. Becquerel 

1883 



A 

A, 

As 

A, 

A4 

A', 

A' 

A' 






760,4 
781,9 

795,7 
811,0 
836,0 
863,0 
885,0 
898,0 
918,0 



949 
976 
1006 
1050 
1098 
1176 
1220 

A7 13 12 
A»^ 1444 



A'e 
A- 

A{' 
Aii' 



I Fraunhofer, Denkschr. d. Akad. d. Wiss. zu München f. 1821. 8, H 38 (Drahtgitter). 

II Fraunhofer, Gilb. Ann. 74, 337; 1823. (Glasgitter.) 

III Mittel d. Beob. von Fraunhofer an Glasgittem, berechnet von Angström, Spectre norm. 
1868, p. 25. 

IV Stefan, Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. 53, II S^i; 1866. 
V Mascart, Ann. de Tecole norm, (i) 4, 7; 1867. 

VI Kirchhoff, Abh. d. Akad. d, Wissensch. zu Berlin I861, 63 und 1862, 227. 

VII Angström, Recherches sur le spectre solaire, Upsala 1868. Berlin 1869, p. 31. (Cor- 

rigirte Endwerthe.) 

Vin Angström, Recherches 1 868. Taf. I-X.u.Spectre normal du Soleil, Upsala 1 868. ( Werthe d. Atlas.) 

IX van der Willigen, Archives du Musee Teyler 1, 280; 1868. 

X Ditscheiner, Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. 63, II 567; 1871. 

XI Mascart, a. a. O. 

Xn Comu, Spectre normal du Soleil, Paris 1881, 38. (Mittel d. Beob. an Gittern.) 

xm Comu, a.a.O. (Werthe d. Atlas. Result. aus all. Beob. von 1878 u. 1881 an Gittern u. Prismen.) 

XIV Abney, Phil. Trans. 1880, II 653. (Werthe der Tafel.) 

XV H. Becquerel, C. R. 96, 121; 1883. 

*) Angström, Mascart u.a. bezeichnen umgekehrt die brechbarere Linie D mit Dj, die 
weniger brechbare mit Dg. — bg ist, von E gerechnet, die zweite der 4 Linien b. 
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Wellenlänge X einiger künstlichen Spectrallinien in Luft. 


In Millionteln des Millimeters. 


Sichtbare Linien. j 


Substanz. 


Be- 
Zeich- 


Entspre- 
chende 
Frftun h. 


Farbe. 


Wellenlänge, bezogen auf 


1 

Beobachter. 




nung. 


Linie. 




A^a= 588,8 


509.21 


509.42 




Wasserstoff 


^a 


C 


roth 


655,81 


656,27 


656,50 


Mascart») 




„ 




„ 


655,75 


656,21* 


656,44 


Angström*) 




„ 




„ 


655,54 


656,00 


656.23* 


Ditscheiner^) 




ffß 


F 


blau 


485,79 


486,13 


486,30 


Mascart») 




r 
tt 




n 


485.73 


486,07* 


486,24 


Angström*) 




« 




„ 


485,71 


486,05 


486,22* 


Ditschciner^) ' 




/fy 




indigo 


433 JI 


434,01* 


434.17 


Angström*) | 


' 


1 




»» 


433»62 


433,93 ! 434.08* 


Ditscheiner^ 




5> 




,, 


433,7 


434,0 *i 434,2 


H. W. Vogel») 




Hi 




violett 


409,83 


410,12* 


410,27 


Angström») 




», 




„ 


409,79 


410,07 


410,22* 


Ditscheincr') 




,, 




„ 


409,8 


410,1 * 


410,2 


H. W. Vogel») 


1 

Lithium 


Li 




roth 


670,3 * 


670,8 


671,0 


Fizcau') 




,1 




,» 


670,62* 


671,09 


671,33 


Kettelei«) 




„ 




n 


670,20 


670,67 


670,91 


Mascarl») 


i 


" 




„ 


670,8 * 


671,3 


671,5 


Rühlmann^) 




„ 




,, 


670,05 


670,52* 


670,76 


Thal6n«) 




,, 




,» 


670,34* 


670,81 


671,05 


V. Lang») 


Thallium 


77 




grün 


534,51* 


534,88 


535,07 


Ketteier») | 




>) 




n 


534,59 


534,96 


535.15 


Mascart») 


1 


„ 




„ 


534.8 * 


535,2 


535.4 


Rühlmann*) i 


\ 


», 




» 


534.58 


534.95* 


535,14 


Thal6n») 


1 


,1 




„ 


534,61* 


534,98 


535,17 


V. Lang») 


1 Die mit * bezeichneten Zahlen sind die von den Beobachtern angegebenen. | 


Ultraviol 


e 1 1 e Linien. 


Ültrarothe L.!' 


; H. W. Vogel») 


Comu*®) 




Mascart») 


Comuto) 


Comu'») 


H. BecquereUi) j 


Z?a = 588.89 


Z?a = 588,89 


bezogen auf D^ = 588,89 


A = 588.89 




Wasserstoff 


Magnesium 


Cadmi um 


Zink 1 


Magnesium 


Hf 396,9 


309,61 
stark f 293,49» 
schwach 1292,67/ 


Cd 8 

M 9 

M 10 


398,62 
360,81 
346,50 


346,68 


{c^'U)^'3,85 

2« 27 209,88 

gl 206,34 

" ^**\2o6,io: 


745 
775 
790 ; 


Stickstoff 


285,03 
stork 280,13 J 


„ 12 


340,35 
328,80 


___ 


819 
920 


380,7 
376,2 


schwach 279,71 f 


M 17 


274,38 


274.77? 


„ 29 202,43 




stork 279,45 j 


.. 18 


257,46 


257,23 


A luminium 


1 Eisen 


1 


schwach 278,99 ) 


„ 22 


— 


232.18 


^/30 198,81! 


747 


Quecksilber 




„23 
„24 


231,87 
226,59 


231.35 
226,55 


,, / 193,35! 
""'1192,87 


775 
850 






». 25 


221,74 


219,45 


-J 186.02: 

"■'M '85.22 








„ 26 


— 


214.41 




•) Pizeau, Pogg. Ann. 119, 95; 1863. 


5J Angström, spectre solaire, Upsala 1868. 
*) Thalen, raies m^talliques, Upsala 1868. 


«; Ketteier, Farbenzerstreuung der Gase. Bonn 


1865, 28. 


^^ Ditscheincr, Wien. Sitz.-Ber. 63, H 567; 1871. 


') Mascart, Ann. de lY-cole norm, (i) 4, 7; 1867, 


8) V. Lang, Pogg. Ann. 156, 4^9; 1875. 


(worin D% = 588,8 angenommen, D^ = 589,43 


9) H. W. Vogel, Berl. Monatsber. 1879, 586. 


gefunden, also Na = 589,12 ist). 


»") Cornu, J.dephys. 10, 425; 1879 (A=588,89). ; 


1 *) Rühlmann, Pogg. Ann. 132, 28; 1867. 


») H. Becquercl, C. R. 96, 1215; 1883. 



Ls 

Digitized by 



Google 



202 



84 



Farbe, Lage und Wellenlänge der hellsten (sichtbaren) 
Spectrallinien der Alkali-, Erdalkali- und einiger anderen 

Metalle. .';7 

Die Farbe nach LisÜng's Grenzen der Farben im Spectnim (Pogg. Ann. 131, §64^^68). 
Die Lage, im Prismenspectnim, nach derScala v. Kirchhofr(Abh. d, Ak. d. Wiss, z. Berlin 1861 u. 62), 
Die Wellenlänge in Luft, ausgedrückt in Millionteln des Millimeters, mit Zugrundelegung der 
Angström'schen Werthe für die Fraunhofer'schen Linien (s. Tab. 82, No. VIII). 



Metall. 



Bezeichnung 
(und ent- 
sprechende 
Fraunh. Linie) 



Farbe, 



Scala 

von 

Kirchhoff. 



Kirchhoff. 
1861 ; 1862, 



n 

Huggins 
1864. 



ni 

Mascart. 
1867. 



IV 

Thal^n, 

1868. 



Natrium 
Lithium 

Kalium 



- <Ha' 



Rubidium 



Caesium 



Calcium 



K„ 



Rby 



Strontium 



CaA 






Sri 



Baryum 



Ba^ 



orange 

n 

roth 

blau 

roth 

gelb 

n 

n 

violett 

roth 
orange 

blau 

j» 

roth 

orange 

w 
w 

M 

gelb 
indigo 



violett 



orange 
gelb 

blau 



indigo 
violett 

roth 

orange 

gelb 

n 
grün 
indigo 
violett 



ICX>2,8 
1006,8 

644*5 

(380 
l 386,9 



800,3 



720,1 

731.7 

740,9 

863,9 

884,9 

1229,6 

2606,6 

2638,5 

2653,2 

2864,7 

2869,7 



753,8 
1320,6 

(2385,4 
\ 2386,8 

(2857,9 
12859,4 

718,7 

874,3 
1031,8 
1274,2 

1989,5 
2461,2 



589,5 
588,9 

670,8 

770,01 
767,0/ 



629,6 
♦461,7 
*458,7 
649,2 
646,2 
643,8 
616,1 
612,1 
558,8 
445,4 
443,4 
442,4 
430,2 



640,6 
548,0 
460,8» 
460,7 J 
430,5 l 
430,4/ 

649,7 
614,1 

585,3 
553,4 
493,3 
455,4 



589,5 
588,9 

670,5 
460,2 



583,1 
580,0 

404,4 
'**78o,o 
**629,7 

**459,7 
**456,o 

649,2 
645,8 

643,4 
616,3 
611,6 
558,7 
445,4 
443,4 
442,4 
430,2 
422,7 
396,9 

641,0 
548,0 

460,4 

430,5 

421,5 
649,9 

585,0 
553,8 
493,4 
455,3 
413,0 



589.52 
588,89 

670,67 
460,27 



422,61 



460,75 



589,50 
588,90 

670,52 
460,27 



582,90 
580,20 
578,25 



629,65 



649,21 
646,17 

643,81 
616,12 
612,12 
558,76 
445,40 
443,45 
442,50 
430,23 
422,63 
396,80 
393,28 

640,70 
548,00 

460,75 

430,53 

421,53 
649,60 
614,06 

585,25 
553,42 
493,34 
455,34 
413,05 



*") Messungen von Bunsen (Pogg. Ann. 119, i; 1863), auf Wellenlängen reducirt von 

(Spectralanalyse, Berlin 1883), 

♦*} Messungen von Lecoq de Boisbaudran (Spectres Lumineux. Paris 1874). 
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Farbe, Lage und Wellenlänge der hellsten 


(sichtbaren) 


Spectrallinien der Alkali-, Erdalkali- 


und einiger anderen 


Metalle. 






I KirchhofTs Beob. ( 1 86i u. 1 862) auf Wellenlängen reduc. v. Watts (Index of Spcctra. London 1 872). 1' | 


: n Huggins' Beob. (Phil, Trans. 1 54, 1 39 ; 1 864) , 


} 


» 


III Mascart(Ann. de T^c. norm, (i) 4, 7; 1867), äBeugungsmessungen, reducirt von Z)g = 588,8 auf ||| 


Z>, = 588,89 oder auch von ^fl= 589,12 aufiVö=589, 


21 [cf. Tab. 


83, Anm. ») und »«)]. 


IV Thalen (Determination des longueurs d'onde des raies m^talliques. 1 


Upsala 1868). 1 




Bezeichne. 




Scala 


I 


II 


m 


IV 


1 Metall 


(und «nt- 
sprechende 


Farbe 


von 


Kirchhoff. 


Huggins. 


Mascart. 


Thalin. 




Fraunh. L.) 




Kirchhoff. 


1861; 1862. 


1864. 


1867. 


1868. 1 


Indium 


Jn„ 


indigO 


__ 











450,95 




Inß 


violett 


— 


— 


— 


— 


410,10 


Thallium 


Tl 


grün 


— 


— 


534,7 


534,96 


534,95 


Magnesiu m 




gelb 


— 


— 





— 


552.74 




(h) 


grün 


1634,1 


518,3 





518,28 


518,30 




W 


»} 


1648,8 


517,2 


• — 


517,14 


517,20 




w 


ft 


1655,6 


516,7 


— 


516,63 


516,67 


Aluminium 




gelb 


1125,0 


572,2 


— 


— 


572,25 






)» 


iM5,i 


569,5 


— 


— 


569,55 






blau 


2314,6 


466.2 


— 


— 


466,20 


T*i e^ fi 


(E) 


/ grün 


1522,7 


526,9 


527,0 


— 


526,95 


1 Slti SC u 


1523.7 


526,8 


526,9 


— 


526,85 




CC) 


indigo 


2854,4 


430,7 


430,7 




430,72 


Cadmium 


Cd, 


orange 


740.9 


643,8 


643,3 


643,80 


643.80 




Cd, 


gelb 


(1413,2 
11415,0 


537,9l 

537,8/ 


537,7 


537.79 


537.80 




Co* 


grün 


(1452,5 
11454,5 


533,9 1 
533,7/ 


533.4 


533.71 


533.75 




CdA 


t) 


1769,2 


508,5 


508,5 


508,52 


508,50 


1 


Cd,. 


blau 


2148,2 


480,0 


479,8 


479.93 


479.90 




Cd, 


M 


2294,5 


467,7 


467.7 


467.72 


467,68 


1 

,1 


Cd, 


indigo 


2668,6 


441,6 


441,6 


441,52 


441.55 


Zink 




orange 


771,8 


636,2 


636,0 


636,17 


. 636,25 


1 




1» 


(893,0 
1896,0 


6io,6l 
609,9/ 


610,0 


— 


610,20 


1 




grün 


2000,5 


492,4 


492,4 


492,40 


492,38 






blau 


2018,0 


491,1 


491,1 


491,13 


491,12 






»» 


2136,0 


481,0 


480,9 


480,97 


480,97 


i 




)i 


2240,0 


472,1 


472,2 


472,13 


472,14 


! 




w 


2291,8 


467,9 


467,9 


467,92 


467,95 


Wismuth 




grün 


— 


— 


520,8 


— 


520,80 






>? 


— 


— 


514,4 


— 


514,35 






1» 


— 


— 


499,1 


— 


499,30 






blau 


— 


— 


472,3 


472,19 


472,20 


Kupfer 




gelb 


— 


— 


— 


— 


570,04 






grün 


1588,3 


521,7 


— 


— 


521,71 






» 


1674,7 


515,3 


— 


— 


515,26 






»> 


1741,0 


510,5 


— 


— 


510,49 


1 Quecksilber 




orange 


869,0 


615,2 


614,4 


— 


615,10 






gelb 


(1337,7 
11340,7 


546,1 \ 
545,8/ 


546,0 


— 


546,05 




Hgy 


indigo 


2777,7 


435,1 


435,7 


— 


435,80 


Silber 




gelb 


1335,2 


546,5 


546,3 


546,43 


546,40 






grün 


1600,1 


520,8 


520,7 


520,79 


520,87 
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Brechungsexponent n für einige Gase und Dämpfe 
gegen den luftleeren Raum. 

Bedeutet »q den Brechungsexponenten eines Gases bei 0° und 760 mm Druck, 
n^ denselben bei fi und p mm Druck, so ist 

nach Biot und Arago und nach Loren z: n^ — i 1= )i ir — "/"\ 760 > 

daher näherungsweise: «^ =: /i^ + 760^^ — 7^°^ — ^^ — 0«'J 

„achMascar.: »? - = ^^^f ' |)' 7^'". 

worin a den Ausdehnungscoefiicienten des Gases, a' und ß zwei bei jedem Gas verschiedene Con- 
stanten bezeichnen. Litterat ur s. Tab. 96, p. 220. 



Brechungsexponenten der trockenen atmosphärischen Luft. 



Weisses Licht: «0= '»000 294 005 (Del am bre), 1,000294 586 (Biot u. Arago), 1,000292 (Jamin); 



Fraunh. Linie: ^ \ ^ 

Mq = 1,000 292 86 293 50 
»0= 1,00028935! 289 93 



E I F 

295 84 ! 296 85 
29217129312 



G I H 
298 73 300 26 (Ketteier*) 
29486129631 (Lorenz**) 



C I D 
29383129470 
290 24 , 291 08 
Weisses Licht: «^=1,000 294 5^ + 0,000000 387 6 (/> — 760) — 0,000001 081 i / (Biot u. Arago) 
Na — Licht: «^=1,000291 08 + 0,0000003830 {p — 760) — 0,000 Oüi 0683 / (Lorenz! 
Brechungsexponent für z® und 760 mm Druck nach der Formel von v. Lang: 
n^ =ft^ — 0,000 000 905 / -|- 0,000 000 002 35 /•. 

Diff.fö 



' 1,000 
0° 

5 



iDiflf.io 



10 

15 



J 






20° 

30 
35 



'1,000 



Diff.io 



^773 80 



2733! 

2695 

26S7 



7,6 
7,6 
7»2 



/ 


1,000 


400 


2621 


45 


2585 


SO 


2551 


60 


2487 



7,2 
6,8 

6,4 
6,0 



70° 
80 
90 
100 



,1,000 
2427 
2371 

': ^321, 
2275 



Diff. 1° 

5,° 
4,6 



Brechungsexponent der feuchten atmosphärischen Luft, deren Dampfdruck t mm beträgt: 

«^ = «b — 0,000041 ->- (Lorenz). 






worin a und b 



♦) berechnet aus seinen Beobachtungen nach der Dispersionsformel: n — 1 = 

Constante, JL und / Wellenlänge im luftleeren Raum und in der Luft. 
♦*) berechnet aus seinen Beobachtungen nach der Cauchy*schen Dispersionsformel : nzz A-\- V^ 



B 



Brechungsexponent «0» Constante a* und /J der Mascar tischen Gleichung 
und Constante B der Ca uchy 'sehen Dispersionsformel für einige Gase. 



Substanz. 



Dulong 
(^/f-l)Gas 



(«f-i)Luft 
weisses Licht 



»0 
Li 



Ketteier 

«0 

Na 



«0 
77 



«0 
Na 



Mascart 



/SiO^ 



Atmosph. Luft 

Stickstoff 

Sauerstoff 

Wasserstoff 

Slickoxydul 

Stickoxyd 

Kohlenoxyd 

Kohlensäure 

Schweflige Säure 

Cyan 



1,000 

1,020 

0,924 

0,470 

1,710 

1,03 

1,157 

1,526 

2,260 

2,832 



1,000 

294 
300 
272 
138 
503 
303 
340 

449 
665 
834 



1,000 ,1,000 1,000 

293 669' 294 704 295 669 



14228 



44768 
68155 
779 54 



14294 



44922 
68601 
78440 



14356 



45072 
69021 
78898 



1,000 
2927 

2977 
2706 



0,00 iO,0 I 
7,2, 382; 058 

^ 382 067: 



8,5 
11,1 



1387'— 8,6 
5159 88 



2975 
3350 
4544 
7036 
8216 



7 

8,9 
72 
25 
277 



378 
388 
367 
367 

406 052 
460. — 

— lOOi 



064 

043 
125 

075 



Brechungsexponent n^ für einige Dämpfe, reducirt auf 0° und 760mm Druck, j 



Le Roux 

roth 

, 1,001629 

; 1,001364 

1,001114 

1,000556 



Substanz. 

Wasserdampf 

Alkoholdampf 

Aetherdampf 

C hloro formdamp f 

Schwefelkohlenstoffdampf 



Dulong 


Jamin 


Lorenz | 


weiss 


weiss 


Li 


Na 


— 


1,000261 


— 


1,0002500 


— 


— 


1,0008683 


1,0008729 


1,00153 


— 


1,001517 


1,001524 


— 


— 


1,001435 


1,001442 


1,00150 


~ 


1,001460 


1,001480 



Substanz. 

Schwefeldampf 
Phosphordampf 
Arsenik dampf 
Quecksilberdampf 
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Brechungsexponent /x des Wassers gegen Luft 


für verschiedene Lichtarten und verschiedene Temperaturen. 


Litteratur s. Tab. 96, p. 220. 


Brechungsexponenten ftir die Fraunhofer'schen Linien A bis H, 


^ 


Fraunhofer. 


van der WiUigen 


Baille. III 


für: 


18.75° 


'8,75» 


19-3°') 


20,2<") 


30,2°») 


3.50" 


8,00° 


'5»25** 


I00,00<> 


A 


— 


— 


',32899 


1.32889 


',32777 


— 


— 


— 


, B 


1.330935 


1,330977 


3049 


3038 


2925 


— 


— 


— 


— 


C 


31712 


31709 


3120 


3"!^^ 


3000 


',33248 


1^:^323^ 


1,33165 


1,31799 


D 


33577 


33577 


3307 


3298 


3177 


',33479 


1,33461 


^>33392 


1,31943 


E 


35851 


35849 


353' 


3522 


3397 


— 


— 


— 


— 


b 


— 


— 


3574 


3566 


3438 


— 


— 


— 


— 


F 


37818 


37788 


3720 


37'3 


3586 


',33894 


1,33874 


1,33799 


1,32284 


G 


41293 


41261 


4063 


4057 


3932 


— 


— 


— 


— 


i " 


1,344*77 


1,344162 


',34353 


',34343 


\,3^222 


— 


— 


— 


— 


^) nicht ausgekochtes Wasser; ') ausgekochtes Wasser. 


' Brechungsexponenten für die 3 Wasserstoff-Linien H„, Hß und Hy^ 


1 ^ 


D am 1 e n. 


/" 


Landolt | 


Wüllner.*) ||| 


für; 


^« 


ffß 


"y 


für: 


"it 


ffß 


Hy 


^« 1 ^ß 


^y 


-8^ 


1.33233 


1,33828 


1,34162 


12 





— 




1,331912 


1,337840 




—4 


3230 


3825 


4160 


'4 


— 


— 


— 


31681 


37663 


1,340904 





3225 


3820 


4155 


16 


1,33 '49 


1,33752 


1,34081 


31525 


37503 


"40675 


2 


3223 


3818 


4153 


18 


3'30 


3733 


4062 


— 


— 


— 


4 


3218 


3812 


4148 


20 


3'" 


3712 


4038 


•31214 


37145 


40356 


6 


3212 


3807 


4141 


25 


3063 


3658 


3983 


30710 


36648 


39950 


8 


1,33203 


1.33798 


',34'32 


30 


',33010 


1,33599 


3919 


^330133 


1,336113 


',339297 


♦) Aus dessen nächst liegenden Beobachtungen interpolirt vermittelst der unten angegebenen Formeln. 11 


Brechungsexponenten für die (rothe) Lithium-, die Natrium- und die Thalliumlinie 


nach Rühlmann's Interpolationsformeln. 


i/ifür: 


Li 


Na 


Tl 


/" 


für: 


Li 


Na 


',33527 


^für 


Li 


Na 


Tl 


1 ^° 


'.33154 I 


.33374 


',33568 




'4°' 


.33"6 


^<3333b 


40^ 


1,32851 


1,33065 


1,33246 


2 


3153 


3373 


3567 


16 


3'04 


3323 


35'5 


50 


2691 


2901 


3083 


4 


3151 


3371 


3565 


18 


3090 


3309 


3501 


60 


2505 


27U 


2894 


' 6 


3147 


3367 


3560 


20 


3076 


3294 


3485 


70 


2301 


2505 


2687 


8 


3141 


3361 


3555 


25 


3033 


3250 


3439 


80 


2084 


22SJ 


2476 


10 


3134 


3354 


3547 


30 


2981 


3197 


3383 


90 


1864 


2066 


2270 


12 


I.33126 1 


,33345 


'.33538 


35 I 


,32920 


1,33 '35 


1,33321 


100 


Ci,3i647)'(i,3i853):(r,32o82)||| 


Formeln für den Brechungsexponenten des Wassers von ^ gegen Luft von Zimmertemperatur. 


FürWasserstofHinie//',^: f^^^ = 1,333 U^ — 0,000099/ \ 


J/ßi fiß — 1,339101 — 0,000099/ nachWüllner, gültig zwischen 12 und 32°. 
^ l/y. fAy = 1,342290 — 0,000099 ' ' 


1 Lithiumlicht: ^^,- = 1,331 54 — 0,000001966 i /» + 0,00000000004600/^1 nach Rühlmann, 


Natriumlicht: ^A^<j ~ ^»333 74 — 0,000002014 i /« + 0,000000000049 36 /* l gültig zwischen 1 


Thalliumlicht: ^77 .= 1,335 ^8 — 0,000 002 090 9 /* + ^,000 000 000 060 46. /* I und 92°, 
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Brechungsexponenten /x einiger ausgewählten Flüssigkeiten 


für verschiedenes Licht und verschiedene Temperaturen. 


Litteratur s. Tab. 96, p. 220. 


Brechungsexponenten für die Ffaunhofer'schen Linien A—K. 


Substanz: 


Schwefelkohlenstoff. j| 


Beobachter: 




Gladstone und Dale. van der Willigen. 


Kundt. 1 


Dichte:*) 




^5= 1,270^2. 


^«8=1,272 1 


/i für: 


15.65° 


11° 


15° 


22,5° 


36,5° 


15.65° 


17.0° 


24.65° 


.5° : 


A 


— 


— 


1,6114 





— 


— 


I.6II36 




1.6059 ' 


B 


1,61823 


1,6207 


'77 


1,6116 


1,6004 


1,61865 


1756 


1,61143 


122 


C 


2190 


— 


209 





— 


2195 


2086 


1462 


155 ' 


D 


3083 


— 


303 


— 


— 


3145 


3034 


2403 


248 


E 

b 

F 


4386 


— 


434 


— 


— 


4432 


4320 


3682 


376 ' 
401 

494 ' 


5550 


1,6584 


554 


1,6484 


1,6362 


5644 


5529 


4875 


G 


7993 


— 


799 





— 


8096 


7975 


7293 


1,6729 


H 


1,70196 


1,7090 


1,7035 


1,6972 


1,6827 


1,70405 


1,70277 


1.69554 


— 


Substanz: 


Zimmtöl. 


CassiaOl. 


Anilin. 


Zimmtsaures AethyL 


Aniaöl. || 


1 Beobachter: 


T.iwnucM. 


Baden Powell. 


Kundt 


Glad.u.D. 


Wemicke. 


Baden P. 


▼.iwnufti. 


Dichte:*) 
/i für: 


</= 1,05642 

bei 16,59°. 

23.5° 


(Doppelt c 
Cassi 


lestiHirtes 
aöl.) 


^'8=1,035 


^••=1,027 






^=0,98065 

bei 16,03° * 


10° 


22.5° 


15° 


21.5° 


18,8° 


20,6° 


15.1° 


21.4° 


A 


1,59666 


— 





• — 


1.5644 


1.5456 


1.5451 





1.53449 


1 ^ 


1.60383 


1,5963 


1,5895 


1.5659 


684 


507 


501 


1,54865 


3876 


i ^ 


0768 


1,6007 


930 


690 


— 


530 


525 


5080 


4101 1, 


D 


1879 


104 


1,6026 


780 


774 


607 


602 


5725 


4754 ■ 


E 


3483 


249 


174 


905 


— 


709 


703 


6590 


5633 


b 


3821 


— 





910 


— 


723 


717 





5811 


i F 


1,65077 


389 


314 


1,6029 


1.5951 


I.5816 


1.5810 


7435 


6468 


G 


— 


698 


625 


— 


1,6125 


1,6038 


1,6031 


9120 


1,58188 ' 


H 


— 


1,7039 


1,6985 


— 


1,6297 


261 


254 


1,60842 


— 


K 


— 


— 





— 


— 


1 ,6290 


1.6283 


— 


— 


Substanz: 


Metbylaallcylsaure. 


Benzol. 


Terpentinöl. ||| 


Beobachter: 


Wemicke. 


Gladstone u. Dale. 


Kundt 


van der Willigen. 


Fraunh. 


rd-wnuco. 1 


Dichte:*) 




1^=0,8667 


</'«=o,885 


</'*=o,87747 
.^=80-85° 


^»'.•10,86551 

5/>=8l-84,5° 


^=0,885 


l/=o,8873!i 
bei 18.120 


fi für: 


19,6» 


22,5° 


10,5° 


23° 


15° 


18» 


21.3° 


10,6° 


20.7° ,, 


A 


1,5244 


1.5239 


1,4879 


1.4806 


1,4905 


1,48795 


1,48184 


— 


1,46627 


B 


283 


276 


913 


— 


939 


9098 


8484 


1,47050 


6820' 


C 


304 


299 


931 


— 


1,4955 


9260 


8644 


7153 


6925 i 


D 


363 


357 


1.4975 


1,4900 


1,5002 


1,49721 


9089 


7443 


7212 ; 


E 


449 


440 


1,5036 


— 


066 


1,50334 


1,49688 


7835 


7590 


b 


460 


451 


— 


— 


078 





— 


— 


7666 


F 


528 


519 


089 


— 


124 


0895 


1,50228 


8174 


7927 


G 


697 


687 


202 


— 


234 


1973 


1285 


8820 


8567 


H 


1,5860 


. 1.5852 


1,5305 


1.5225 


1.5329 


1,52951 


1,52237 


1,49387 


1,49131 1 


•) Es b< 


sdeutet z. B. d^^ die Dichte bei IC», rf»« die Dichte bei 18° u. s. f. — van der Willigen bezieht 


die Dichte auf Wasser von 4° gleich 1 ; bei den übrigen Beobachtern ist die Einheit nicht angegeben. || 
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Brechungsexponenten {i einiger ausgewählten Flüssigkeiten 

für verschiedenes Licht und verschiedene Temperaturen. 

Littefatur s. Tab. 96, p. 220. 



Substanz: 

Beobachter: 

Dichte:*) 

/i für: 
A 
B 
C 
D 
E 
b 
F 
G 
H 



») d^ 



10° 

»,4438 
457 
466 
490 
526 

555 

614 

1,4661 



Chloroform. 

Gladstone und Dale. Kundt. 

</«>= 1,498 i/«8=I,50I 

18° ^nO TcO 



1,4411 



1,4463 



30« 
1,4346 

1,4397 



15« 

1,4440 

458 

467 

492 

525 
5.32 

554 
1,461 1 



Alkohol. 



Glad.u.D. 
(absol. A.) 



15° 
1,3600 
612 
621 
638 
661 

683 
720 
^375" 



1,4630 I 1,4561 
bedeutet die Dichte bei 20°, d^^ die Dichte bei i8°. 



Kundt. 
rfi8=o,8oo|CSIedep. 35°)l ^^**=o,7i3 



150 

1,3596 
609 
615 
633 
656 
660 
675 
7'3 

1,3745 



Aether. 
Glad.u.D.| Kundt. 



150 

1,3529 
545 
554 
566 

590 

606 

646 

1,3683 



15° 

1,3550 
565 
573 
594 
618 
626 
641 
681 

1,3713 



Holzgeist. 

Kundt. 
dr»8r=0,802 



15° 

1,3290 
302 
308 
326 
344 
348 
362 

394 
1,3421 



Brechungsexponenten für die Wasserstofflinien //„, H^y Hy, die Lithium- Li, 
Natrium- Na und Thalliumlinie 77. 



Flüssiger Phosphor 

nach D a m i e n. 

(Fesler Phosphor s. Tab. 

p. 217.) 

d= 1,7684 bei 30,0°; 

^=1,7444 bei 56,5°. ^ 



94, 



Schwefelkohlenstoff 
nach W ü 11 n e r. 

Aus dessen nächst liegenden Beobachtungen inteqpolirt vermittelst der Formeln: 

fi^ =1,634066-0,000780/;^^ 1,669076-0,000820/; fx =1,692149-0,000850/ 

d'r: 1,27634 bei il,5*^; r/= 1,26687 bei 18,8°; ^=1,26112 bei 21,6°. 



f* für: 

29,2° 

37,5 

44,0 

49,2 

52,9 

55,3 



2,06032 
5370 
5010 
4628 
4204 

2,03754 



2,12372 
1675 
13" 
0907 
0436 

2,09943 



2,16298 
5634 
5274 
4890 

4471 
2,i40r2 



^ für: 

10 
14 
15 
16 

17 



^« 

1,62865 
2635 
2324 
2237 
2162 

1,62078 



ifß 
1,66352 

5760 

5679 

5597 

1,65516 



Ny 


(U für: 


//« 


1,68620 


18° 


1,62002 


8360 


»9 


1927 





20 


1844 


7943 


21 


1763 


7852 


22 


1698 


1,67768 


23 


1,61618 




Substanz, 



a-Bromnaphtalin 

Phenylsenfbl 

Schwefelkohlenstoff 

„ </-?2 = , ,26341 

4 
Cassiaöl 

„ 
Terpentinöl 
Mandelöl 
Olivenöl 
Steinöl 
Chloroform*) 

Aether*) 



Temp. 



8° 
12 
10 
20 

20 

20 

25 
o 
o 
o 
o 

10 

20 

O 

8,0 
21,3 



Li I 



Brechutigsexponent ^ für 



//.. 



1,62472 
61685 



57592 
575<6 



44901 
44318 

35773 
1,35001 



1,62640 
61850 

61847 



4782 

4755 
4738 
4545 

44366 

3629 

35806 

1,35032 



Na 

1,66264 

65039 
63590 
62789 

62037 

58624 

58569 
4811 
4782 
4763 
4573 
45209 
44621 
3643 
35989 
1,35210 



Tl 


Hß 


— 


1,66112 


— 


65273 


— 


65268 


1,59656 


— 


— 


4884 
4847 
4825 

4644 


— 


45246 

3693 

36428 

1.35640 



^v 



1.675 15 



Abnahme 
von j"/)furi* 



0,00045 
0,00050 



0,000471 
0,000 364 
0,000 364 
0,000434 



0,000 590 



Beobachter. 



Fock 

Lorenz 

„ 
Nasini 

E,Wiederaann 

oids 



Lorenz 

oids 
Lorenz 



*) s. auch Tabelle 88 und 89. 
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i ■ ■ , 

Brechungsexponenten fi flüssiger organischer Verbindungen bei 20° 


für die WasserstofFlinien H^, H^ und H^ und die Natriumlinie A Constanten A 


und B der Cauchy*schen Dispersionsformel /* = ^ + -^ und Dichte d — , 


nach Landolt (L) 1862 u. 1864. Haagen (H) 1867, Brühl (B) 1880 und Nasini 


(N) 1882. 


Die Constanten A und B wurden in der Regel aus ^^^ und fi berechnet und zwar dienten a1 


s Wellen- 


längen bei Landolt und Haagen: X^^ = 656,4, jl^ = 588.8, X^ =484,3, k = 433.9 Milliontel Millimeter. j 1 




(Nach Plücker, Pogg. Ann. 107. p. 497: 1859.) 


1 


Bei Brühl und Nasini: X^ =z 656,7. X^= 589,3, X^ = 486.2, X^ = 434,3 Milliontel Millimeter. | 




(Mittelwerthe, entnommen WüUner's Physik (3) 2, p. 136 u. 431; 1875.) 


1 


Die mit ♦ 1 


bezeichneten Brechungsexponenten für die Natriumlinie (bei Landolt und Haagen) sind '1 


nicht beobachtet worden, sondern sind aus der Cauchy'schen Dispersionsformel berechnet. 






Litteratur s. Tab. 96, p. 220. 




Substanz. 


^ Formel. 


4 


Ca 


Cd 


fß 


f'r 


A 


B 


■ 


Acetal 


C,//uO^ 


0.8314 


1,38000 


1.38193 


1.38636 


1,39007 


1.37217 


3376 


^f 


' AceUldehyd 


O,H,0 


0,7799 


1,32975 


1,33157* 


',33588 


'.33937 


1.32229 


3216 


L \ 


; Acetessigester 


C,H,^0^ 


1,0256 


1,41720 


1,41976 


1,42532 


1.43000 


',40725 


4291 


B ' 


Aceton 


C^H.O 


0.7920 


I.35715 


',35915* 


1.36392 


1,36780 


',34888 


3561 


L '■ 


Acetylchlorid 


CiH^ClO 


i.,i05i 


1,38736 


1,38976 


1.39543 


1,40002 


'.37752 


4244 


B 1 


Acrolein 


C,ff,0 


0,8410 


1,39620 


'.39975 


1 ,40890 


1,41691 


1,38010 


6943 


B ; 


Aethylacetat 


CMOi 


0.9007 


1,37068 


1,37257* 


1.37709 


1,38067 


',36293 


3341 


L 


1 Aethyläther 


C.HtoO 


0.7157 


i.35»>2 


1.35293* 


1.35720 


1,36071 


1.34368 


3207 


L 


i Aethylalkohol 


Cil/tO 


0,8000 


1,36054 


1.36232* 


1,36665 


1,36997 


1,35322 


3153 


L 


Aethylbenzoat 


QATjoOi 


1,0473 


1,50104 


1,50602*1 1,51715 


1,52749 


1,48051 


8844 


L 


1 Aethylbromid 


C^//,Br 


14569 


1,42132 


1,42406* 1,43074' ',43629 


1,40952 


5042 


H ' 


Aethylbutyrat 


C\H,^0^ 


0,8892 


1,39404 


1.39599* 1,40073 1.40460 


1,38580 


3531 


L 


Aethylcarbonal 


C^ioOs 


0,9762 


',38335 


'.38523 


1,38969 


1,3932' 


'.37569 


3306 


B 


1 Aethyldisulfid 


QJ/toS, 


0,99267 


1,50306 


'.50633 


1,51604 


'.52407 


1,48670 


7043 


N 


1 Aethylenalkohol 


CiJ/,0^ 


1,1072 


1,42530 


1.42743* 1.4325' 


1,43662 


1,41651 


3785 


L : 


Aethylenbromid 


Q//,Br^ 


2,1775 


1,53389 


1,53806* 1,54811 


'.55658 


1,51601 


7643 


H 


Aelhylenchlorid 


c^/i.a^ 


1,2521 


1,44189 


1,44432 1,45024 


1.45528 


r.43148 


4489 


B 


Aethylformiat 


C^H^O^ 


0,9064 


1,35800 


'.3S985* '.36420 


'.36782 


1,35038 


3284 


L 


Aethylidenchlorid 


C^H^Ch 


i»i743 


1.41423 


1.41655 1,42226 


1,42671 


1,40453 


4184 


B 


Aethyljodid 


C,H,I 


1,9305 


1,50812 


1.51307* 


1.5244 


1.53437 


1.48775 


8778 


H 


Aethylmercaptan 


Q^sS 


0,89307 


1,42769 


1.43055 


1.43788 


1.4445 


1,41805') 


3498') 


N 


Aethyloxalat 


Q^.0Ö4 


1,0793 


1,40824 


1,41043 


1,41564 


1,41987 


',39920 


3899 


B 


Aethylsulftd 


C^J/iqS 


0,83676 


1,4396 


1,44233 


1.44929 


1.45522 


1,42746 


5236 


N 


Aethylvalerat 


q/fuOi 


0,8661 


1,39500 


1,39704* 


1,40187 


1.40583 


1,38659 


3621 


L 


1 AUylacetat 


Ci/ftOi 


0,9276 


1,40205 


1,40448 


1,41059 


1,41561 


1,3915' 


4546 


B 


Allyläthyläther 


C,N^O 


0.7651 


1,38565 


1,38810 


1,39387 


1,39874 


1.37547 


4388 


B 1 


Allylalkohol 


c^iUO 


0,8540 


1,41051 


',41345 


1,42004 


1,42556 


1,39881 


5045 


B I 


^) Berechnet nach ( 


ler dreigliec 


Irigen Caucl 


ly'schen For 


tnel (A = ■/ 


'+1 + J 


\; dabei erf 


:absich:C=: 


2811700 


00. 
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Litteratur s. 
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Substanz. 


Formel. 


4 


("a 


f^D 


t^ß 


t^y 


A 


B 




Allylchlorid 


C^H^Cl 


0,9379 


1. 41 245 


J,4"538 


1,42248 


1,42837 


1,40007 


5337 


B ! 


Ameisensäure 


CH^Ot 


1,2188 


1,36927 


1,37137* 


".37643 


1,38041 


1,36062 


3725 


L 


Amylacetat 


C,ffuO^ 


0,8561 


1,40168 


1,40376* 


1,40876 


1.41271 


1.39312 


3688 


L 


Amylalkohol (Gähr.-) 


C^ffnO 


0,8123 


1.40573 


1,40783* 


1,41278 


1,41689 


1,39707 


3732 


L 


»» »» 


C^HytO 


0,8104 


1,40513 


1,40723 


1,41222 


1,41617 


1.39655 


3701 


B 1 


Amylbromid (Gähr.-) 


C^ffiiBr 


1,2022 


1.43856 


1,44118* 


1,44683 


1,45294 


1,42721 


4844 


H i 


Amylen 


Q/^10 


0,6476 


1.37330 


1.37576 


",38127 


1,38588 


1.36352 


4217 


B { 


Amylformiat 


C^H.^O^ 


0,8802 


1.39592 


".39799* 


1,40269 


I ,40689 


1.38741 


3668 


L 


Amyljodid (Gähr.-) 


(\HnI 


1,4703 


1,487" 4 


1,49078* 


1.49923 


1,50708 


1,47141 


6717 


H 


Amylmercaptan, Iso- 


C,J/uS 


0,83475 


1.43824 


1,44118 


1.44734 


1.45308 


1,42671 


4975 


N 


Amylsulfid, Iso- 


C^//^S 


0,84314 


1,44966 


".45238 


1,45889 


1,46447 


1.43813 


4965 


N 


Amylvalerat 


Cxtfl^^Ot 


0.8568 


1.40978 


1,41194* 


1,41712 


1,42124 


1,40089 


3832 


L 


Anilin 


C,H,N 


1,0216 


1.57948 


1,58629 


1,60434 


1,62074 


1,54741 


13832 


B ' 


Benzol 


C,H. 


0,8799 


1,49668 


".50 "37 


".5 "339 


1.52377 


1.47562 


9082 


B ; 


Benzylalkohol 


C,H,0 


1,0429 


1.53474 


1,53955 


",55"78 


1,56232 


1,51330 


9246 


B i 


Bittermandelöl 


C,H,0 


'.0455 


i.539>4 


1,54638* 


",56235 


1.57749 


1,50940 


12820 


L 


Brombenzol 


C^H^Br 


i,49H 


1.55439 


",55977 


1,57362 


1.58557 


1.53015 


10453 


B 


Buttersäure, Iso- 


C^H^O^ 


0.9490 


1.39093 


1.39300 


1,39792 


1,40166 


1.38259 


3597 


B 


Buttersäure, norm. 


C,H^O^ 


0,9594 


1.39554 


1,39760* 


1,40246 


1,40649 


1,38704 


3661 


L 


»» »» 


Cff^O^ 


0.9587 


1,39578 


",39789 


1,40280 


1,40691 


1.38713 


3731 


B , 


Butylaldehyd, Iso- 


C^H^O 


0,7938 


1,37094 


",37302 


1,37769 


1.J8170 


1.36258 


3607 


^ i 


Butylaldehyd, norm. 


C,ff^O 


0,8170 


1,38222 


",38433 


1,38932 


1.39321 


1.37368 


3684 


B 1 


Butylalkohol, Iso- 


C^H^^O 


0,8062 


1.39395 


",39594* 


1,40069 


1,40447 


1.38579 


3518 


L i 


Butylalkohol, norm. 


C,H,,0 


0,8099 


1.397 12 


1,39909 


1.40395 


1.40773 


1,38887 


3557 


B , 


Butylchloral 


C^^C^O 


1.3956 


1,47259 


".47554 


1,48198 


1.48736 


1,46111 


495" 


B i 


Butyljodid, Iso- 


C,H.I 


1,6056 


i.49>92 


".49597 


1,50566 


1,51398 


',47477 


7395 


B 1 


Butyljodid, norm. 


C^H^I 


1,6166 


1,49601 


1,50006 


1.51005 


1,51844 


1,47857 


7519 


B : 


Butylmercaptan, Iso- 


CiHi^S 


0,83573 


".43575 


1.43859 


1.44547 


1.4511 


1,42382 


5146 


N 


Butyrylchlorid, Iso- 


c^^ao 


1.0174 


1. 40551 


1,40789 


1.41349 


1,41829 


1,39558 


4284 


B 1 


1 Butyrylchlorid,norm. 


C^H^CIO 


1,0277 


1,40971 


1,41209 


1,41781 


1,42249 


1,39978 


4284 


B 


1 Capronsäure, Iso- 


C^ffuOt 


0.9237 


1,41164 


1.4 1382* 


1,41900 


1.42323 


1,40264 


3875 


L ' 


! Chloral 


c^cuo 


1.5121 


1,45298 


1,45572 


1,46235 


1,46786 


1.44141 


4988 


Bl 


j Chlorbenzol 


C^H^Cl 


1,1066 


1,51986 


",52479 


1,53693 


1,54750 


1.49837 


9266 


B j 


' Chloressigester 


c^H^aot 


i.>585 


1,42056 


".42274 


1,42812 


1,43228 


1.41145 


3929 


B 


, Chloroform 


cHa^ 


1,4898 


".44403 


1,44671* 


1,45294 


1.45821 


".43303 


4742 


H 


! Dichloressigester 


C^^ChOt 


1,2821 


1.436 15 


1,43860 


1,44435 


1,44894 


1,42621 


4288 


B 


Essigsäure 


(kffiO^ 


',0495 


",36985 


1,37182* 


1,37648 


1,38017 


1,36184 


3459 


L 


Essigsäureanhydrid 


c^.o^ 


1,0816 


1.38832 


1,39038* 


1,39525 


1,39927 


1.37982 


3661 


L 


Glycerin 


Ctff^O, 


1,2590 


1,47063 


1.47293* 


1,47845 


1,48281 


1,46118 


4073 


L 
_. 
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Substanz. 



Hexan 

Hydrozimmtc. Aethyl 

Kohlentetrachlorid 

Mesitylen 

Methylacetat 

Methylalkohol 

Methylbenzoat 

Methylbutyrat 

Methyljodid 

Methylsal icylsäure 

Methylvalerat 

Milchsäure 

Nitrobenzol 

Oenanthol 

Oenantbsfiure 

Phenol 

Phenylpropylalkohol 

Propionsäure 

Propionylchlorid 

Propylacetat, norm. 

Propyläthyläther „ 

Propylaldehyd 

Propylalkohol, Iso- 

Propylalkohol, norm. 
Propylbromid, Iso- 
Propylbromid, norm. 
Propylchlorid, „ 
Propyljodid, Iso- 
Propyljodid, norm. 
Salicylige Säure 
Toluidin, Ortho- 
Toluol 
Triäthylamin 
Trichloressigester 
Valeral 

Valeriansaure, Iso- 
Valerylchlorid 



Formel. 



CC/4 
CH^O 

C.HnN 



d^^ 



0,6603 
1.0147 

0,8558 
0.9039 

o»7953 
1,0862 
0,8962 
2,2582 
i,ii8oi 
0,8795 
1,2403 
1,2039 
0,8495 
0,9160 
1,0702 
1,0079 
0,9946 
1,0646 
0,8856 
0,7386 
0,8066 
0,8030 
0.7887 
0,8044 

1,3097 
1,3520 
0,8898 
1,7033 
1.7427 
1,1671 
0,9986 
0,8656 

0,7277 
1,3826 
0,7984 
0,9298 
0,9887 



fD 



1.37337 

1,49150 

1,45789; 

1,48701 I 

i.359>5| 

1,32709 

1,51158 

1,38693! 

1.52434' 

1.53019 

1.439 15 
1.54593 
1.42339 
1,41923 
1,54447 
1,53101 
1,38460 
1,40264 

1.38235 
1,36758 
1,36157 
1,37938 
1,37569 
1,38345 
1,42230 
1,43128 
1,38659 

1.495 19 
1,50082 

1,56467 
1,56650 
1,49110 
1,39804 
1 ,44802 

1.38614 
1,40220 
1,41318 



1.37536 

1,49542 

1,46072* 

1,49116 

1,36099* 

1.32945*1 
1,51692* 

1,38891*1 
1.52973*1 
^537 16*. 

1.39479* 
1.44 145* 
1.55291 
1,42571 
1,42146* 

1.55031 
1.53565 
1,38659* 
1,40507 

1,38438 
1,36948 

1.36356 
1,38126* 

1,37757 
1.38543 
1,42508 

1.43387 
1,38856 
1,49969 
1,50508 

1,57511* 

1.57276 

1,49552 

1.40032 

1,45068 

1,38824* 

1.40433* 

1,41555 



1.37988 
1,50476 
1.46753 
1.50 146 

1.36539 
1.33320 
1,52890 

1.39359 
1.54243 
1.55212 

1.39969 
1,44686 

1.57124 
1,43094 
1,42663 

1.56357 
1,54782 

1,39129 
1,41066 

1,38903 
1.37397 
1,36825 

1,38581 
1,38210 
1,39008 
1.43165 
1.44055 
1,39344 
1,51080 

1.51566 
1,59600 

1,58945 
1.50700 
1,40613 

1,45673 
1.39336 
1.40931 
1,42131 



,38365 
.51277 
.47290 
,51033 
.36893 
.33621 

.53989 
.39742 
.55387 
.56718 
,40370 
,45135 

,435 r4 
,43106 

,57555 
,55829 
,39513 
.41541 
.39274 
,37765 

f3^9^2 
,38572 

A5709 
.44598 

.39747 
,52026 

,52467 
,62008 
.60425 

,51697 
,41092 
,46176 
,39729 
,41349 
,42599 



1.36538 
1.47497 
1,44624 
146892 

1.35156 

1.32143 
1,48961 

1,37879 
1,50103 
1,50148 
1,38420 
1,42968 

1,51523 
1,41426 
1,41005 

1,52035 
1,50980 

1.37643 
1,39271 
1,37427 
1,35975 
1,35344 
1,37167 
1,36789 
1,37542. 
1,41080 
1,41985 

1,37813 
1,47570 
1,48228 
1,52167 

1,53715 
1,47101 

1,38803 
1,43734 
1,37749 
1,39344 
1,40322 



3446 
713" 
5019 
7811 

3270 
2782 
9466 
3508 
9948 

12369 
3672 
4079 

13240 
3939 
3956 

10393 
9145 
3521 
4281 

3483 
3376 
3507 
3324 
3362 
3463 
4958 
4928 

3647 
8404 

7995 
18528 

12655 
8669 

4318 
4606 
3728 
3775 
4294 



I 



B 

B 

H 

B 

L 

L 

L 

L 

H 

L 

L 

L 

B 

B , 

L 

L 

B . 

B I 

B 

B 

B 

L 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

L 

B 

B 

B 

B 

L 

L 

B 
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1 

• 

Aenderung der Brechungsexponenten /t flüssiger organischer 






Verbindungen mit der Temperatur 






1 für die Wasserstofflinien H^, H,, H und die Natriumlinie D. 








Litteratur s. Tab. 96, p. 220. 






Mittlere Abnahme A i° von jia^, y^ay fAy für i° Temperaturzuwachs 




1 nach H. 


Landolt i86a u. 1864. (Dichte und Brechungsexponenten für 20° s 


. Tab. 88— 88b.) 








A 1° fär 






C^ i» für 




! Substanz. 


^a 


^ß 


^y 


Temp. 


Substanz. 


Hn 


H^ 


»r 


Temp. 


Säuren CnJ/tnO^. 


0,000 


0,000 


0,000 





AlkoholeCnÄin-i-,0. 


0,000 


0,000 


0,000 





1 Ameisensäure 


395 


400 


433 


i8bis26 


Methylalkohol 


38 


40 


40 


1 8bis23 


' Essigsäure 


418 


408 


430 


18 „26 


Aethylalkohol 


401 


409 


413 


12 „28: 


Propionsäure 


399 


402 


402 


18 „28 


Isobutylalkohol 


• 39 


41 


4> 


18 „22 


Buttersaure 


412 


419 


429 


18 „28 


' Amylalkohol 


39 


40 


42 


16 „26 


Isovaleriansäure 


406 


420 


423 


18 „28 


Verschiedene Fett- 










Tsocapronsäure 


396 


409 


413 


17 „26 


körper. 










Oenanthsäure 


391 


411 


410 


1 7 „ 26 




















Aceton 


52 


54 


55 


18 „22 


Ertcr CnÄjnO^ 










Aethyläther 


58 


59 


59 


18 „24 


Mcthvlacetat 


52 


52 


53 


j6„ 25 


Essigsäureanhydrid 


46 


47 


49 


18 „22' 


Aethylformiat 


53 


55 


57 


18 „24 


Aethylenalkohol 


28 


J,2 


37 


l8„22, 
18 „22: 

•7..22 


1 Aethylacetat 
1 Methylbutyrat 


50 
49 


52 
51 


54 
52 


18 „22 
18 „22 


Glyceiin 
Milchsäure 


20 
37 


22 
38 


24 
38 


Methylvalerat 


46 


47 


48 


18 „22 


Verschiedene Ben- 










1 Aetil ylbuty rat 


48 


49 


50 


18 „24 


zolderivate. 










1 Amylformiat 


48 


50 


51 


18 „22 


Phenol 


42 


44 


47 


20„26| 


Aethylvalerat 


47 


48 


49 


18 „22 


Bittermandelöl 


505 


5>o 


538 


16 „ 26 


Amylacetat 


43 


43 


44 


18 „22 


Salicylige Säure 


49 


52 


54 


18 „24 


1 Aldehyde C„^,„0. 










Methylsalicy] säure 


44 


46 


5> 


18 „22 


Aceta]dehyd 
Valeral 


580 
47 


612 
50 


6i8 
52 


6„ 12 
'7 „23 


Methylbenzoat 
Aethylbenzoat 


45 
46 


49 
51 


50 

55 


l8„22 
18 „22 


M 


ittlere . 


Abnahme A i° von fn^ für i° Temperaturz 


uwachs, 






Dichte 


and Brechungsexponenten fifj für 20° nach J. H. Long 1 


[881. 






Bei 


20" 


A l» ßr 1 




Bei 


20° 


A I' 


► für 


Substanz. 






" 1 


Substanz. 












Dichte 


fD 


D 


Temp. 




Dichte 


l'D 


D 


Temp. 

I9bis25 
16 „20 
18 „24 


Ester CnÄjnOj. 
Methylformiat 
1 Methylpropionat 


0, 
9694 
9246 
8962 

8893 
8904 

8657 
8697 


3438 
3776 


0,000 
44 
54 



I5bis20 

15 »20 


Propylisobutyrat 

Isobutylpropionat 

Propylvalerat 


0, 
8738 
8694 

8634 


I, 

3959 
3975 
4036 


0,000 
45 
43 
47 


1 Propylformiat 
Methylisobutyrat 
A ethylpropionat 
Isobutylformiat 
A ethylisobuty rat 


3775 
3840 

3842 
3874 
3880 


50 
53 
48 

50 
52 


17^23 
20 „ 26 

15 »20 

16 „22 
20 „ 25 


Tsobutylbutyrat 

Isobutylisobutyrat 

Amylpropionat 

Isobutylvalerat 

Amylbutyrat 


8627 
8575 
8703 
8558 
8646 


4045 
3999 
4065 
4063 
4110 


40 

42 

43 
48 

42 


15^20 

19 »»25 

20 „ 25 
17 »»22 1 


Propylpropionat 




8828 


3Q35 


50 


17, »23 


Amylisobutyrat 8580 


4076 


4> 


18 „ 25' 
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Brechungsexponenten fi einiger wässerigen Lösungen. 


i 




Litte rat ur s. Tab. 96, p. 220. 




Fraunhofer. 




van der Willigen 1867 — 1869. 
lauge. Schwefelsäure. 




Substanz : 


Kalilauge 


Natron 


Procentgeh.: 


— 


34,74 18,50 


88,97 85,98 81,41 


7'. 97 


30,10 


4,46^ 


1 Dirht«» * 


1,416 


1,37629 1,20376 


1,81916 1 1,78683 1,74247 


',63367 


',22713 


1,02978 ' 




bei 11° 


bei 21,6° bei 21,6° 


bei 10,770, bei 18,25° bei 17,48° bei 16,550 


bei 7,92« 


bei 10,890 


Teraperalur: 
A 


lio 


21, 60 


2I,60 


18,30 


18,30 . 18,30 1 18,3° 


18,3° 


18,30 
',33442 





'40757 


',37543 


',43'5' 


',43279 ',43049 


■',4'930 


',36541 


B 


',399629 


0968 


773' 


3357 


3476 3263 


2'33 


6708 


3588 


C 


1,400515 


1071 


7816 


3444 


3579 3360 


2227 


6793 


3663 


D 


02805 


1334 


8044 


3669 


3807 3596 


2466 


7009 


386a 1 


E 


05632 


1651 


8323 


3944 


4081 • 3877 


2740 


7260 


4089 1 


F 


08082 


1936 


8560 


4168 


43" ! 4'03 


2967 


7468 


4285 


G 


12579 


2441 


8990 


4569 


4706 4507 


3364 


7846 


4637 li 


H 


1,416368 


1,42872 


1,39358 


',44883 


1,45040 1,44841 


',43694 


1,38158 


',34938 


van 

Substanz : 


der Willigen 186 


8. 


_ 


Landolt 1862. 




Salpeter- | Salz- 


Essig- 


Essigsäure. 


1 




säure. 1 säure. 


säure. 




Gewichts- 


Dichte«) 1 11 bei 19O fiir |,| 


' Procentgeh. : 


50,48 


34,4' 


97,65 


Volumth. 


Procente. 


^ '9 ! Ä' 1 ^. 


"^ ' 


i Dichte:') 


1,35946 


1,16623 


',05623 


C^H^Ot-^ü<\,\ C^H^Ot 


4 


a 


P 


r ! 


i Temperatur: 


18,75° 


20,750 


'9,35° 


1 






















II 








10 - 


- 


100 


1,0530 


',37199 


',37868 


'^a 


A 


1,39558 


',40455 


',37024 


9 - 


- I 


89,56 


0675 


7605 


8292 


: B 


9782 


0704 


7182 


8 - 


- 2 


80,03 


0707 


7558 
7289 


8249 


8635 


c 


1.39893 


0817 7253 


7 - 


- 3 


70,39 


0696 


7972 


8362 


D 


1,40181 


IIOQ 


7455 


6 - 


- 4 


60,66 


0653 


6878 


7548 


7920 


i E 


0548 


1469 


7708 


5 - 


- 5 


50,82 


0589 


6433 


7090 


7468, 


b 


0618 


'536 


7754 


4 - 


- 6 


40,87 


0508 


5903 


6556 


6911 


F 


0857 


1774 1 7928 


3 - 


- 7 


30,82 


0403 


5323 


5959 


6305 


G 


1440 


233' 


8332 


2 - 


-8 


20,65 


0278 


4653 


5266 


5613 


H 


1,41961 


1,42816 


1,38683 


I - 


h 9 


'0,38 


',0143 


',33933 


'.34548 


1,3488' 




van dei 


r Willige 


n 1867 — 1869. 




|i Substanz: 


Ammoniumchloridlösui 


lg. 


Natriumchloridlösung. 




' Procentgeh.: 


24,83 


19,68 


9,72 


9,72 


26,58 26,58 


21,69 


'5,85 


8,65 


; Dichte:') 


1,06731 


1,05419 


1,02899 


1,02502 


',20328 


1,19680 


',15909 


',"359 


1,05850 


,j Temperatur: 
A 


27.050 


25,65^ 


15,25° 
',34769 


29,7 
1.346 


5° 


16,55° 


28,9° 


23,2** 
',36603 


21,45° 
',35581 


23,9° , 
',34292 ' 


»,37435 


',36510 


21 


',37613 


',3742' 


1 B 


7616 


6683 


4930 


4777 


779' 


7596 


6779 


5754 


4450 


1 ^ 


7703 


6769 


5007 


4850 


7879 


7682 


6863 


5826 


4532 , 


D 


7936 


6990 


5213 


5050 


8106 


7909 


7088 


6041 


4730 1 


E 


8224 


7271 


5462 


5303 


8399 


8' 97 


7361 


6305 


4975 


b 


8280 


7323 


55'0 


5349 


8453 


8251 


7416 


6354 


5020 


1 F 


8473 


7507 


5677 


5515 


8649 


8446 


7600 


6525 


5'82 1 


G 


8939 


7942 


6070 


5904 


9108 


891 1 


8033 


6937 


',35878 

\i I. 


H 


1,39336 


1,38310 


1.36403 


1,36243 


',39504 


1,39311 


1,38406 


',37285 


i)P 

1 


ki derselbei 


1 Temperat 


ur wie die 


Brechu 


ngse 


xponenten, l 


)ezogen auf 


Wasser vc 


n 40 glcicl 
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Brechungsexponenten fi einiger wässerigen Lösungen. 



Litteratur s. Tab. 96, p. 220. 



van der Willigen 1867— 1869. 



Substanz: 


Calciumcfaloridlösung. 


Zinkchloridlösung. 


Procentgeh.: 


40.64 


31.79 


2438 


16,75 


35,98 


31,05 1 23,00 


Dichte:») 


1,39839 


1,29838 


1.22453 


1,14281 


1,35949 


1,30045 ' 1,20930 


Temperatur: 


25.650 


21,5° 


22,90 


25,8° 


26,6° 


24,6° 1 26,40 


i A 


1,43688 


141 108 1 1,39126 


1,36887 


''Ä 


1,38662 


1,37038 


B 


3895 


1305 i 9315 


7067 


8852 


7210 


' c 


4000 


1401 1 9411 


7152 


1,39977 


8939 


7292 


D 


4279 


1659 


9652 


7369 


1,40222 


9177 


7515 


E 


4634 


1984 


1,39951 


7644 


0532 


9472 


7789 


b 


4699 


2047 


1,40006 


7695 


0590 


9531 


• 7842 


F 


4938 


2264 0206 


7876 


0797 


1,39729 8026 


G 


55" 


2776 0679 


8303 


1297 


1,40203 8465 


H 


1,46001 


1,43227 


1,41078 


1,38666 


^,41738 


1,40609 


1,38845 



Natriumnitratlösung. 



44,35 

1,35774 

22,80 



1.37998 
8189 
8283 

8535 
8856 
8916 
9134 
9659 
1,40121 



16,86 

1,11778 

22,8° 



1,34734 
4895 
4976 
5183 
5441 
5490 
5661 
6070 

1,36412 



Kaliumquecksilbcrjodidlösung nachV. Goldschmidt 1880. 



Dichte: 
Temp.: 



A 
a 
B 
C 
D 
E 
b 
F 
G 



Brechungsexponenten ^^ bis fjiQ für 18°. 

3,112 2,493 2,081 1,584 

180 18° 18° 180 



1,6864 

915 

1,6960 

1,7014 

167 

391 

439 

1,7621 



1,5855 

1,5894 

1,6001 

160 

1,6317 



1,5073 
100 
129 
154 
235 
347 
372 

1,5463 



1,4241 

259 

275 
292 

341 
408 
424 
477 
1,4577 



Brechungsexp)onent fif) für 18® und Abnahme 



desselben /\| 



Dichte.») 



3,2 
3,1 
3,0 

2,8 

H 
2,6 

2,5 

2,4 



f^D 



1, 



7333 

7145 
69«;6 
6768 
6582 

6395 
6207 
6020 
5832 



' für I' 



0,000 
316 
292 
286 
280 

273 
268 
262 
256 
247 



Temperatur-Zuwachs. 
Dichte.i) I fji£} 



2,3 
2,2 
2,1 
2,0 

i,ö 

1,7 
1.6 
1,5 



5645 

5457 
5270 
5090 
4910 

4731 
4551 
4371 
4186 



238 
230 
222 

214 
206 
198 

^V 
183 

176 



V. Obermayer 1870. 



I Substanz : 

Procentgeh : 

Dichte:») 
Temperatur: 



A 
B 
C 
D 
E 
h 
F 
G 
II 



Zuckerlösung. 



30 


20 


1,12639 


1,08034 


22,26° 


22,260 






1,37800 

8327 


6160 
6354 
6594 


8538 

8923 

1,39251 


6798 

7167 

1,37486 



10 

1,03812 

22,26° 



1,34495 
4568 

4756 
4989 

5185 

5541 

1,35846 



van der Willigen. 



98.9 
0,78896 

25,25° 



AlkofaoU 

38,8 

0,93974 
16,65° 



38,8 
0,93197 
27,60° 



1,35601 


1,35467 


5725 


5610 


5791 


5684 


5971 


5873 


6200 


6108 


6239 


6152 


6395 


6304 


6768 


6673 


1,37094 


1,36986 



1,35159 
5301 
5372 
5556 
5792 
5831. 
5986 

6351 

1,36662 



Kundt 1872. 



Alkohol 

r/l*r= 0,822 
16° 



Cyanin- | Fuchsin- 

lösung, I lösung. 

concentrirt | fast conc. j 

inAlkoholv.</'*=o,822 

16° ' 16° I 



1,3642 

649 
667 
692 
696 
712 
1,3750 



») Bei derselben Temperatur wie die Brechungsexponenten. 



1,3732 


1,3818 


3781 


3873 


3831 


3918 




398 


366 




3705 


361 


3779 


3668 


1,3821 


1,3759 
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Brechungsexponenten [x optischer Gläser für die Fraunhofer'schen 


Linien A bis Q, 


ihre chemische Zusammensetzung und Dichte. 


Littcratur s. Tab. 96, p. 220. | 


Glas- 
art: 

] Dichte: 
Temp. : 


Fraunhofer 1814 — 18 15. 


Dutirou 1850. 


Fli 
No. 13. 

3,723 

I8,75<> 


ntglas 

No. 3. 

3.5*2 


Litt. M. 
2,756 


Crownglas 
No. 9. 

2,535 
17,5^ 


No. 13. 
2,535 


Flintglas von 

Gainand (Feil), 

gelb.,m,Bors.£ewöhnliches 

£^« = 3,417 </»• = 3,610 

19,0° 16,0® 


Glas von 
Saint- 
Gobain 

^«.»=2,329 ; 

19.25° 1 


B 

1 c 

D 
E 
F 
G 
H 


35036 
42024 
48260 
60285 
1,671062 


1,602042 
03800 

08494 
14532 

2O0/\2 

30772 

1.640373 


i>554774 
55933 
59075 
63150 

66741 

73535 

1,579470 


1,525832 
26849 
29587 
33005 
36052 

1,546566 


1,524312 

25299 
27982 

31372 

34337 

39908 

1,544684 


1,70492 
0700 

1439 
2339 
3197 
4859 
1,76369 


1,61440 

2090 
2730 
3314 
4432 
1,65421 


1,44600 
471 1 
4979 j 
5290 1 

1,46238 
1,52073 (?),. 


Glas- 

art: 

Temp.: 


van der Willigen. 


1867- 1868. 1 


Glas- 
art: 


Mascart 1868 


F 
Merz. 1) 
20,0° 


lintglas vo 

Hofmann 

22,^0 


Steinheil. 
20,20 


Crowng 
Merz. 
26,60 


las von 
Steinheil. 

24>5° 


Flintg] 
Rossette, 
schweres. 


as von 
Guinand, 
leichtes. 


Crownglas v.1 
Rossette, I 
schweres. 


A 
B 
C 

1 ^ 
.' E 
' F 
1 G 
H 
I K 


1.73500 
4053 

4343 
5148 

6233 

7230 

1,79219 


1,69002 

1,69694 

1,70358 

1245 

2055 

3648 

1,75091 


1,60184 
0521 
0694 
II62 
1777 
^2332 

1,63400 


1,52439 
2643 
2746 
3397 
3457 

4317 

4837 

1.54903 


1,50994 
1178 
1273 

1857 
2142 
2669 
3124 
1,53180 


Dichte: 
Temp. : 


</= 3,6152 

bei 16,20 

30,00 


d = 3,2395 
bei 16,90 

26,00 


^=2,5778 

bei i6,6o 

28,00 


A 
B 
C 
D 
E 

^- 

G 
H 
L 
M 

N 

P 

Q 


1443 
1929 

2569 
2706 

3148 
4269 
5268 

5817 

6211 

6921 

1,67733 


1,57829 
8114 
8261 
8671 
9197 
9304 
1,59673 
1,60589 

1390 
2012 
2138 
2707 
334« 
3754 
1,64174 


1,52814 
3011 
3113 ' 
3386 

3801 

4037 
4607 

5093 
5349 
5531 

6198 1 
6419 
1.56646 


Procent- 
gehalt 


an den gleichen Gläsern beobachtet von 

van Kerkhoff. 1870. 


an SiOt 
„ FbO 
;, CaO 
„ MgO 
\ ., Fe^O^ 
1 „ AW^ 
„ K^O 
„ Na^O 


29,5% 
604 
0,5 
0.4 
0,7 
0,9 
6,1 
1,7 


41,3« 

53,9 

0,2 

0,1 
0,6 
0,7 
3,5 
0,3 


54.8« 

37,0 

0,6 

0,2 

0,7 

0,8 


59,1% ' 

6,5 
0.4 
0,7 
0,3 
21,0 

3,4 


71,33; 
84 

2,7 

04 
1,1 

0,3 

15,4 

1,3 


Specifisches Gewicht von Gläsern bei 0° nach L. Grunmach 1881, 1 


erhalten aus dem Gewicht im luftleeren Raum von Glaskörpern von bekanntem Volumen. ' 


1 Spiegelglas: fif) = 

1 Leichtes Flintglas 

Schweres Flintglas 
für Mik 


= 1,538. d\ = 2,7250. 

(zu Objectiven für photographische Zwecke): (jld = 1,573. ^J = 3,2004. 1 
(extra heavy ; für spectralanalytische Zwecke, z, B. Prismenkörper ä vision directe, femer r 
roskopsysteme mit starker Oeffnung): fAj) — 1,650. d^ — 3,8781 bis 3,8796. 


1) Ein 2 
(42.9^ Ä0„ 41.5 


tweitcs Me 
% PbO. 9, 


rz's< 
6% 


ches Fl 
K^O) 1 


mtgla 
latte 


sprism 
bei 2 


a von ahn 
^3° /*^ = 


lieber Z\ 
1,62231, 


isa 


mmensetzuni 
D= 1,6329« 


l wie das Ste 


inheiVsche 

^30 u. s. f. ! 

1 
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Brechungsexponenten von Kalkspath und Quarz für 






verschiedene Lichtarten. 


Ol = 


Brechungsexponent des ordentlichen, e = Brechungsexponent des | 






ausserordentlichen Strahles. 






Litteratur s. Tab. 96, p. 220. 




Rudberg i8a8. 


Quincke 1879. | { 


1 Fraiinn. 












Linie 


Kalkspath 


bei 17,750 


Bergkrystall bei iS^ 


Rechts - Quarz 


Links -Quarz 1 




<a 


1 * 


ta 


( 


Ol 


« 


Ol 


( ' 


B 


1,65308 


M8391 


"'^:X 


I »54990 


1,53958 


1,54780 


1,54022 


',54880 


1 C 


5452 


8455 


5085 


4087 


4933 


4092 


4955 


D 


5850 


8868 


4418 


5328 


4335 


5'99 


4318 


5245 1 


E 


6360 


4711 


5631 


4649 


5508 


4575 


5533 


F 


6802 


9075 


4965 


5894 


4868 


5758 


4845 


5801 


G 


7617 


9453 


5425 


6365 


I155241 


1,56193 


',55246 


1,56163 


H 


1,68330 


1,49780 


I.55817 


1.56772 












jyiascart 1864. 


Esselbach 




van der Willigen 


Fraunh. 










Fraunh. 




Linie 


Kall4 


.spath 


Quarz 


Quarz 


Linie 


Kalkspath 




ta 


t 


CO 


f 


10 




aibei 22,8° 


* bei 24,5° 


A 


1,65013 


148285 


»,53902 


1,54812 


— 


A 


',65003 


1,48268 


a 


5162 


— 


4018 


4919 


— 


B 


5299 


8399 


B 


5296 


8409 


:?ii 


5002 


1,5414 


C 


5443 


8463 


C 


5446 


8474 


5095 


424 


D 


5844 


8639 


D 


5846 


8654 


4423 


5338 


446 


E 


635a 


8874 


E 


6354 


8885 


4718 


5636 


476 


F 


6792 


9076 


\ 


6446 


— 


4770 


5694 




G 


7617 


9456 
1,49780 


-' 


6793 
7620 


9084 
9470 


4966 


5897 
6372 


500 


H 


1,68331 


Fraunh. 


Links- Quarz III 


H 

1 L 


8330 
8706 
8966 


9777 
1,49941 

1,50054 


5816 
6019 
6150 


6770 
6974 
7121 


Linie 


a> bei 23,60] 


«bei 23,80 


M 


621 


A 


',53914 


1,54806 


! N 


9441 


0256 


6400 


7381 


646 


B 


4097 
4'85 


4998 
5085 


1 o 


1,69955 


0486 


6688 


7659 


674 


C 


P 


1,70276 


0628 


1,56842 


7822 


690 


D 


44 '9 


5329 i 


Q 


0613 


0780 




7998 


702 


E 


47'5 


5633 i 


R 


1155 


1,51028 


— 


1^58273 


1,5737 


F 


4966 


5895 


! s 


1580 




— 




— 


G 


5422 
1,55811 


6365 


T 


1,72004 










H 


1,56769 


Linie 


Sarasin 


i88a. 


Sarasin 1877. 


Linie 


Sarasin 188a. 


Sarasin 1877. ! 


Kalks 


path 


Quarz 


Kalkspath 


Quarz | 


1 


61 


t 


(o 1 f 




(0 1 ( 


(Ü 


( 


1 Gi I 


1,6550! 


1,48481 


1,54227 


',55124 


C/ 17 


»,7415« ',52276 


',58750 


1,59812 


1 ^ 


5839 


8644 


4419 


5335 


11 18 


1,76050 3019 


1,59624 


',60713 


1 Cä2 


6234 


8815 


4655 


5573 


„ 23 


1,80248 1 4559 


1,61402 


2561 


11 3 


6274 


8843 


4675 


5595 


11 24 


1300 , 4920 


1816 


2992 ! 


1 11 4 


6525 


8953 


4825 


5749 


,1 25 


3090 55'4 


2502 


f.^ 


1» 5 


6858 


9112 


5014 


5943 


1, 26 


1,84580 1,55993 


3040 
3509 


11 " 


7023 ; 


9«85 


5104 


6038 


Zn27 




4813 


1 » 7 


74»7 ; 


1 149367 


5318 


6270 


„28 


— . — 


4041 


5308, 


11 9 


9325 


1,50228 


6348 


73»9 


11 29 


— — 


4566 


5852 


„10 


1,69842 


0452 


6617 


7599 


^/30 


— 1 — 


5070 


6410 


1»" 


1.70079 


0559 


6744 


774» 


1, 31 


— — 


5990 


.2*'° 


• 11^^ 


— 




1 157094 


1,58097 


11 32 


— I — 


1,67500 


1,68910 1 


Kalksp 


ath für die 


Wasserstoflflinie //€<: ta = 1,65436. I/ß: io =: 1,66779. I/y: oi = 1,67553. 


11 

1 


nach Gl 


lazebrook 1879 . „ « = 1,48456. „ < = 1,49074. „ * = 1,49430. 
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Brechungsexponenten und optische Axenwinkel einiger 




zweiaxigen Krystalle. 


« = ^kleinster, ß = mittlerer, y = grösstcr Hauptbrechungscxponent. | 


26 = ^ 


Winkel der wabren optischen Axen, durch Beobachtung des scheinbaren optischen Axen- 1 1 


winkeis und des mittleren Hauptbrechungsexponenten ß erbalten. {|| 


26 = ' 


Winkel der wabren optischen Axen, aus den 3 Hauptbrechungsexponenten «r, ß^ y erbalten. 
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1 Fraunli 


Rudberg 1829. f 


Linie 


Arragonit 


Topas _ II 




u 


» 


y 


26 


a 


/> 


y 


26 


B 


1,52749 


1,67631 


1,68061 


1 7058*22" 


1,60840 


1,61049 


••^•Ili 


560 7*20;* 


C 


2820 


7779 


8203 


47*58" 


0935 


1144 


18*52" 


1 D 


3013- 


8157 


8589 


17050*26" 


1161 


1668 


2100 
2408 


5^;^;; 


! E 


3264 


8634 


9084 


180 3'i4" 


1452 


5828 


F 


3479 


9053 


1.695 15 


9*20** 


1701 


1914 


2652 


56042*10" 


; G 


3882 


9836 


1,70318 


17*24" 


2154 


2365 


3123 


5505o'4o" 


1 " 


1,54226 


1,70509 


1,71011 


18026*52" 


1,62539 


«,62745 


1,63506 


55011« 0" 


1 Fraunb. 
1 Linie 


Kirchhoff 


V. Lang 1877. 


Quincke 1880. 


Arragonit 


Gyps 


Gyps 




2dbei250 


«bei 16,8° 


/Jbei 17,70 : y bei 16,8« i2dbeii8,oo| 


« ß 


y 1 


B 


180 5'23" 


1,517427 


«,519407 


1,52725« 


57° 18* 









C 


^'K 


18325 


20365 


28IA2 
30483 


57^2* 


i,5«768 


«,5«992 


«,52679 


D 


II' 7" 


20818 


22870 


580 8* 


2007 


2299 


2944 


1 E 


i6;45;; 


23695 


25806 
28262 


33552 


580 6* 


2289 


?lil 


3238 


1 F 


22*14" 


26269 


35994 


57° 28* 


2567 


353« 


G 


3i'30" 


«,530875 


1,532831 


«,540736 


560 13' 


«,52945 


«,53218 


1.53942 


H 


1 8040*20" 
















Fraunb. 
Linie 


Heusser 185a. 


Linie 


Arzruni 1877. 


Scbwerspath 


a \ ß \ y \ 26 




a 1 ß 


y \ 2ö 




Baryt bei 20© 


1 B 


1,63258 


1,63370 


1,64415 


36O25* 


H« 


«,^335« 


«,63457 


«,6453« — 


C 


3362 


3476 


4521 


36° 43' 


Na 


3609 


37«7 


4795 37° 28* , 


D 


3630 


3745 


4797 


36048' 


H^ 


4254 


4357 


5469 — 1 


F 


4266 


4093 
4393 


5167 
5484 


37^ 19; 
37'' 52' 


• Baryt bei looo j 


G 


4829 


4960 


6060 


380 16' 


H„ 1,63238 


«,63330 1,643521 — 


H 


1,65301 


1,65436 


1,66560 


380 26* 


Na 3503 


3604 4635 40° 15' 






H^ 4140 


4244 5287 — 


Arzruni 1877. 


Linie 


a \ ß \ y \ 26 


a \ ß \ y \ 26 




Coelestin bei 20° 


Anglesit bei 20*^ 


H« 


1,61954 


1,62120 


1,62843 


1,86981 


1,87502 


1,88630 


— 


Na 


2198 


2367 


3092 510 12' 


7709 


8226 


9365 


75^24' 


H/» 


2790 


2960 


3697 ~ 


9549 


1,90097 


1,91263 


— 




Coelestin bei loo« 


Anglesit bei lOoO ||| 


Na 


1,61862 


1,62044 
2289 
2881 


1,62717 — 
2968 540 19' 
3572 — 


1,86803 
7520 
9370 


8070 
9947 


1,88380 

9124 

1,91031 


8»°44' 


F'raunb. 
Linie 


Pape 1874. 


Linie 


Calderon 1877. 


Kupfervitriol 


Zucker 




a 


ß 


y 


2dbeii90 




a 


^ 


y 


20 


D 


1,51590 
1983 


1.53940 


1,54622 


55%5' 


Li 


«.5379 


«,5639 


«,5693 


47° 56' 


E 




4996 




Na 


397 


667 


716 


48« 


F 


2307 


— 


5351 


— 


Tl 


422 


685 


734 


48» 8' 


G 


1,52872 


~ 


1,55978 




__ 
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Brechungsexponenten einiger isotropen festen Körper 

und 


Aenderung der Brechungsexponenten fester Körper mit der Temperatur, i 


Litteratur s. Tab. 96, p. 220. 


Brechungsexponenten für die Fraunh. Linien A bis H, die Wasserstoff linien H^, H^^ H^ u. die Natriumlinie Na. 


Sdirauf. 


Gladstone 


Gercken. 


Baden 




1860. 


u. Dale. 


1877. 


Powell 


Stefan. 1871. 


1 Sub- 




Fester 


Thallium- 


Steinsalz 


Steinsalz 


Sylvin 


Kalium. 


Fluss- 


stanz: 


Diamant 


Phosphor 


prisma 




Prisma I. 


Prisma n. 


alaun 


spath 


Temp.: 




25** 


— 


— 


170 


220 


20® 


210 


210 


A 





2,1059 


1,73667 


— 


1,53663 





148377 


145P57 


_ 


B 


2^46062 


— 


4197 


1.5403 


3918 


1.53902 


8597 


5262 


143200 


C 


— 


— 


4471 


^'§ 


4050 


4032 


8713 


5359 
5601 


— 


D 


2^6986 


2,1442 


5242 


448 


4418 


4400 


9031 


3390 j 


E 


2,47902 


— 


6284 


498 


4901 


4882 


9455 


5892 




F 




— 


7229 


541 


5324 


5304 


1.49830 


6140 


3709 


: G 


— 


— 


1.79115 


622 


6129 


6108 


1.50542 


6563 


3982 


1 H 


2,5142s 


• 


2,3 "0 




1,5691 


1,56823 


1,56806 


1,51061 


1.46907 


1.44204 ' 


*) Aus den übrigen Brechungsexponenten vermittelst der Cauchy'schen Dispersionsformel berechnet, ||| 


Wemicke 1871. 


'l^^.^ 


Haagen 
1867. 


Bedson u 1 
Car. Will. 


Sub- 


Brom- 


Jod- 


Chlor- 


Fester Phosphor 


Blei- 


Steinsalz v. 


Steinsalz 


■ stanz : 


silber 


silber 


silber 


(Flüssiger Phosphor s. Tab. 87a). 


nitrat 


Friedrichthail 


j Dichte: 


^=6.493 


- 


^=5.551 


^=1,8244 


</f= 1,8209 


</'= 1,8191 


— 


</^=2,l492 


^4=2,1641 


' Temp.: 


— 


— 


— 


/= 29,20 


/=34.7^ 


^=37.5** 


— 


20« 


15° 


1 ^« 


2,2331 


2,1531 


2,0462 


2,09300 


2,09154 


2,08873 


1.7730 


1,54046 


1.54095 


Na 


2.2533 


2,1816 


2,0611 


— 


— 


— 


1,7820 


— 


— 


^ß 


2,3140 


2,2787 


2,0958 


2,15831 


2,15766 


2.15388 


1,8065 


1.55319 


1.55384 j 


H, 


— 


— 


2,1309 


2,19885 , 2,19748 

1 


2,19462 


— 


1,56056 


1,56128 ! 


Aenderung ^1^ des Brechungsexponenten des erwfirmten Körpers gegen Luft von Zimmertemperatur 


fOr 1° Temperaturzuwachs. 


Positive Werthe von ^1° bedeuten Zunahme, negative Werthe Abnahme desselben. !| 


Substanz 





Bei 
Zimmer- 
temperatur 


^lO für Temp. 


Beob- 
achter 


Substanz 


3 


j^el 
Zimmer- 
temperatur 


^lO für Temp. 


Beob- 1 
achter ' 


I. Isotrope 












IL Einaxige 


1 








Körper 






0,0000 






Krystalle. 


( 


),0000 






Glas 


B 


^ = 1,5260 


0202 


18-930 


Stefan 


Kalkspath . . 


y^ w= 1,6680 


000 


16-80° 


Rudberg 




C 


1,5270 


0206 


,» 


.. 




}, «=1,4908 


067 


., 


»» 




D 


1.5297 


0230 


w 


.» 


„ flf= 2,723 


D 01=1,6585«) 


roF 


17—66 


Fizeau 




£ 


1,5331 


0266 


,. 


.. 




„]*=M86V) 


), 


)» 




F 


1.5360 


0290 


M 


1, 


Q^« 


^01=1,5497 ■ 


- 041 


16-80 


Rudberg 




G 


1,5414 


0345 


». 


„ 




„ *=i.5590 ■ 


-044 


« 


» 


Flintgl., schwer. 












,. ^" = 2,654 


D 


w= 1,5444 


-0537 


20 


Fizeau 


d = 4»H 


D 


1,682 


0687 


20—49 


Fizeau 




,1 


,. 


-0548 


30 


»» 


„ gewöhnliches 














». 


.. 


-0559 
- 0628 


40 


,. 


d = 3.584 


D 


1,6112 


026 


13 61 


., 




»* 


*= 1.5536 


20 


« 


Crownglas 














n " 


- 0644 


30 


« 


(Zinkglas von 














j» »» 


- 0661 


40 


„ 


Mae8)</= 2,626 


D 


1,5204 


000 


18-55 


t, 


IIL Zwd- 










Glas V. St. Go- 












axige 












bain ^=2,514 


n 


1,528 


0100 


18—50 


.. 


Krystalle. 












„ ^=2,438 


n 


1.5033 


0162 


18-57 




Arragonit. . . 


F 


«=1,5348 


-097 


16—80 


Rudberg! 


Steinsalz . . . h 


B 


1.5391 


— 374 


20—93 


Stefan 




„ 


/J=i,6906 


- 128 


,) 


1, ' 




D 


1.5441 


- 373 


.^ 


„ 




»» 


y=i,695i 


- 139 


»1 


»' 




F 
D 


1.5531 
1.4903 


-SS 






(jvps 


n 


«='»5207») 

/9=:l,5228«) 

y= 1.5305') 


- 14 
-44 


12 — 40 


Dufet 


Sylvin , 


21-94 


.. 






« 


.» 


1 Flussspath . . . 


D 


1.4339 


- 124 


22-93 


.. 




»» 


-25 


»» 


" 


,1 ^ = 3»2 


D 


M35 


- 136 


12-55 


Fizeau 














«) Nach Rudberg. >) Nach v. Lang. |l 
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»5 



Brechungsexponenten verschiedenartiger fester und festflüssiger 


Substanzen. 




Litte ratur s. Tab. 96, p. 220. 




I. Isotrope Substanzen. 




1 Die Brechungsexponenten u wurden ennittelt: a) an Prismen (P); b) durch Totalreflexion (T); c) aus 
!: den Constanten der ellipt sehen Polarisation bei Reflexion (R); d) aus einer von dem durch Metallblattchen 


' hindurchgegangenen Licht bewirkten Verschiebung von Interferenzstreifen (V); e) aus den Newton'schen Inter- , 


1 ferenzstreifen dünner Blättchen (S); f) aus der Intensität des Lichtes nach dem Durchgang durch Blättchen (J). j| 




Tem- 













Fem- 


s 






1 


Substanz 


pera- 


1 


/* 


Beobachter 


•5 


Substanz 


pera- 




/" 


Beobachter 






tur. 


!j 






a 




lur. 


'^ 






s 


Achat 


23° Na 1 1,540 F. Kohlrausch 


T 


Gläser 








; Alaune 










Antimonglas 


— 


roth 1,08 


Wollaston 


T 


Kaliumalaun 


16 


M 1,4561 


,^ 


„ 


„ 


- „ 2,013 


Jamin 


R 


}i 


— 


M i,45S7 


Fock 


), 


schwarzes Glas 


240 


Na i 1,5489 


F. Kohlrausch 


T 1 


Thalliumalaun 


— 


„ 1 M888' 


1, 


Kupferoxydulglas 


23 


„ ''.5224 


,* 


„ ' 


Kaliumeisenalaun 


S— 6 „ 1 1,4817 1 Topsöe und 


P 


Kobaltglas 


,* 


„ ',5115 


,» 


1 
„ 


Ammoniumeisen- 




Gummi arabicum 


— roth 1,514 


Wollaston 


T 


alaun 


mert. ., , 1,4854 ) Christiansen 


^^ 


,> 


— 1 „ 1,480 


Jamin 


R 


Chromalaun 


22 , „ 1481 iF. Kohlrausch 


T 


Harze 








Selenalaun, 


t ! 




Aloeharz 


— ' M ',6ig 


,, 


1 


: A-^/(ÄÖ4)s+24aq, 


— 


» ',4801 


Topsöe u. Christ. 


P 


Colophonium 


— 


», 1,545 


,} 


,, > 


Ammoniumjodid 


— 


M ! 1,7031 


»> 


»1 


Copal 


— 


,, 


1,528 


1 „ ;l 


Balsame 












Mastix 





,) 


1,535 


Wollaston 


T 1 


Canadabalsam 


— 


roth 


1,528 


WoUaston 


T 


Pech 





V |',53' 




& 


Perubalsam 


19,2 £ 


1,585 


Baden Powell 


P 


Kaliumbromid 





Na ■ i,5593|Topsöeu. Christ. 


»> 


n 


D 


1,593 


»» >, 


Kaliumjodid 





„ 1,6666 


»t 


f1 1 


ft 


V 


F 


1,613 1 „ ! ., 


Kupferoxydul 





Li 2,18489 Fizeau j „ ,'| 


^ V 


» 


H 


1.653 


f, 1 „ 


„ d^^ = 5,975 


— 


B 2,534 


Wemicke 


N| 


Bar3aimnitrat 


ti 


Na 


»,5711 


Topsöe U.Christ. „ 


»» M 


— 


D 2,705 


n 


,, 1 


Bernstein 


21 


t« 


1,532 


F. Kohlrausch ' T 


» >, 


— 


F 2,963 


„ 


n 


Bleiborat 


— 


roth 


1,825 


Jamin 


R 


Mangansuperoxyd- 




1 






Bleiglätte 


— 


»> 


2,076 


,, 


1» 


hydrat, ^» = 2,542 





D ! 1,862 


,, 


1 
„ 


Bleisuperojcyd- 












Metalle und Legi- 










1 hydrat, ^=6,169 


— 


D 


2,229 


Wemicke 


N 


rungen 




1 




I 


1 Blende 


— 


Na 


2,369 


H. Becquerel 


P 


Zink 


— 


„ '1,7735 


Beer 


rI. 


r Diamant oktaedr. 


— 


„ 


2,420 


„ 


», 


Suhl 


— 


„ 2,2634 


„ 


„ 


; Elfenbein 


21 


1, 


1,540 


F. Kohlrausch T | 


Silber 


— 


„ 0,2694 


„ 


„ 


„ anderes Stück 


19 


M 


i»535 


»1 


*, 


,» 





F 0,3-0,6 


Quincke 


<^i 


Fette 












„ 








3.2-4,8 


Wemicke 


, Spermaceti 


— 


roth 


1,535 


Wollaston 


», 


Gold 





— 


0,2705 Quincke 


J' 


Talg 


— 


»» 


'49 


,1 


», 


Platin 


— 


— 


',9493 „ 


R 


Wachs, Bienen- 


— 


«» 


'»542 


,1 


»» 


Glockengut 


— 


Z> 


1,0052 Beer 


„ 


„ weiss 


— 


»> 


',535 


«» 


,} 


Spiegelmetall 


— 


,T 


1,1192 


,, 


i Flussspath, derb, 










Natriumchlorat 


22 


Na 


1,51451 F. Kohlrausch 
'.4953 M 


* 


' grau 


23 


Na 1,4324 F. Kohlrausch 


i> 


Obsidian 


23 


„ 


[ ,, schwarz 


19 


.. 11,4342' M 


H 


Realgar 




roth 


2,454 


Jamin 


„ 


Fuchsin 


21 


A 2,10 


Sirks 


N 


Schiefer, Devon- 


22 


Na 


'.534 


F. Kohlrausch 


R, 


ff 


1» 


B 2,30 


»» 


„ 


Selen 


— 


roth 


2,605 


Jamin 


^i 


„ 


11 


C 


2,44 


», 


^ 


»* 


— 


A 


2,653 


Sirks 


rI 


»» 




^ ,',73 


Wemicke 


»» 


— 


B 


2,730 1 „ 


N 


ji 


— 


B 1,81 


,' 


*» ,» 


— 


C 


2,786 ! 


,1 . 


1 " 


— 


C 1,90 


»» 


»» »» 


— 


D 


2,98 


„ 


1 *' 


— 


G 1,31 


T, 


»t „ 


— 


B 


2,655 


H. Becquerel 


p ; 


i> 




^ i,S4 


»» 


„ Spinell 




Na 


'.7'5 


„ 


„ 



La 
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Brechungsexponenten verschiedenartiger fester und festflüssiger 


Substanzen. 


Litteratur s. Tab. 96, p. 220. i 


IL Optisch einaxige Krystalle. 


1 (0 =r Brechungsexponent des ordentlichen Strahles, * =: Brechungsexponent des ausserordentlichen Strahles, 


1 von Kohlrausch mit dem Totalreflcctometer, sonst an Prismen gemessen. 


Substanz 


1 
23 


1 

i 

Na 


ta 


( 


Beobach 


ter , 
Lisch 


Substan 


z 


B 


1 


Ol 


c 


Beobachter 


Amethyst 


»,544c 


>l 1,5533 


F.Kohlra 


Citrinquarz 


22 


Na 


1,5444 


1 ,5532|1 .Ivohlrauächli | 


1 Anatas 


20 


D 


2,S354! 2,495? 


) Schrauf 


Eis 


— 


roth 


1,3060 


1,3073 


Reusch ! 


1 Apatit, ZiUerthal 


21 


7, 


1,646] 


1,6417 


' Heusser 


„ 


— 


grün 1,3120 


1,3136 


„ 1 


j „ a. Spanien 


20 


ji 


',039« 


> 1,634s 


Schrauf 


Elfenbein 


— 


viol. 1,317 


1,321 


„ 1 


Beryll 


22 


grün 


1,570: 


^ 1,5751 


Heusser 


21 


Na 1,5392 


1,5407 


F. Kohlrausch | 


„ v.Nertschinsk 


21 


D 


1,570: 


\ «,5659 


Schrauf 


Glimmer, schwarzer 


23 


„ 


— 


1,586 


„ ' 


„ V. Elba 


19 


jj 


1,5734 


[ 1,5684 


1, 


Natronsalpeter 


17 


D 


1,5874 


1,3361 


Schrauf 


„ V. Brasilien 


18 


f, 


1,5821 


1,57571 


f, 


23 


Na 


1,5854 


1,3369 


F. Kohlrausch' 


„ wasserhell 


24 


Na 


1,5725! i,5678,F.Kohirausch' 


! Nickelsulfat 










Topsöe und 


„ grünblaulich 


23! n 


«,5804 1,574^ 


„ 


i (+6//.a) 


— 


„ 


1,5109 


1,4873 


Christ, ! 


Blutlaugensalz, 








„ 


24 


„ 


1,5099 


1,4860 


F. Kohlrausch 1 


gelbes 


24 „ 1,5752 1,5815 


„ 


Turmalin 


22 


grün 


1,6479 


1,6262 


Heusser 

1 


III. Optisch zvveiaxige Krystalle. 


Die Hauptbrechungsexponenten «, /9, y an Prismen (P) oder mit dem Total reflectometer (T) gemessen. 
Der optische Axenwinkel 2 aus dem in Luft oder Oel beobachteten scheinbaren Axenwinkel und 


aus ß hergeleitet (s) oder aus a, ß und y berechnet (b). 


Substanz 


Tempe- 


Licht- 


a 


ß 


y 


26 


Beobachter 


Methode 




ratur 


art 












Adular v. d. Eifel 


210 


Na 


1,5206 


1,5250 


1,5253 





F. Kohlrausch 


T 


„ V. St. Gotthardt 


„ 


,, 


1,5192 


1,5230 


1,5246 


— 


ScKrauf 


„ 


Asparagin 




D 


i»5476 


1,5800 


1,6190 


86° 37' 


P; b 


Bittersalz 


— 


Na 


1,4325 


1,4554 


1,4608 


510 25' 


Topsöeu.Christiansen 


P; s 


1» 


21 


„ 


1,4324 


1,4553 


1,4612 




F. Kohlrausch 


T 


Blutiaugensalz, rothes 


— 


D 


1,4319 


1,4549 


1,4602 


51 28' 


Fock 


T; s 


— 


,, 


1,5660 


1,5689 


1,5831 


490 10' 


Schrauf 


P; b 


Borax 


23 


Na 


1,4463 


1,4682 


1,4712 




F. Kohlrausch 


T 


1 Brechweinstein 




„ 


1,6199 


1,6360 


1,6375 


42° 34' 


Topsöeu.Christiansen 


P; s 1 


1 Glimmer, ostindischer 


23 


,, 


1,5609 


«,5941 


1,5997 




F. Kohlrausch 


T 1 


)) 




„ 


1,5692 


1,6049 


1,6117 


170 48' 


Matthiessen 


T; b 


Gyps 


19 


„ 


1,52056 


1,52267 


1,52975 


57** 30.8' 


Angström 


P;b 1 


Kalisalpeter 


16 


D 


1,3346 


1,5056 


1,5064 


70 ,2' 


Schrauf 


_,i 


Kaliumchromat 


— 


Na 




1,7254 




510 40' 


Topsöeu.Christiansen 


P; s 


Kaliumsulfat 


— 


V 


1 14932 


1,4946 


1,4980 


•67° 4' 


F. Kokrausch 


„ 1 


Kupfervitriol 


23 


„ 


1,5140 


1,5368 


1,5433 




T 1 


Magnesiumchromat 




„ 


1,5211 


1,5500 


1,5680 


75° 28; 


Topsöeu.Christiansen 


P; s 


Nickelsulfat (+ 7 I/^O.) 


— 


,, 


1,4669 


1,4888 


1,4921 


410 56' 


Scirauf 


„ 


Schwefel, prismatisch 


16 


jB 


1,9365 


2,0210 


2,2215 


71° 27; 


P;b 


» n 


„ 


D 


1,9505 


2,0383 


2,2405 


72° 20' 


,' 


,, 


j) >) 


,, 


E 


1,9643 


2,0544 


2,2588 


72° 48' 


,, 


», 


Seignettesalz 


28 


roth 


14889 


1,4927 


1,4946 


73° 59' 


Müttrich 


P;s 


n 


,» 


Na 


1,4906 


1,4952 


1,4975 


72° 30' 


" 


^" 


Weinsäure 




„ 


1,4948 


1,5345 


1,6051 


78° 9' 


W. Kohlrausch 


T; b 


Weissblei 


— 


B 


1,7915 


2,0595 


2,0613 


8° 22' 


Schrauf 


P; b 


)» 


— 


D 


1,8037 


2,0763 


2,0780 


8° 14' 


\y 


», 


j> 


— 


E 


1,8164 


2,0919 


2,0934 


r 35' 


Topsöeu.Christiansen 


,, 


Zinkvitriol 


— 


Na 


1,4568 


1,4801 


1,4836 


46° 14' 


P; s 


Zucker 


24 


», 


1,5362 


1.5643 


1,5698 




F. Kohlrausch 


T 
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Litteratur, betreffend Brechungsetponenten gasförmiger, 
flüssiger und fester Körper. 

Hinter jeder Litteraturangabe ist kurz in Parenthese bemerkt, auf welche Substanzen 
die Beobachtungen sich vorzugsweise beziehen. Ein vorgesetzter Stern bedeutet, dass die be- 
treffende Constante in den Tabellen 85 — 95 nicht aufgeführt ist. 



Angström, Pogg. Ann. 86, 206; 1852. (Gyps für A^^-Licht) 

Arago, cf. Biot. 

Arzruni, Groth Z. S. f. Krystgr. 1, 165; 1877. (Schwerspath, Coelestin und Anglesit zwischen 

20 und 200*^.) 
Baden Powell, Pogg. Ann. 69, iio; 1846. (Verschiedene Substanzen.) 
Baille, C. R, 64, 1029; 1867. — ^ogg. Ann. 132, 319; 1867. (Wasser, *Schwefelkohlenstoff, 

*Glycerin für verschiedene Temperaluren.) 
H. Becquerel, Ann, eh. phys. (5) 12, 5; 1877. — CR. 84, 211 ; 1877. (Verschiedene Sub- 
stanzen für rothes oder A'b- Licht — Blende (Tab. 95) nach Fizeau?) 
Bedson u. Carleton V\rilliam8, Ber. ehem. Ges. 14, 2549; 1881. (*Phenol, Steinsalz und *an- 

dere Salze fest und 'gelöst.) 
Beer, Pogg. Ann. 92, 402; 1854. (Metalle nach den Beobachtungen Jamin's 1848.) 
Blot u. Arago, Mem. de VAcad. 7, 301; 1806. — Gilb. Ann. 25, 345; 1807 und 26, 79; 1807. 

{JLuh und *andere Gase.) 
Brühl, Liebig Ann. 200, 139; 1880 und 203, i; 1880. (Organ. Flüssigkeiten bei 20<>.) 
Calderon, Groth Z. S. f. Krystgr. 1, 73; 1877. (Zucker.) 
Christiansen, cf. Topsöe. 
Dale, cf. Gladstone. 

Damien, Brechende Kraft der Flüssigkeiten, Dissert. Paris 1881. — Ann. de P^cole norm. (2) 

10,233; 1881. — CR. 91, 323; 1880.— J.d. Phys. 10,198. 394.43«; 1881. (Wasser, 

^Essigsaure, fester und flüssiger Phosphor, wässerige und alkohol. ^Lösungen von 

Calciumnitrat, Natriumhyposulfit, Kaliumjodid und Glycerin für verschied. Temp.) 

Delambre, s. Laplace, M^c. c^L 4, 237. 246. 272. Paris 1805. (« für Luft aus Constante der 

astronomischen Refraction: a = 0,000293876). 
Dufet, Bull. Soc. Min. 4, 1 13. 191 ; 1881. — J. d. Phys. 10, 513; 1881. (Temperatureinflussbei Gyps.) 
Dulong, Ann. eh. phys. (2) 31 , 154; 1826. (Gase und Dämpfe, darunter: *NH^,*Cl%^*HCl,*H%S, 
Dutirou, Ann. eh. phys. (3) 28, 206. 501; 1850. (Gläser.) \^HCN,*Ch^*C2ff^) 

Esselbach, Pogg. Ann. 98, $41; 1856. (Quarz.) 

Fizeau, Ann. eh. phys. (3) 66, 429; 1862. — Pogg. Ann. 119, 87. 297; 1863. (Temperatur- 
einfluss bei Glasern, Flussspath, Kalkspath.) 
„ Ann. cb. phys. (4) 2, 143; 1864 (Temperatureinfluss bei Quarz.) 

„ C. R. 60, I161; 1865. — Pogg. Ann. 126, 611; 1865. (Kupferoxydul für rothes Lichl.) 
Fock, Groth Z. S. f. Kr}'stgr,4, 583, 1880. (a — Monobromnaphtalin, Phenylsenföl und Kryslalle 

für iVfl-Licht.) 
Fraunhofer, Ber. Münchn. Akad. 5, 224; 18 14— 181 5. — Gilb. Ann. 56, 264; 1867. (Gläser 

Wasser, Terpentinöl, Kalilösung.) 
Gercken, Mathemat. Theorie der Dispersion des Lichtes, Dissert. Göttingen 1877. p. 22 — Wied. 

Bcibl. 2, 407; 1878. (♦Benzoylchlorid, •Oleum Cinnamoneum u. Thalliumprisma.) 
Gladstone u. Dale, Phil. Trans. 148, 887; 1858 und 153, 317; 1863. — Proc Roy. Soc. 
London 9, 328; 1857 u. 12, 448; 1862. — Phil. Mag. (4) 17, 222; 1859 
und (4) 26, 484; 1863. (Verschiedene, meistens organ. Flüssigkeiten für 
verschiedene Temperaturen.) 
„ Phil. Mag. (4) 18, 30; 1859. — Pogg. Ann. 108, 632; 1859. (Phosphor, 

fest, *geschmolzen und ♦gelöst in CS^.) 
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Litteratur, betreffend Brechungsexponenten gasförmiger, 
flüssiger und fester Körper. 



Glazebrook, Proc. Roy. Soc. London 29, 205; 1879. (Kalkspath.) 

V. Goldschmidt, Verwendbarkeit einer Kaliumquecksilberjodidlösung bei mineralog. und petro- 
graph. Untersuchungen. Dissert. Stuttgart 1880, p. 51. — N. Jahrb. f. Min. 1881. 
— Wied. Beibl. 5, 161 ; 1881. (Kaliumquecksilberjodidlösungen verschiedener 
Concentration.) 
Grunmach, Z. S. f. Instrumentenkunde 1, 342; 1881. (Spec. Gew. opt. Gläser.) 
Haagen, Pogg. Ann. 131, 117; 1867. (Organ, und •anorgan. Flüssigkeiten. Steinsalz.) 
Heusser, Pogg. Ann. 87, 454; 1852. (Schwerspath und andere Krystalle.) 
Jamin, Ann. eh. phys. (3) 29; 263; 1850.— Pogg. Ann. Erg. III, 232; 1851. (Feste und fest- 
flüssige Substanzen.) 
„ C. R 45, 892; 1857. — Ann, eh. phys. (3) 52, 163, 1858. (Wasserdampfund Einfluss 

des Druckes auf *Wasser.) 
„ Ann. eh. phys. (3) 59, 282, 1860. (Luft und *andere Gase für weisses Licht.) 
van Kerkhoff, Arch. Mus6e Teyler 3, 117; 1870. — Arch. n^erl. 6, 177; 1871. (Analyse 

optischer Gläser.) 
Ketteier, Farbenzerslreuung der Gase. Bonn 1865. — Pogg. Ann. 124, 390; 1865. (Gase.) 
Kircfafaoff, Pogg. Ann. 108, 567; 1859. (Axenwinkel 26 von Arragonit, mit Benutzung von ß 
von Rudberg ) 
. F. Kohlrausch, Wied. Ann. 4. i; 1878. (Feste Körper, *Schwefelkohlensloff, ♦Alkohol und 
♦Wasser für Wa-Licht.) 
W. Kohlrausch, Wied. Ann. 6, 86; 1879. (*Natronsalpeter, *Gyps, Weinsäure für Aa-Licht.) 
Kundt, Pogg. Ann. 145, 67. 164; 1872. (Wässeriger Alkohol u. alkohol. Lösungen; wässerige 
Lösung von ♦Kaliumpermanganat.) 
„ Wied. Ann. 4, 34; 1878. (Organ, Flüssigkeiten.) 
Landolt, Pogg. Ann. 117, 353; 1862. (Wasser u. organ. Säuren für 15 — 30°.) 

„ Pogg. Ann. 122, 545; 1864. (Alkohole, Ester, Aldehyde u. a. organ. Flüssigkeiten für 
verschiedene Temperaturen.) 
V. Lang, Wien. Sitz.-Ber. 69, II 451; 1874. — Pogg. Ann. 153, 448; 1874. (Temperatur- 
einfluss bei Luft.) 
„ Wien. Sitz.-Ber. 76, n 793; 1877. (Gyps.) 
Long, Silliraan J. 21, 279; 1881. - Wied. Beibl. 5, 576; 1881. (Ester für 15—26° bei Na Licht.) 
Lorenz, Wied. Ann. 11, 70; 1880. (Luft u. ♦andere Gase; Flüssigkeiten u. Dämpfe derselben; 

für Li- u. A'a-Licht.) 
Mascart, Ann. de Tecole norm, (i) 1, 238; 1864. — CR. 58, im ; 1864. (Kalkspath u. Quarz.) 
„ Ann. eh. phys. (4) 14, 144; 1868. (Gläser) 
„ Ann. de T^cole norm. (2) 6, 9; 1877. (Gase.) 
Matthiessen, Schlömilch Z. S. f. Math. u. Phys. 23, 187; 1878. (♦Gyps u. Glimmer; ♦Flüssig- 
keiten; durchsichtige Medien des ♦Auges; für A'b-Licht.) 
Mttttrich, Pogg. Ann. 121, 193. 398; 1864. (Weinsteins. Kali-Natron; ♦Rüböl u. ♦Wasser; für 

♦verschiedene Temperaturen; bei rothem u. Na-lAchU) 
Nasini, Ber. ehem. Ges. 15, 2878; 1882. — Gazzetta Chim. Ital. 13; 1883. (CS^, ♦äj^C)«, ♦50s,*50s 

und organische .S-haltige Flüssigkeiten.) 
V. Obermayer, Wien. Sitz-Ber. 61, II 797; 1870. (Zuckerlösungen.) 
Olds, s. Quincke, Wied. Ann. 10, 542; 1880. (Aethyläther u. Oele.) 

Pape, Pogg. Ann. Erg. VT, 35; 1874. (Kupfervitriol; 2Ö aus den Daten der Abhandlung neu berechnet.) 
Powell, cf. Baden Powell 
Quincke, Pogg. Ann. 119, 368; 1863 u. 120, 599; i^^S- (Metalle.) 

„ Festschr. d. naturf. Gesellsch. zu Halle. 1879, p. 321. — Wied. Beibl. 4, 123; 1880. 
(♦Cassiaol, ♦Flintglas, Quarz u. Gyps.) 
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Litteratur, betreffend Brechungsexponenten gasförmiger, 
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Reusch, Pogg. Ann. 121, 573; 1864. (Eis.) 

Le Roux, Ann. eh. phys. (3) 61, 385; i86r. — C. R. 51, 800; 1860. (Dämpfe.) 

Rudberg, Pogg. Ann. 14, 45; 1828. (Kalkspatb und Bergkrystall.) 

ft ^ogg. Ann. 17, i; 1829. (Arragonit und Topas; Axenwinkel 2 ä nach Berechnung 

von Beer, s. Einleitung in die höhere Optik. Braunschweig, 1853, 379.) 
)i Pogg. Ann. 26, 291, 1832. (Temperatureinfluss bei Kalkspath, Quarz^ Arragonit.) 

Rtlhlmann, Poßg. Ann. 133, i. 177; 1867. (Wasser für o — 92°.) 
Sarasin, C, R, 85, 1230; 1877. (Quarz.) 

„ C. R. 95, 680; 1882. (Kalkspalh.) 
Schrauf, Wien.Sitz.-Ber.4l,769; 1860 u. 42, 107; 1860. — Pogg. Ann. 112, 588; 1861. (Krj'sUlle.) 
Sirks, Pogg. Ann. 143, 429; 1871. (Selen u. Fuchsin.) 
Stefan, Wien. Silz.-Ber. 63, IT 239; 1871. (Isotrope feste Körper und Temperatureinfluss bei 

denselben.) 
Topsöe u. Christiansen, Ann. eh. phys. («;) 1, 5; 1874. — ^ogg. Ann. Erg. 6, 499; 1874. 

(Krystalle.) 
Wemicke, Pogg. Ann. 139, 132; 1870. (Kupferoxydul, Bleisuperoxydhydrat, Mangansuperoxydhydr.) 
»» Poßß- Ann. 142, 560; 1871. (Jod-, Brom- und Chlorsilber an Prismen und mit 

*Newton'schen Interferenzstreifen.) 
T» Poßß. Ann. 155, 87; 1875. (Fuchsin am F'risma u. durch *f ntensitälsmessung ; Silber 

durch Intensitätsmessung.) 
„ Z. S. f. Instrumentenkunde 1, 353; 1881. (Mclhylsalicylsäure u. zimmtsaures Aethyl.) 

E. Wledcmann, Pogg. Ann. 158, 375; 1876. (* Wasser, Cassiaöl, *Glas.) 
Williams, cf. Bedson. 
van der Willigen, Arch. Musee Teyler, 1, 64 u. 201; 1868 u. ?, 183; 1869. (8 Glaser.) 

„ Arch. Mus<:*e Teyler, 1, 74 ; 1868. (Schwefelsäure in 18 versch. Concenlrationen.) 

„ Arch. Musde Teyler, |, 161; 1868, femer 2, 222; 1869 u. 3, 15; 1870. 

(Wasser u. wässerige Lösungen, *Aethyläther, Terpentinöl, Zimmtöl, Anisöl.) 
„ Arch. Mus^e Teyler 2, 153; 1869 u. 3, 34; 1870. (Kalkspath u. Quarz.) 

„ Arch. Musce Teyler, 2, 199; 1869. (Wasser bei verschied. Temp., Alkohol in 

4 verschied. Concentraliooen «. wässeriges *Glycerin in 3 Concentrationen.) 
„ Arch. Mus^e Teyler, 2, 218; 1869. (Benzin.) 

„ Afch. Mus^ Teyler, 2, 238; 1869. (Salzsäure, Salpetersäure u. Essigsäure.) 

„ Arch. Mus^e Teyler, 3, 55; 1870. (Schwefelkohlenstoff.) 

WoUaston, Phil. Trans. 1802, I 365.— Beer, Höhere Optik. Braunschweig 1853, 416. Tab. VI. 
(verschiedene undurchsichtige Substanzen, Glaser u. *KrystalIe; ♦Salpetrige Säure, 
♦Alkohol, *Aether, ♦Wasser, wässerige und alkoholische ♦Losungen; für äusserstes 
Roth.) 
WüUner, Pogg. Ann. 133, i; 1868. (Wasser, ♦Glycerin, ♦Alkohol u. ♦Mischungen derselben 
Flüssigkeiten, ♦Zinkchloridlösungen und Schwefelkohlenstoff; für lO — 30**.) 
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Drehung der Polarisationsebene des Lichtes in Krystallen 

für I mm Krystalldicke. 

Litteratur: 
Bodewig (i), Pogg. Ann. 157, p. 122. 1876. 
(2), Ztschr. f. KrysU 1, p. 72. 1877. 
Descloizcaux (i), C. R. 44. p. 876. 909. 1857. — Ann. d. chim. (3) 51, p. 36«- ^«S?. — Pog&- 
Ann. 102, p. 47». 474- »857. 
„ (a), C. R. 68, p. 308. 1869 u. 70, p. 1209. 1870 - Pogg. Ann. 137, p. 629. 1869 u. 

141, p. 300. 1870. 
Groth, Berl. Manatsber. 1869, p. 140. — Pogg Ann. 137, p. 433- '869. 
Hintze, Pogg. Ann. 157, p. 127. 1876. 
V. V. Lang (i), Wien. Ber. 65. H, p. 3°. »872. 

„ (2), Wien. Ber. 71. IT, p. 707. 1875. — Pogg. Ann. 156, p. 422. 1875. 

n (3). Wien. Ber. 74. n, p 209. 1876. 

Marbach (i), Pogg. Ann. 94, p. 412. 1855. — C. R. 40, p.793. »85 5- — Ann. d. chim. (3) 44. p. 4« '855- 

(2), Pogg, Ann. 99, p. 451. 1856. 
Papc, Pogg. Ann. 139, p. 224. 1870. 
Sohnckc, Wied. Ann. 3, p. 516. 1878. 
Sorct u. Sarasin, C. R. 95, p. 635. 1882. 
Stefan, Wien. Ber. 50. II, p. 380. 1864. - Pogg. Ann. 122, p.631. ^864. — Phil. Mag. ^4) 28, p. 137» 1864. 



1 



Strahl 



Q u a r z.^) 

Soretu.Sarasin 



bei 20° C. 



A 


12,668° 


a 


14,304 


B 


I5»746 


Li 




C 


I7»3t8 


D, 


21,684 




21,727 







E 


27^543 


F 


32.773 


(i 


42,604 


h 


47,481 


H 


5M93 


K 


52,155 


L 


55,625 


M 


58,894 


G/9 


63,628 


N 


64,459 


Cdio 


69454 





70.587 


Cdw 


72,448 


P 


74.571 


Ö 


78,579 


Cdi2 


80459 


R 


84.972 


G/17 


121,052 


G/18 


143,266 


GÄ3 


190,426 


GÄ4 


201,824 


Cd2S 


220,731 


Cdi6 


235.972 



Stefan. 



15,55' 
17,22 

21,67 

27.46 
32,69 

4^37 
50,98 



I.iÄ:^-^(^) 



1 6,402 < 



21,597 
26,533 



17,299' 



21,727 



32,722 



Formeln für die Drehung 
in Quarz 

bei verschiedenen 
Temperaturen. 

Ist der Drehungswinkel bei 
der Temperatur o® gleich ^q, 
so beträgt er für die Tem- 
peratur / 

nach V. Lang (2): 

"/ = % (1+0,000 141 /) 
nach Sohncke: 

**/ = «0(1 + 0,000009 9H- 
0,000000318 /») 

nach Soret u. Sarasin 

«/ = % (1+0,000179/) 



Strahl Sohncke 



B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 



Natrium 

chlorat 

bei 21° C 



Mo*^««* |Bleihypo-| Kalium- 
Natrium-I 3^4^ ^ 

perjodat.i^.^ ^^^0! ^^^^^^ 



Groth 



Pape Pape 



2,38° 

2,52 

3,16 

3,96 

4,61 

5.89 

6,86 



19,4° 

23.3 

28,5 

34.2 

47,1 



Zinnober 
(Descloizeaux 1) 
«Roth = 270bis30OO 

Natriumbromat 

(Marbach 1) 

aj = 2,8o. 

Calciumhyposulfat 

mit 4/^aO (Pape) 

«Grün = 2»09i°. 

StronÜumhyposulfat 

mit 4^aO (Pape) 

«Grün = ^'642°. 

Natriumsulfanti- 

moniat 

mit 9/^20(Marbach 2) 

ay = 2,67<>. 

Uranylnatriumacetat 
(Marbach i) 

«y = I,80. 

Aethylendiaminsulfat 
(v. Lang I) 



4,093° 
5,53« 
7,252 
8,881 



6,182° 

8,385 
10,51 

12,33 



Guanidincarbonat 

(Bodewig i) 
ajrj = 12,58° 

«iVa = '4,58. 

«yy = 17,07. 

Matico - Campher 

(Hintze) 

^U = '»680. 

""Na = 2^07. 

«77 = 2,47- 

Benzil 

(Descloizeaux 2) 
«^ = 24,8370.1) 

Diacetylphenol- 
phtalein 

(Bodewig 2) 

«/4- = "7,1°. 

«iVa = "9,7. 

«77 = 23,8 

Strychninsulfat 

(Descloizeaux 1) 

«Roth = "0»79l° 



1) Nach Landolt, Optisch. Drehungsvermögen organ. Subst., p. 43. 1879 "^^ ^'^ Drehung in i mm 
Quarzdicke f. mittl. gelbes Licht (compl. z, Uebergangsfarbe) a- = 24,5°. 

') Nach Descloizeaux ist l mm Benzil mit 1,15 mm Quarzdicke u. 1,52 mm Strychninsulfat 
mit 1 mm Quarzdicke gleichwerthig; hieraus sind obige Zahlen berechnet mit Benutzung der Zahlen 
von Lang (2) für Na und Li bei Quarz. 
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Specifische Drehung [a]^ activer organischer Substanzen. 


1 Bezeichnet: 


ajj den für gelbes Natriumlicht beobachteten Drehungswinkel in Kreisgraden und Decimalen derselben. 


/ die Länge der angewandten Flüssigkeitssäule in Decimetem. j 


ä die Dichte der activen Flüssigkeit. 


p die Anzahl Gramme activer Substanz in loo Grammen Losung (den Procentgehalt). 


^ die Anzahl Gramme inactiven Losungsmittels i£ lOO Grammen Losung. 


j c=p,d die Anzahl Gramme activer Substanz in loo ccm Losung (die Concentratlon). i 
1 so ist: ' 


[(t]jj = ^~ ^i an und ßr sich flüssigen activen Körpern. 


[alri = — j — ^ = -7—^ bei Lösungen activer Substanzen in inactiven Flüssigkeiten. 
^ ipa IC 


Es sind nur diejenigen Beobachtungen aufgenommen, bei welchen die Abhängigkeit der specifischen Ro- | 


tation von den Grössen q oder p oder c durch die Formel : | 


\a\o^A +ßi^-h C^* + . . . (resp. p. p^ oder c. c^) \ 


ermittelt ist. 1 


Eine vollständige Zusammenstellung der bis zum Schloss des Jahres 1878 ermittelten Rotationsconstanten ; 


findet man in: Landolt. Das optische Drehungs vermögen organischer Substanzen. Braunschweig 1879. 


In der Columne Drehungsrichtung bedeutet: R rechtsdrehend, L linksdrehend. 


Active 
Substanz. 


Lösungsmittel. 


Temp.!l>^«»»- 


Gränzen 
der Formel. 


Spec. Drehung: [«t]^ 


Beobachter. j| 








\l 


f = 30 — 64 


}s.89i -0,08959^ 


Schneider L. A. 


Aepfelsäure C^ff^O^ 


Wasser 


200 


^ = 65 — 92 


207,257. — 1881. 


Aepfelsaure Salze 








I j 7 






K.C^H^O^ 


Wasser 


20 


L 


^ = 73 — 91 


0,6325—0,05562^ 


Schneider a. a. O 


ICrC^iO^ 


Wasser 


20 


L 


^ = 38 — 91 


n,oi 6 — 0,1588^ 
l +0,0005555^« 


»1 ' 


1 Na, C^H^Of, 


Wasser 


20 


\l 


^ = 39 — 40 
^ = 41—80 


f 9.367— 0,2791^ 
\ +0,001152^» 


.. . 


1 Na^. Qff^O^ 


Wasser 


20 


\l 


^ = 34 — 52 
^=53 — 95 


/ 15,202 — 0.3322^ 
[ +0,0008184^* 


»1 


Li. C^H^O^ 


Wasser 


20 


L 


^ = 50 — 90 


18,572—0,3573^ 
i -f 0,001 868^» 


»» 


Lh.C^H^O^ 


Wasser 


20 


L 


j7 = 6o — 94 


j 26,717— 0.6821^ 
\ +0,002878^» 


.. 


NH^. C^H^O^ 


Wasser 


20 


L 


^ = 72 — 94 


3.955— 0P2879^ 


». ! 


{^NH^X^H^O^ 


Wasser 


20 


L 


^=37-83 


/ 3.3*5-0.005042^ 
l — 0,00051 I5.i^« 


1 


Campher (Laurineen) 


Aethyl-Alkohol 


20 


R 


^ = 45 — 90 


/54.3« — o."6i4^ 
l +0,0003690^ 


Landolt L. A. 


C,o^i.O 










189. 332 1877. 


1» 


Methyl- Alkohol 


20 


R 


^=50-89 


/ 56,15 -0,1749^ 

l -}■ 0,0006617 q^ 














n 


n 


Essigsäure 


20 


R 


^ = 34-84 


55.49 — 0,1372^ 


» 


it 


Essigs. Aethyl 


20 


R 


^ = 46-85 


55.15—0.04383^ 


.. 1 


! 


Monochlor- \ 
essigaether / 










1 


, 


20 


R 


17 = 45 — 86 


55,70 — 0.06685^ 


»» 


" 


Benzol 


20 


R 


^ = 36 — 76 


55,21—0,1630^ 


1 


*» 


Dimethylanilin 


20 


R 


^ = 43-85 


55.78 — 0,1491 f 


ti 1 


fi 


Alkohol 


22,9 


R 


^=50-95 


51,945—0,0964^ 


Amdtsen. Ann. 


1 Siehe femer Tab. 99 












chim. phys. (3) | 
54. 403. 1858. 1 
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Specifische Drehung [a]^ activer organischer Substanzen. 



Active 
Substanz. 



Lösungsmittel. 



Temp. 



Dreh. 
Richtg. 



Glänzen 
der Formel. 



Spec. Drehung: [«]^ 



Beobachter. 



Chininhydrat 

Chininhydrochlorid 

(Ch)IICi-\'2ff^0 

Chininsulfat 
{Ch)H^SO^-\-'j HiO 
Chinindisulfat 

Cinchonidin 

Cinchonidin- 
disulfat 

Cinchonin 

Cinchonin- 
hydrochlorid 

CcA . HCl + 2 HiQ 

Dicinchoninsulfat 
CCrA),^i504+ 2^20 

Conchinin 

C^ffu^^0r\'2VtHt0 

Conchinin- 

hydrochlorid 
{Co).NCl+HiO 

Concliininsulfat 

Cholesterin 

Siehe femer Tab. 99 

Morphin- 
hydrochlorid 

Morphinsulfat 



Allcohol V. 97 V.pC 
Aether 

Wasser 
Alkohol V. 97 V.pC 



Wasser 

Wasser 
Wasser 

Alkohol V. 97 V.pC 
„ V.95V.PC 

Wasser •\- 

1 Mol. H^SO^ 
auf I Mol. Salz 

iVol.Alkoh.970/^+ 

2 Vol. Chloroform. 

Wasser 
Alkohol V. 97 V.pC 

Wasser 
Alkohol V. 97 V.pC 

Alkohol V. 97 V.pC 



Wasser 



Wasser 



Chloroform 



Wasser 



Wasser 



150 

IS 
IS 



15 

15 
15 

IS 
IS 

IS 

15 

15 
15 

IS 

15 
15 

15 

15 

15 

15 
15 



L 
L 

L 
L 



L 
L 

L 
L 



R 
R 

R 
R 

R 



r= I — IG 
r= 1,5 — 6 

<^=i— 3 
cz= I — IG 



f=i— 6 

C—2 — IG 
r = 2 — IG 

r=I — 5 
f = 2 — 5 

r=i— 7 

r=i— 5 
^ = 0,5 — 3 

r = I — IG 



r= I —2 

r= 3 — IG 
f=i— 3 



€-=. I —2 



r=2 — 8 



r=2 — 8 



r=i— 4 



^=1—4 



145,2 — 0,657^ 
IS8,7 — 1,911^ 

144,98 — 3,15 r 

(147.30—1,958^ 

1+ G,IG39 f>— G,GG2I I ^ 

164,85—0,31^ 



170,3— 0,94 r 
155,69—1,136^ 

10748 — 0,297^ 
113.53— 0,426 f 

r 105,96 — 1,0267 r 

1 4-0,03376 r'— 0,00 IG4 r* 

238,8 — 1,46 r 

165,5 — 2,425^ 

ri79;8i— 6,314 f 

\+ 0,8406 (^ — 0,0371 f* 

170,3 — 0,855 r 
193,29 — 0,374 r 

236,77 — 3.01^ 



Hesse L. A. 
176, 206 — 1875 

Hesse L.A. 182,1 33 

Hesse L. A. 

176, 211 

HesseL.A.176,215 

Hesse L.A. 176, 218 
Hesse L.A. 182, 135 

Hesse L. A. 
176,219 — 1875 

Hesse L. A. 
182, 139—1876 

Hesse L.A. 176,228 

Hes.se L. A. 
176,230—1875 

Hesse L. A. 
176.231 — 1875 

HesseL. A. 176, 224 



205,83— 4,928 f 



212,0— 0,8 r 



36,61+ 0,249 f 



100,67 — 1,14 r 



100,47 — 0,96 r 



Hesse L.A 176,225 



Hesse L.A.i 76,227 

Hesse L. A, 
192, 178 — 1878 



Hesse L.A. 176, 190 



Hesse L.A. 176, 190 
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Specifische Drehung [a]^ activer organischer Substanzen. 



Active 
Substanz. 



Losungsmitte]. 



Temp. 



Dreh. 
Richtg. 



Gränzen 
der Formel, 



Spec. Drehung: [a]^ 



Beobachter. 



Nicotin C,oÄl4^a 



Nicotinhydrochlorid 
{Nc)HCl 

Nicotinsulfat 

Nicotinacetat 

Phloridzin 
Cii^viOii + 2NtO 

SaUcin Ci^ffisO, 

Santonin s. Tab. 99 

Santoninsaures 
Natrium 

Terpentinöl Cjo/T,, 
Rechts drehendes 

Terpentinöl Ciq-^j« 
Links drehendes 



Weinsäure C^H^O^ 
Rechts drehende. 



Weinsaures Aethyl 



Weins. Natrium 
Nat.CJI^O^-\-i.H^O 



Ohne Losungsmittel 
Alkohol 

Wasser 



Wasser 
Wasser 
Wasser 

Alkohol V. 97 V.pC. 
Wasser 

Wasser 



Ohne Lösungsmittel 
Alkohol 

Ohne Lösungsmittel 

Alkohol 

Benzol 

Essigsäure 

Wasser 
Wasser 

Wasser 
Wasser 

Ohne Lösungsmittel 

Wasser 

Alkohol 

Holzgeist 



Wasser 



20° 
20 



20 
20 
20 

22,5 
IS 

22,5 

20 
20 

20 

20 

20 

20 

24 
20 

15 

22,5 

20 
20 
20 

20 

22,5 



R 
R 
R 

L 
L 



R 
R 

L 

L 



^=10 — 85 
i^= 10 — 91 

^=57 — 90 
jr = 30 — 90 
jr = 77 — 95 

r=l — 5 
^=i~3 

r = 2 — 10 

^ = 27 — 78 



161.55 

160,83 — 0,22236^ 

{115,019 — 1,706075^ 
+/(2i40,8--io8,867jr 
+ 2,5572 i^') 



Landolt L. A. 
189, 317 — 1877 



151,50 — 0,7931 
l + 0,0042 



9 
»004238 q^ 



R 
R 

R 
R 

R 
R 
R 



^=10- 

f = 10- 

q—lO- 

^=50- 
rr=0,5- 

^ = 5- 

r=5- 

^=30- 
ir = 22- 



-90 
-90 
-90 

-95 
-15 

•15 
■15 

-86 
-78 



^ = 22 — 85 



^=5—15 



«9.77— 0,0591 ijT 

(49,680 — 0,6189^ 
+ 0,002542^» 

49,40 + 2,41 f 
65,^7 — 0,63 r 

18,70+0,33^ 



^^M1 

'4>'73 + o,oii782^ 

37»oio 

/ 36,974 + 0,0048164^ 

\ -(-0,0001331 i^> 

(36,970 + 0,021531 jT 

l + 0,000066727 q^ 

(36,894 + 0,024553^ 
\ +0,00013689^* 

1,950 + 0,1303 jT 

15,06 — 0,1 31 f 

14,90 — 0,14 r 
15,22 — 0,14 f 

8,309 

8,090 + 0,20032 jT 

8,409 + 0,018667^ 

18418+0,062466^ 

l -0,00034786^» 

27,85— 0,17 f 



Schwebel B. C. G. 
1882. 2850 

Schwebel a, a. O, 
Schwebel a. a. O. \ 

|! 

Hesse L. A. 
176, 116— 1875 I 

Hesse L.A 176,116 



Hesse L. A. 
176, 127 — 1875 

Landolt L. A. 
189,316 — 1877 

Landolt L, A. 
189,311 — 1877 li 



Amdtsen s. Tb, 99 

Landolt B. C. G. 

1^73, 1073 

Hesse L, A. 

176, 120, 123 

Landolt L. A, 
189,324—1877 



HesseL.A.176,122 

^ I 
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Speciflsche Drehung [a]^ activer organischer Substanzen. 



Zuckerarten C« H^^ 0^. 

Rohrzucker. C^%H^^Oy^. Rechtsdrehend. Lösungen in Wasser, 
a) Bestimmungen von ToUens. B. C. G. lo, 1403. — 1877. 

i) Specif. Gewicht der Lösungen bei 17,5°, bezogen auf Wasser von 4°. Drehung bei 20°. 
p = 4 bis 18 p.c. [«]^ = 66,810 — 0,015553 p — 0,000052462 p\ 
^ = 18 bis 69 „ [«]^ =: 66,386 -f 0,015035 p — 0,0003986 p\ 

^ = 82 bis 96 „ \a\p =z 64,730 -\- 0,026045 ^ — 0,000052462 ^'. 

y = 31 bis 82 „ [«]^ = 63,904 -|- 0,064686 f — 0,0003986 ^'. 

2), Specif. Gewicht der Lösungen bei 17,5°, bezogen auf Wasser von 17,5°. Drehung bei 20°. 
p = 5 bis 18 p.c. [«1^ = 66,727 — 0,015534 p — 0.000052396 p^. 
p = 1% bis 69 „ [a]jrf = 66,303 -|- 0,015016 p — 0,0003981 /'. 

b) Bestimmungen von Schmitz. B. C. G. 10, 1414. — 1877. Z. d. V. f. Rüb. Z. Ind. 1878, 48. 
i) Specif. Gewicht der Lösungen bei 20°, bezogen auf Wasser von 4°. Drehung bei 20°. 

^ = 35 bis 98 p.c. [«]^ =: 64,156 + 0,051596 ^ — 0,00028052 ^. 
2) Specif. Gewicht der Lösungen bei 20°, bezogen auf Wasser von 17,5°. Drehung bei 20°. 
c = 10 bis 86 g in 100 ccm [a]^ = 66,453 — 0,0012362 c — 0,00011704 cK 
c := 3 bis 28 „ „ „ i«]^ = 66,639 - 0,020820 c + 0,00034603 f '. 

c — 3 bis 28,, „ „ [«]^ = 66,541 — 0,0084153 c 



Milchzucker. C^^H^%0^^ + H^O. Rechtsdrehend. Lösungen in Wasser. 

p bis zu 36 p.c. / =. 20°. [«]^ = 52,53 constant. 
In der Nähe der Temp. 20° nimmt die specißsche Drehung für i° um 0,055 *b. 

(Schmöger. B. CG. 13, 1922. — 1880.) 

Maltose, wasserfrei. C^2ff%%0^^. Rechtsdrehend. Lösungen in Wasser. 
/> = 5 bis 35 p.c. Temp. /= 15 — 35°. [«]^ = I40,37S — 0,01837 p - 0,095 /. 

(Meissl. J. f. prakf. Ch. (2) 25,114. — 1882.) 



^6^12^6- 



Zuckerarten 

Traubenzucker. Glucose. Rechtsdrehend. Lösungen in Wasser. 

Kryslallisirter Traubenzucker. Ci/ZnOe + /^O. 
/^ = 8 bis 91 p.c. / =: 20° [aj^ = 47,925 + 0,015534 / + 0,0003883 p^. 
^ = 9 bis 92 „ t = 20° [«]^ — 53,362 + 0,093194 q 4- 0,0003883 q^. 

Wasserfreier Traubenzucker. Q /^j2 O,. 
/ = 7 bis 83 p.c. / = 20° [«]^ = 52,718 -|- 0,017087 p + 0,0004271 p\ 
^ =: 17 bis 93 p.c. / =: 20° [«J^ z=. 58,698 — 0,102510 q -\- 0,0004271 q^, 

(ToUens. B. CG. 9, 1531. — 1876.) 

Lactose. Rechtsdrehend. Lösungen in Wasser. 

p = 4,89 bis 35,36. Temp. / = 10 — 30° [a]^ = 83,883 + 0,0785 p — 0,209 /. 

(Meissl. J. f. prakt. Ch. 2) 22, 97. — 1880.) 
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Specifische Drehung [«] 


activer organischer Substanzen 




für verschiedene Strahlen. 






Die Bedeutung von /, q und c siehe Tab. 98. 1 

1 




Wellen 


Weinsäure C^H^O^, 


Campher C^^^^O. 


Santonin C^^Hi^O^. 


iFraunl 


, länge 


Losung in Wasser 


Lösung in Alkohol 


Lösung in Chloroform 


jLinie. 


nach 


q = 50^5 


q = 50-^5 


q - 75-^6,5 


Angstr. 


/=24<» 


/ = 22,9° 


/ = 20° 




s.Tb.82 


Rechts- und linksdrehend. 


Rechtsdrehend. 


Linksdrehend. 


B 


686,7 


.^^ 


__ 


140,1 —0,2085^ 1 


C 


656,2 


4- 2,748 + 0,09446 ir 


38,549 — 0,0852 q 


149,3 -0,1555^ 1 


D ; 589,2 


--».950 + 0,^030$^ 


51,945 — 0,0964^ 


202,7 —0,3086^ 


E , 526,9 


+ 0.153-1-0,17514^ 


74.331-0,1343^ 


285,6 — 0,5820 jT 


^1 ; 518.3 






302,38- 0,6557 jf 


h 1 517,2 


— 0,832 4- 0,19147 jT 


79.348 — 0,1451^ 


— 


F 


486,1 


— 3,598 --0,23977^ 


99,601— 0,1912 jT 


365,55—0,8284^ 


1 c 


438,3 


— 9,657 + 0,31437 ir 


149,696 - 0,2346 jT 


534,98-1,5240^ 
R. Nasifii. Accad. dei 






Amdtsen. Ann. chim. 


Amdtsen. Ann. chim. 






pi»ys. (3) 54.403—1858. 


phys. (3) 54,418—1858. 


Lincei (3) 13.— 1882. 






Santonin 


Metasantonin 


Santonid 


Parasantnd. 


Santonln- 




Wellen- 


^16-^18 Öj« 


C»^„0,. 


^Ift-^lh^S- 


C,*^180,. 


säure 


iFraunh 
1 Linie. 


länge 
nach 


Losung in 
Alkohol. 
c = 1,782 


Lösung in 
Chloroform. 
c = 2,206 


Lösung in 
Alkohol 
r=4,(H6 


Lösung m 

Chloroform 

r= 3,1-30,5 


Lösung in 

Chloroform 

c = 2,6-^50,3 


Losung m 
Chloroform 






1'" 
/ ^ 20 


/ — 2n° 


/= 20® 


;^ = 2,1-21,4/» =1,0-30.7 


r= 27,192 




Angslr. 




l — JA3 




/=200 


/ = 20° 


/=20° 


1 




Linksdreh. 


Rechtsdreh. 


Rechtsdreh. 


Rechtsdreh. 


Rechtsdreh. 


Linksdreh. 


B 


6867 


1104° 


920 


442° 


484° const. 


580,5° const. 


49° 1 


C 


656,2 


118,8 


104 


504 


549 


655.6 „ 


57 


D 


589.2 


161 


124 


693 


754 .. 


891.7 „ 


74 


' £ 


526,9 


222,6 


167 


991 


1088 


1264 „ 


105 , 


1 ^1 


518.3 


237*» 


182 


1053 


1148 


1334 


112 


1 F 


486,1 


261,7 


2i7 


1323 


1444 


1666 


137 ! 


1 ^ 


438.3 


380 


257 


201 1 


2201 


2510 


197 ; 


' /r 


422,6 


— 




2381 


2610 


2963 


230 






R. Nasini. Studi s. potere rotatorio dispersivo d. sostanze organiche. — R. Accad. dei || | 






Lincei. Mem. d. Classe 


di science fis. mal. e. nat. (3 


) Vol. 13—1882. 






Rohrzucker 


Cholesterin 


Glykochols. 


Cholalsäure ! 




Wellen- 


Cu//22^1f 


Q.//44Ö. 


C^H^^NO^ 


^^40Ö5 + 2V,ÄiO 


'Fraunh 


länge 


Lösung in Wasser. 

1 


Lösung in 
Aether od. 


Lösung in 
Alkohol 


Lösung in Alkohol. 
Wasserfr. W'^asserh. 


Linie. 


nach 


/= 10 — 30 


/> = 30 — 60 


Steinöl 


Subst, 


Subst. 


A 


Angstr. 
760,1 


Rechtsdreh. 


Rechtsdreh. 


r = 7,9-10 
Linksdreh. 


<^ = 9,504 
Rechtsdreh. 


c = 2,659 
Rechtsdreh. 


Rechtsdreh. 


38,47° 


_ 


— 


— 








a 


718,4 


43,32 


— 


— 


— 


— 


— 


B 


686,7 


47.56 


— 


20,630 


— 


28,2° 


25.3 


C 


656,2 


52,70 


53,41° 


25.54 


21, 6° 


30.1 


27,0 


D 


589,2 


66,41 


67,07 


31.59 


29,0 


33,9 


30,4 


E 


526,9 


S^'§^ 


85.41 


39.91 


37,9 


44.7 


40,1 


b.. 


5i7'^ 


87,88 


88,56 


4',92 


40,0 


47.0 


42,2 


F 


486.1 


101,18 


101,38 


48.65 


48.7 


52,7 


47,3 


e 


438,3 


— 


126,33 










G 


430.7 


131.96 




62,37 


56,8 


67.7 


60,8 


H 


396,8 


157.06 

Stefan. Siteb.d. 


— 






78,0 


70,1 






Amdtsen 




Hoppe-Seyler 


Hoppe-Segler 


Äf^h. 






WienerAkad. 


Ann. chim. 


J, f. prakt.Ch. 


J.f.prakt.Ch.J 


.f.prakt. Ch. 






52 IL 486. 


p^ys. (3) 54.403 


(I) 90, 323. 


(I) 89, 261. 


(1)89.267 


(1)89.267 


1 




1865. 


1858. 


1863. 


1863. 


1863. 


1863. 
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Optische Saccharimetrie. 


A. Polarisations-Instnimente mit drehbarem Nicol und Kreistheilung 


Mitscherlich'sches Instrument, Wild*sches Polaristrobometer, Halbschatten- Apparate nach Laurent, 


Cornu oder Lippich. 


Beleuolitung: durch eine Natriumflamme. 


i) Ermittelung der Anzahl Gramme Zucker in loo ccm Lösung = c 


2) „ „ „ •„ „ „ 100 Gramm „ =/ 


aus dem unter Anwendung einer Flüssigkeitsröhre von 2 dm Länge beobachteten Drehungs- 


winkel = Uq, 


Mit Berücksichtigung der Abhängigkeit der spec. Drehung von der Wassermenge. ! 


Rohrzucker. 


Traubenzucker. Wasserfrei. 


c = 0,75063 a + 0,0000766 a> 


c — 0,94727 a — 0,0004233 «' 


p =. 0,74730 a — 0,0017230 ß» 


p = 0,94096 « — 0,003 1 989 a« 


(Schmitz. Zeitsch. d. V. f. Rübenz. Ind. 1879. 950) 


(s. landolt. Opt.Dreh. Vermögen. 1879 p. 182). 


«Z? 


C 


fi 


«z? 


C 


fi 


«Z? ^ 


p 


«z? 


C 


f 


1° 


0,751 


0,745 


26° 


19,568 


18,265 


lO 


0,94 
1,89 


0,93 


26° 


24,34 


22,30 


2 


1,501 


1.488 


27 


20,323 


18,921 


2 


1,86 


27 


25,27 


23,07 1 


3 


2.253 


2,226 


28 


21,078 


1Q.573 


3 


2,83 


2,79 


28 


26,19 


23,84 1 


1 4 


3,004 


2,961 


29 


21,833 


20,223 


4 


3,77 


3.71 


29 


27,12 


24,60 


1 ^ 


3755 


3.693 


30 


22,588 


20,868 


5 


4,72 


4,62 


30 


28.04 


25.35 


6 


4,507 


4,422 


31 


23343 


21,510 


6 


5,66 


5,52 


31 


28,96 


26,10 


1 7 


5,259 


5,H7 


32 


24,098 


22,149 


7 


6,60 


6.42 


32 


29,88 


26,84 


8 


6,010 


5,868 


33 


24.853 


22,784 


8 


7.55 


7.32 


33 


30,80 


27,57 , 


9 


6,762 


6,586 


34 


25,611 


23,416 


9 


8,49 


8,21 


34 


31,72 


28,30 


10 


7.5'4 


7.301 


35 


26,366 


24.044 


10 


9,43 


9,09 


35 


32,64 


29,02 1 


II 


8,266 


8,011 


36 


27.122 


24,670 


II 


10,37 


9,96 


36 


33,55 


29,73 1 


12 


9.019 


8,719 


37 


27,878 


25,291 


12 


11,31 


10,83 


37 


34.47 


30.44 1 


'^ 


9,77» 


9.424 


38 


28.635 


25,909 


13 


12,24 


11,69 


38 


35,39 


31,14 1 


1 H 


10,524 


10,124 


39 


29,392 


26,523 


14 


13,18 


12,55 


39 


36,30 


31,83 1 


^5 


11,277 


10,821 


40 


30,148 


27,134 


15 


14,11 


13,40 


40 


37,21 


32,52 


16 


12,030 


11,516 


41 


30,905 


27.743 


16 


15,05 


14,24 








17 


12,783 


12,206 


42 


31,662 


28,347 


17 


15,98 


15,07 








18 


.«3,536 


12,893 


43 


32,420 


28,948 


18 


16,91 


15,90 








19 


14,290 


13576 


44 


33,176 


29,545 


19 


'V^l 


16,72 








1 20 


15.044 


14257- 


45 


33.933 


30,139 


20 


18,78 


17,54 








21 


15,797 


14.933 


46 


34.691 


30,729 


21 


19,71 


18,35 








22 


16.531 


15,606 


47 


35.449 


31,317 


22 


20,64 


19,15 








1 23 


17,306 


16,277 


48 


36,207 


31,900 


23 


21,56 


19,95 








24 


18,059 


16,943 


49 


36.966 


32,481 


24 


22,49 


20,74 








1 25 


18,814 


17,605 


50 


37,724 


33,057 


25 


23,42 


21,53 








Die Zahlen für / beziehen sich auf reine Zuckerlösungen. Kommen wie bei Rüben- 


säften, traubenzuckerhaltigem Harn u. s. w. noch andere Bestandtheile vor, so müssen die Zucker- 


procente p aus den Werthen für c und dem specif. Gewicht ä der Flüssigkeiten berechnet werden. 


1 Es ist p = -^-. 






Ohne Berücksichtigu 


ng der Veränderlichkeit der sp 


ecifischen Drehung des Rohr- 


i Zuckers und Traubenzuckers ergiebt sich die in 100 ccm einer Lösung enthaltene Anzahl 


Gramme Zucker = c aus dem bei Anwendung einer Röhre von / Decimetern Länge für Natrium- 


1 licht beobachteten Drehungswinkel a mittelst der Formeln: 


c =: 1,504 — .- bei Rohrzucker. (Genau geltend für eine Lösung mit c := 14.) 


c= 1,8868— ^- „ Traubenzucker (für Lösungen bis zu ^ = 14 zulässig). 


Bei Anwendung einer Röhre von 2 dm Länge hat man: 


c = 0,752 a bei Rohrzucker. (Landolt. Optisches Drehungsvermögen. 1879. p. 171). 


c = 0,9434 « „ Traubenzucker, (ebendaselbst p. 181, 182). | 
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J 1 




Optische Saccharimetrie. 




B. Saccharimeter mit Quarzkeilcompensation und empirisch 




bestimmter Scale. 




Beleuchtung: mit weissem Licht. 




[. Deutsche Instrumente. Soleil-VenUke'scher Farbenapparat und Halbschatten-Instrumente 


mit Ventzke'scher Scale. || | 


] 


Der Punkt 100 der Scale entspricht 26,048 g Rohrzucker in 100 ccm Lösung bei der Beob- 


achtung in einer Röhre von 2 dm Länge. |{| 




Beim Beobachten einer Lösung von 26,048 g zuckerhaltiger Substanz zu 100 ccm im 2 dm 


Rohr giebt die Scale direci die Gewich tsprocente Zucker an. ||| 




Beim Polarisiren einer beliebigen zuckerhaltigen Flüssigkeit im 2 dm Rohr resultirt die Anzahl 11 


Gramme Zucker in loo ccm durch Multiplikation der an der Scale beobachteten Ablenkung mit 0,26048. |' | 




Die so erhaltenen Resultate ändern sich, wenn die Veränderlichkeit der spccif. Drehun? des 1 


Zuckers mit der Concentration der Lösungen in Betracht gezogen wird, nach Schmitz (Zeilschr. d. || 


Ver. f. 


Rübenzucker-Ind. d. D. R. 1878. 63) in die in folgender Tabelle enthaltenen corrigirten 


Werthe 


t um: 


■p^ 1 a die an der Scale abgelesenen Grade, ||| 




< Z' die entsprechenden corrigirten Procente Zucker in der Trockensubstanz, 


bedeuiei: y ^ ^^^ corrigirte Anzahl Gramme Zucker in lOO ccm Lösung. [' 


a 


P 


c 


a 
26 


P 


C 


a 
51 


P 


c 


a 
76 


P 


c \ 


1,00 


0,260 


25M 


6,756 


50,92 


13,264 


75,94 


19,781 l| 


2 


1,99 


0,519 


27 


26,94 


7,016 


52 


51,92 


13,524 


77 


76.94 


20,042 1, 


3 


2,99 


0,779 


28 


27,93 


7,276 


53 


52,92 


13,784 


78 77,94 


20,302 ] 


4 


3,99 


1,039 


29 


28,93 


7,536 


54 


53,92 


14,044 


79 78,94 


20,564 1 


S 


4,98 


1,298 


30 


29,93 


7,796 


55 


54,92 


14,305 


80 


79,95 


20,824 


6 


5,98 


1,558 


31 


30,93 


8,056 


56 


55,92 


14,566 


81 


80,95 


21,085 , 


7 


6,98 


1.817 


32 


31,93 


8,316 


57 


56,92 


14,826 


82 


81,95 


21,346 


8 


7,98 


2,078 


33 


32,93 


8,577 


58 


57,92 


15,087 


83 


82,95 


21,608 ' 


' 9 


8,97 


2,337 


34 


33.93 


8,837 


59 


58,92 


15,347 


84 


83,95 


21,868 


1 10 


9,97 


2,597 


3§ 


34,92 


9,097 


60 


59.92 


15,608 


85 


84,96 


22,130 


II 


10,97 


2,857 


36 


35,92 


9,357 


61 


60,92 


15,868 


86 


85,96 


22,391 


12 


11,97 


3,117 


^l 


36,92 


9,618 


62 


61,92 


16,130 


87 


86,96 


22,652 


1 '3 


12,96 


3»376 


38 


37,92 


9,878 


63 


62,92 


16,390 


88 87,96 


22,912 


14 


13,96 


3,637 


39 


38,92 


10,138 


64 


63,92 


16,651 


89 1 88,97 


23,174 1 


15 


14,96 


3,896 


40 


39,92 


10,398 


65 


64,92 


16,912 


90 


89,97 


23,435 


16 


15,96 


4,156 


41 


40,92 


10,659 


66 


65,93 


17.173 


91 


90,97 


23,696 


17 


16,95 


4,416 


42 


41,92 


10,919 


67 


66,93 


17.433 


92 


91,98 


23,957 


18 


17,95 


4,676 


43 


42,92 


11,180 


68 


67,93 


17,694 


93 


92,98 


24,219 


19 


18,95 


4,936. 


44 


43,92 


11,440 


69 


68,93 17.954 


94 


93,98 


24,480 


20 


19,95 


5,196 


^1 


44,92 


11,701 


70 


69,93 ! 18,216 


95 


94,98 


24,742 


21 


20,95 


5,456 


46 


45,92 


11,961 


71 


70,93 


18,476 


96 


95,98 


25,002 


22 


21,94 


5,716 


^Z 


46,92 


12,222 


72 


71,93 


18,738 


97 


96,99 


25,265 


23 


22,94 


5,976 


48 


47.92 


1 2,482 


73 


72,93 


18,998 


98 


97,99 


25,525 ' 


24 


23,94 


6,236 


49 


48,92 


12,743 


74 


73,94 


19,259 


99 


98,99 


25,787 


'' 


24,94 


6,496 


50 


49,92 


13,003 


75 


74,94 


19,519 


100 


100,00 


26,048 


1 


2) Französische Saccharimeter. Farben- und Halbschattenapparate mit Soleirscher Scale. , 


1 


Der Punkt 100 der Skale entspricht 16,35 ß Zucker in 100 ccm bei der Beobachtung in 


einer 1 


<.öhre von 2 dm Länge. 




Umrechnung der Saccharimetergrade in Kreisgrade. 




1 Scalenth. VenUke (weisses Licht j) = 0,3457 K.reisgrade (Natriumlicht Z)). 




I „ „ (weisses Licht /) = 0,3908 „ (weisses Licht j). 




I „ Soleil (weisses Licht y^ = 0,2167 „ (Natriumlicht D). 




i „ „ (weisses Licht/) = 0,245 „ (weisses Licht ^O. ; 




(Landolt, Optisches Drehungsvermögen, S. 162 u. 167.) 
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Elektrische Leitungsfahigkeit x der Metalle 

bezogen auf Quecksilber von o°. 

Litteratur s. Tab. 107, p. 237. 



Substanz. 



Temp. 



Leitungs- 
fahigkeit. 



Beobachter. 



Substanz. 



Temp. 



j Leitungs- 
fahigkeit. 



Beobachter. 



Aluminium 

Antimon 

Arsen 

Blei 

Cadmium 



Calcium 
Eisen 



Stahl, geglüht 
Puddelstahl 

Bessemerstahl 
Gold, hart 
„ weich 

>» »> 

Kalium, fest 

„ flüssig 
Kobalt 
I Kupfer, hart 
,, weich 



O 

O 

O 
IOC 

O 
IOC 

O 
IOC 

O 

O 
15 

o 
100 

o 

o 

o 
100 
i6,8 

o 

o 

o 
100 

o 

15 
15 
15 

o 
o 
o 
o 
100 
o 
o 
o 



31,726 

30,86 

20,97') 

16,15') 

2,053^) 
1,421') 
2,679') 

1,873') 

4,818 

5,111') 

4,569 
4,800') 

3,3630 

13,96 

13,95') 
13,460 
9,501 •) 
12,46') 
8,3401 
7,861 
9,685') 
6,189') 
8,704 
6,803 

6,569 
4,060 

43,84*) 

44.62*) 

44,06 

11,23*) 
5,586*) 
9,685*) 

52,207 

54,257 



Siemens (i) 

B^noit 
Lorenz (2) 



mtUÜMH&TLT.BOM 

,» 

Benoit 

H.F.Weber(2) 

Xirehkoff n. Buitm. 

Lorenz (2) 

1» 

Benoit 

H.F.Weber(2) 

Lorenz (2) 

99 

Matthiessen (1) 

Siemens (1) 

Benoit 
Lorenz (2) 

,1 
Benoit 
liroUioffQ. 



lCittUMinn.T.BoM 

»t 

Benoit 

Matthiessen (i) 

lUttblMItBILTOCt 

Siemens (i) 



Kupfer 



phosphorhaltig 
Lithium 
Magnesium 



Natrium, fest 
„ flüssig 

Nickel 

Palladium 

Platin, hart 
^ weich 

Quecksilber 

Silber, hart 
„ weich 
„ weich 

Strontium 
Tellur 
Thallium 
Wismuth 



Zink,geglühtb.350^ 
„ gehämmert 



Zinn 






O" 
O 
100 

15 
20 

o 

o 
100 

o 
120,2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
20 

19,6 

o 
o 
o 
100 
o 
o 
o 

15 

o 
o 

15 

o 
100 



55,86 

42,71 ) 
31,58^) 
24,04 
10,69') 

22,57 
22,84!) 

16,34') 
18,30«) 

8,303*) 
7,374') 
6,910 

8,257 
6,073 
i,ooo 

57,226 
63,845 

62,12 
62,91') 

3,774') 
0,000437') 

5,225 

0,8002') 

0,8676*) 
0,5882*) 

16,92 
16,10 

16,64') 
14,83 

9,874') 
8,823 
8,7261) 
6,0910 



Benoit 
Lorenz (2) 

,1 
Unbhoffn.BaBiaffl. 

Matthiessen (i) 

Benoit 

Lorenz (2) 

,» 
Matthiessen (i) 

MAttUiiMB n. Toft 

Benoit 

Siemens (i) 

Benoit 

Siemens (i) 

,* 

Benoit 
H. F. Weber (2) 
Matthiessen (i) 

,, (2) 

Benoit 

H. F.Weber (2) 

Lorenz (2) 

w 
Benoit 

H. F.Weber (2) 
ISrolihoffn.BMMm. 

Benoit 

H.F.Weber (2) 

UrohhoffiLEaBMm. 

Lorenz (2) 



^) Umgerechnet aus den bei Lorenz (2) enthaltenen Zahlen für absolute Leitungsfahigkeit unter der bei 

Lorenz (i) gegebenen Annahme, dass i Quecksilbereinheit gleich 0,9337 . lo' -^^'5^ — sei. 

>) Umgerechnet aus den auf Leitungsfahigkeit des harten Silbers bezogenen Zahlen mit der Annahme, 
dass dessen Leitungsfahigkeit, bezogen auf Quecksilber, gleich 56,252 ist 

•) Umgerechnet aus den bei Weber (2) enthaltenen Zahlen für absolute Leitungsfahigkeit mit der von 

Weber (i) gegebenen Annahme, dass i Quecksilbereinheit gleich 0,9550.10* c"^'"^^'^ sei. 
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Formeln für die Abhängigkeit der elektrischen 
Leitungsfähigkeit von der Temperatur bei Metallen. 

Ist Xq die Leitungsfahigkeit bei o®, so beträgt dieselbe bei /»: x = Xq {l +fl/+^/' + f/») 
Litteratur s. Tab. 107, p. 237. 



Sub stan z 



Temperatur 



Beobachter 



Aluminium 
Antimon 
Arsen 
Blei 

Cadmium 



Eisen 



Stahl 



Gold 



Kalium 



Kupfer 

(Etaiondraht) 



Magnesium 
Natrium 

Palladium 

Platin 

hart 
weich 

Quecksilber 

Silber 

weich 
Thallium 
Wismuth 
Zink, weich 
Zinn 



o bis 46,**8 
46,8 „ 56,8 
56,8 „ ICD 



o „ 95»°4 
96,1 „ 120 



0,00 

-3876 

— 39826 

— 38995 

— 38757 

— 3954 
-36871 

— 4264 

— 41304 

— 4516 

— 4978 

— 36745 
-3678 

— 4067 

— 6046 

— 2542 

— 36889 

— 394025 

— 38701 

— 3637 
-3870 

— 3602 

— 3088 

— 2787 

— 32724 

— 3760 

— 2454 

— 0985 

— 0882 

— 34142 

— 3972 

— 4125 

— 35216 

— 4192 

— 4028 



01371 

010364 
0088778 

0091464 
01420 *) 

007575 

Ol 641 *) 
0052713 
01457 
01743 *) 
008443 
01310 1) 
01167 
01254 



009009 
01263 
01411 
003903 



008377 *) 

006617 ^) 

■ 000362 *) 

01509 1) 
01352 *) 
005728 
01609 *) 
01040 *) 



0,0000 



— 08702 



B^noit 
Matthiessen u. v. Böse 



B^noit 

Matthiessen u. v. Böse 

B^noit 

Amdtsen 

B^noit 

») 

Matthiessen u. v. Böse 

B^oit 

Matthiessen (i) 



Amdtsen 

»» 

Matthiessen u. v. Böse 

B^noit 

»f 
Matthiessen (i) 

»> 

B^noit 

Amdtsen 

Siemens (i) 

B^noit 

Siemens (2) 

B^noit 

Amdtsen 

B^noit 

)» 

Matthiessen lu v. Böse 

B^noit 



*) Umgerechnet aus den Angaben fiirWiderstand nach der Formel x = Xq ( 1 — «/+ («• — /J)/^), 
wenn w = Wo (i + «Z + Z^O gegeben. 



B 
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Elektrische Leitungsfähigkeit x von Legirungen, Salzen, Kohle, Glas, 




bezogen auf Quecksilber 

und 

igigkeit der Leitungsfahigkeit 






Formeln für die Abhäi 


t von der Tem- 


peratur 


bei Legirungen und Kohle. 






Ist Xo die Leitungsfahigkeit 


bei 0°, so beträgt dieselbe bei /<>: x = Xo i +^i/ + ^/*. 




Litter atur s. Tab. 107, p. 237. 






Substanz. 


Tem- 
pera- 
tur. 


Leitungs- 
fähigkeit. 


Beobachter. 


Substanz. 


a 


b 


Beobachter. 


Messing (29,8 2« + 
















70,2 Cu) hart 
weicli 


00 



",439 
13,502 

I3>83 


Siemens (l) 


Messing 


0,00 
—13696 


0,0000 
01338 


Lenz 







B^noit 




— 16619 


04796*) 


Arndtsen 


roth 



100 


M.7.;) 
12.43') 
11,79') 
10,27') 


Lorenz (2) 


Neusilber, 61,7 Cu-\- 


-1599 




B^noit 


. gelb 





1» 


15.7 A7+ 22,6 Z« 


-038736 


007078*) 


Arndtsen 


100 


»1 


desgl. 


—0356 




B6noit 


Neusilber, weich 





4, «37 


Siemens (i) 


Aluminiumbronze 


—1020 




»1 







3,603 


B6noit 


Matthiessens Legi- 













3.S17 
3.390') 


Lorenz (2) 


rung lAu-^-i Agy hart 


—06735 


002460 


Matthiessen (3) 




100 


», 


desgl. weich 


—07205 


004945 


w 


Matthiessen's Legi- 
rung2y4f# + ii<§',hart 
„ weich 
Wood's Legirung 







8.448») 


Matthiessen (3) 
H. F.Weber (2) 


Legirung QO/V-f- 1 o/r 
85/'/-J-i5/r 
Graphit, 25— -1930 


— II766 

—078229 

0880 

0820 


014929 
006331 


M'Gregor u. Knolt 

»» 

Borgmann 


Aluminiumbronze, 








25—250° 




», 


weich 
Graphit a. Sibirien 
„ (Bleist.v.Faber) 







8,046 

0,08196 

0,001051 


B^noit 
Muraoka 


^5-279° 
„ aus Sibirien 
„ (Bleist.v.Faber) 


0816 

0739 
0588 


00273*) 
—00088 


Muraoka 


Gasretortenkohle 








Gasretortenkohle v. 








aus Berlin 





0,0136 


Siemens (3) 


Duboscq 


0286 




Beetz (3) 


„ von Goudoin 





0,01813 


Muraoka 


desgl. aus Berlin 


0345 




Siemens (3) 


Kohlenstab von 








desgl. von Goudoin 


0415 


00043*) 


Muraoka 


Duboscq 




0,0288 


Beetz (2) 


Coaks zur elektr. Bei. 








Phosphor, roth 


20 


69,18.10-8 


Matthiessen (2) 


26—187,50 


0319 




Borgmann 


Bleichlorid Fb Ci^ 


580 


25300.10—* 


Braun 


26—275 50 


0260 




n 


Natriumchlorid 








26-3460 


0248 




,f 


Naa 


960 


8660.10-8 


tt 


„ geglüht 








Strontiumchlorid 








21,5—1400 


033 




»j 


SrCli 


910 


2260.10-8 


1» 


21— 2390 


031 




w ! 


Natriumsulfat 








20— 2920 


024 






Na^SO, 


1280 


368O.IO-* 


4« 


Künstliche Kohle 








KaUumnitratÄ-y^^O, 
Natriumnitrat 

NaNO^ 


342 
314 


6500.10-8 
II475.IO-8 


,1 


25—230° 
desgl., 75—200° 
desgl., von Carr6 


03 '4 
0301 
0321 




Siemens (3) 
Beete (3) 


Kaliumcarbonat 








desgl. 


0425 


—00534*) 


Muraoka 


Glas, weiss, franz. 
Spiegelgl. 

,, flaschengrünes 


II50 

200 

350 

200 
3S0 


2150.10— 8 

91,47.10-«* 
29053.10-«* 

306,7.10-'* 
74571.10-«* 


Beetz (1) 


desgl., V. Heilm.&Co. 
Anthracit v. Donez, 

25—152^ 
25—168° 
25—260° 


0156 

390 
340 
265 


—000281*; 


Borgmann 


„ schweres Blei- 








Fichtenholzkohle 








glas V Merz 


200 


2946.10—«* 


„ 


""^""'Öo 


548 




», 




350 


11282.10—«* 


« 


23—260° 


384 




1, 


1) >) «) cf. die 


entsprechenden A 


nmerkungen auf S. 231. 


*) Umgerechnet aus den Angabe 


m für Widerstand nach der Formel x = Xq [i 


-«/+(«•■ 


-/J)/>], wenn 


w = Wo [i + a/+ /J/'] gegeben. 

1 









8 
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Elektrische 


) Leitungsfähigkeit von Säuren 




in verschiedenen G^ncentrationen bei i8®, bezogen auf Quecksilber 


von 0°.; 


Ist X|g die Leitungsfahigkeit bei 


i8<>, so ist 


dieselbe bei /<>: x =r x« [l +« (/— 18) + <> 


(/-18)»].! 


Die specif. Gewichte sind bezogen auf Wasser von 4° und gelten bei den Wasscrstoflfsauren u. der t| | 




Phosphorsäure für 15* 


^ bei den übrigen Säuren fiir 18°. 




Die Namen der Beobachter sind abgekür/.t, 


nämlich : K, u. G. =: Kohlrausch u, Grotrian, 


F. K. = 


[ 


F. Kohlrausch, 


W. K. = W. Kohlrausch. 




' ^ 




Lilteratur s. Tab. 107, p. 237. 




1 Procent- 


Specif. 


Leitungs- 




b 


Procent- 


Sixscif, 


Leitungs- 




gehalt 


Gewicht 


fahigkeit 


a 


gehalt 


Gewicht 


fahigkeit 


a 










Chlorwasserstoff HCL 




Salpetersäure /fJVc 


V 






F. K. (i) 0,0000 


' 


K. u. G. 


0,0000 






5 


1,0242 


3Ö93 


0,0159 


6,2 


1,0346 


2924 


0,0148 




10 
20 


1,0490 
1,1001 


5902 
7'32 


..'57 1 
. . 155 


12,4 


1,0717 


5072 


..143 




30 


1,1524 


6200 


0,0153 ' 


24,8 


1,1525 


7185 


..138 




40 


1,2007 


4826 




31,0 


1,1946 


7319 


. . 140 




Bromwasserstoff HBr, 




37f2 


1,2372 


7062 


. . 146 




1*^^.(1) 0.0000 




49,6 
62,0 


1,3190 
1,3871 


5935 
4646 


..158 
0,0158 




5 ; 1,0322 
10 1 1,0669 


1789 
3327 


0,0153 
.. 153 










15 1 1,1042 


46.^10 


0,0151 


Schwefelsäure 

F. K. CO 


0,0000 






Jodwasserstoff HL 

F.K.(i) 0,0000 

1 , 


' ^ 1 
i 


I ; 


0429 


0,0112 




5 1 1,0370 1 1249 


0,0158 


5 i»033i 


1952 


. . 121 




Phosphorsäure H^POi, 




; 10 


1,0673 


/ 3665 


.. 128 




F. K. (i) 0,0000 




1 *5 


1,1036 


5084 


..136 




5 ' 1,0270 


0292 


0,0100 ' 


20 


1,1414 


6108 


•• 145 




20 ; 1,1151 


1059 


..114 . 


25 


1,1807 


6710 


.. 154 




50 i 1,3328 


1943 


..174 i 


30 


1,2207 


6912 


.. 162 




70 ! 1,5155 


1345 


..252 


35 


1,2625 


6776 


..170 




87 , 1,7001 O6Ö3 


0,0372 


40 


1,3056 


6361 


..178 




Oxalsäure H^C^O^. 




1 50 


1,3984 


5055 


.. 193 




F. K. (i) 0,0000 


1 
1' 


60 


1,5019 


3487 


..213 


' 


3.5 


1,0150 


0470 


0,0142 1 


70 


1,6146 


2016 


..256 




7 


1,0326 


0734 


0,0144 


. ^0 


1,7320 


1032 


•.349 




Weinsäure C^H^O^. 


;' 


1 85 


1,7827 


0916 


..365 




F. K. (I) 0,0000 




1 92 




1030 


..295 




5 


I,02IÖ 


005Ö2 


0,0186 


1 99»4 


1,8354 


0080 


0,0400 




20 


1,0950 


00934 


..187 , 










30 


1,1484 


00903 


. . 200 ' 


1 W. K. 








40 


1,2064 


00737 


..223 \ 


Procentgehalt an 








50 1,2672 
Essigsäure C^H^Oi. 


00499 


0,0265 


//,S0, 


50, 


0,0000 






F. K. (i) 0,0000 




96,00 


78,37 


08770 


0,025 


0,00020 


0,3 


000298 




99»75 


81,43 


00746 


..40 




I 




000548 




99,90 


81,55 


01325 


..31 


.... 30 


10 


1,0133 001430 


0,0169 


102,08 


83,33 


02700 


..31 


20 j 


20 


1,0257 001504 


.. 179 


1 110,04 


89,83 


001765 


..54 


....65 


50 \ 1,0600 000693 


..194 


112,20 


90,67 


000718 


0,0614 


0,00091 


, 99,7 


1,0485 


00000004 


0,0210 ; 

i 
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1 Elektrische Leitungsfahigkeit von Salzlösungen 




1 


i in verschiedenen Concentrationen, bei i8°, bezogen auf Quecksilber 


von 0° 


. 


Ist xi8 die Leitungsfahigkeit bei 18°, so ist dieselbe bei t« x = Xi^ [i -f- « (/ — i 


8)]. 




Die specifischen Gewichte sind bezogen auf Wasser von 4° und gelten bei i 


len mit 


* 1 


bezeichneten Substanzen für 15°, bei den übrigen für 18°. 






Die Namen der Beobachter sind abgekürzt, nämlich F. K. = F. Kohlrausch, L = ] 


Long. 




Litteratur s. Tab. 107, p. 237. 




! 


j 


• 


Spec. Ge- 


Lei- 






, 


Spec. Ge- 


Lei- 


'1 


1 Substanz. 

ji 


|t 


wicht bei 

15» oder 

18» 


tungs- 
rähigkeit 


a 


Substanz. 




wicht bei 

150 oder 

18» 


tungs- 
fahigkeit 


a 


i| 








0,0000 




1 

Sulfate von: 0.0000 


Natrium Na%COt 
F. K. (2) 


5 
10 


1,0511 
1,1044 


0422 
0659 


0,0253 
..272 


Ammonium {NH^\SO^ 


5 


* 1,0292 


0517 


0,0216 


15 


1,1590 


0782 


0,0295 


! F. K. (2) 


20 
31 


* 1,1 160 
»1,1787 


1667 
2175 


.. 194 
..192 


Nitrate von: 




0,0000 




jKalium JC^SO^ 


5 


1,0395 


0429 


..217 


Ammonium NH^NOt 


5 f* 1,0201 


0553 


0,0204! 


F. K. (2) 


10 


1,0813 


0806 


..204 


1 F. K. (2) 


30 


'1,1304 


2660 


. . 169! 


Kupfer CuSO^ 


5 


1,0513 


0177 


..217 




50 


* 1,2279 


3402 


••1571 


: F. K. (2) 


10 


1,1073 


0300 


..219 


Barium BaN^O^ 


4,2 


1,0340 


0196 


..236 




»7,5 


1,2003 


0430 


• •237 


F. K. (2) 


8,4 


1,0712 


0330 


. . 246 


Lithium Li^SO^ 


5 


* 1,0430 


0375 


.•237 


Blei FbA\Ofi 


5 


* 1,0449 


0179 


..238 


\ F. K. (2) 


10 


* 1,0877 


0572 


. .240 


L. / 


20 


* 1,2043 


0487 


. . 250I 


jMagnesium MgSO^ 


5 


* 1,0510 


0247 


..227 




30 


*',3358 


0625 


..257: 


; F. K. (2) !l5 


* 1,1602 


0450 


• •253 


Calcium CaN^O^ 


6,25 


1,0487 


0459 


. . 2I9I 


t 


25 


*i,286i 


0389 


. . 290 


F. K. (2) 


25 


1,2198 


0980 


. . 2I9J 


Natrium Na^SO^ 


5 


1,0450 


0383 


..237 




50 


1,5102 


0438 


..337i 


i F. K. (2) 


10 


1,0915 


0644 


..250 


Kalium KNO^ 


5 


1,0305 


0426 


.. 209' 


1 


15 


1,1426 


0830 


..257 


F. K. (2) 


15 


1,097 


III2 


..2031 


,Zink ZnSO^ 


5 


1,0509 , 0179 


. . 226 




22 


1,148 


1523 


..1951 


F. K. (2) 


15 


1,1675 i 0389 


..229 


Kupfer CuN^Of^ 


5 


* 1,043 


0341 


. . 22Ij 


1 


25 


1,3045 1 0450 


0,0259 


L. 


25 


* 1,248 


IOI9 


..216! 


1 i ■ ■ . 




35 


*i,377 


0993 


..237I 


jAcetate von 0,0000 


Magnesium MgN^O^ 


5 


1,0378 


0410 


..217 


.Kalium KC^H^O^ 


5 


* 1,0228 


0325 


0,0224, 


F. K. (2) 


10 


1,0763 


0720 


..213 


F. K. (2) 


30 


»1,1484 


1177 


'.27,2 




17 


>,M72 


1031 


. . 209 




70 


* 1,37 14 


0448 


..411 


Natrium NaNO^ 


5 


1,0327 


0408 


.,222\ 


1 Natrium NaCtH^Ox 


5 


1,025 


0276 


..252 


F. K. (2) 


20 


1,1435 


I219 


. . 216 


F. K. (2) 


20 


1,104 


0609 


• •295 




30 


1,2278 


1502 


. . 22li 




i^ 


1,170 


0533 


0,0373 


Silber AgNO^ 


5 


1,0422 


0239 


..2I9I 












F. K. (2) 20 


1,1958 


0815 


..213; 


Carbonate von: 0.0000 1 


60 


1,9158 


1962 


. . 210! 


Kalium K^CO^ 
F. K. (2) 


5 
30 


»1,0449 
»1,3002 


0526 
2082 


0,0222 
. . 220 


Strontium Sr^N^O^ 
L. 


5 

25 


»1,0418 
* 1,2363 


0289 
0810 


. . 225 
..226 




50 


* 1,5428 


1376 


0,0320 




35 


* 1,3542 


0805 


0,02411 
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Elektrische Leitungsfahigkeit gelöster Haloidsalze 


in verschiedenen Concentrationen, bei iS"", bezog^en auf Quecksilber von o°. 


Ist X|8 die 


Leitungsfahigkeit bei 18°, so ist dieselbe bei /o.- « =x 


8 [!+«(/- 18)]. 


Die specifischen Gewichte sind bezogen auf Wasser von 4° und gelten bei den mit ♦ bezeich- 1 1 


netcn Substanzen für 15°, bei den übrigen für 18°. 


1 


Die Namen der Beobachter sind abgekürzt, nämlich: G. == Grotrian, F. K. = 


= F. Kohlrausch, L. = Long. 




Litte rat ur s. Tab. 107, p. 237. 






ti *^ 


Spec.Ge- l«. 






^ ; Spec.Ge- 


Lei- 




1 Substanz 

1 


1" 


wicht bei 

I5<» oder 

18» 


tungs- 
ßhigkeit 


a 


Substanz 


II 


wicht bei 

1 5<> oder 

18° 


tungs- 
fahigkeit 


a 












0,0000 


1 






SrC/i 


22 


1,2259 


1480 


1 


Chloride von 


: 0,0000 


Zink ZnC/i 


5 


* 1,048 


0452 


0,0192 i 


Ammonium NH^Cl 


5 


1,0142 


0859 


0,0199 


L. 


30 


*I,299 


0866 


..172' 


'■ F. K. (2) 


'5 


1,0430 


2419 


..172 




60 


*i,746 


0345 


0,0307: 




25 


1,0710 


3765 


.- 155 


Bromlde von 


0,0000 1 


Barium BaC/2 


5 


1.0445 


0364 


..215 


Cadmium OiBr^ 


5 


1,0431 


OIOI 


0,0226 


F. K. (2) 


15 


',1473 


0983 


. . 201 


G. 


30 


1,3296 


0253 


..2581 




24 


•,2559 


1435 


-. 193 




43 


«,5467 


0242 


..288' 


Cadmium CäC/^ 


5 


1.0436 


0155 


. . 218 


Kalium /CBr 


5 


*i,0357 


0436 


..207 


G. 


20 


1,2007 


0277 


. . 228 


F. K. (2) 


20 


*i,i583 


1788 


. . 178 




50 


1,6799 


0127 


..353 




36 


*i,3i98 


3287 


. . i.s.s' 


Calcium CaCi^ 
1 F. K. (2) 


5 
25 


1,0409 
1,2305 


0601 
1665 


..214 
..205 


Quecksilber A^iPra 
G. 


0,223 
0,422 


1,0007 
1,0025 


000015 ..38 1 
0000240,032 




35 


1.3420 


1277 


"237 












Kalium ATCi 


5 


1,0308 


0645 


. . 202 


Jodide von: 


0,0000 II 


F. K. (2) 


•5 


1,0978 


1889 


.. 180 


Ammonium N//4/ 


10 


1,0652 


0722 


0,0202 




25 


1,1408 


2628 


..167 


F. K. (2) 


20 


1,1397 


1494 


..193 


Lithium Lid 


5 


1,0274 


0685 


..224 




50 : 1,4415 


3917 


.•154 


1 F. K. (2) 


20 


1,115 


1530 


. . 221 


Cadmium Cd/^ 


5 ! ^0425 


00565 


..260 




40 


1.255 


0789 


..285 


G. 


30 1 1,3228 


0236 


. . 2441I 


Magnesium MgC/t 


5 


1,0416 


0639 


..223 




45 


1,5741 


0291 


..259 


F. K. (2) 


20 


1,1764 


I3II 


..238 


Kalium AT/ 


5 


1,03631 0317 


..206 




34 


1,3210 


0717 


..319 


F. K. (2) 


20 


1,1679 


1360 


..185 


Mangan MnO^ 


5 


»1,0456 


0492 


. . 210 




55 


1,630 


3950 


..141 


L. 


20 


»1,1900 


IO6I 


. . 206 


Lithium Li/ 


5 


1,0361 


0277 


..219 




28 


»1,2828 


0950 


..208 


F. K. (2) 


10 


1,0756 


0536 


..216 


Natrium NaCi 


5 


1,0345 


0628 


..2l8 




25 


1,2138 


1258 


. . 203 , 


1 F. K. (2) 


20 


»,1477 


1830 


..217 


Natrium Na I 


5 


^,0374 


0279 


..222|i 




26,4 


1,2014 


2016 


..234 


F. K. (2) 


20 


M735 


1069 


..204 


Quecksilber J/gC/^ 


0,229 


1,0008 


000041 


..44 




40 


1,4127 


1972 


.. 198 


G. 


1,013 


1,0073 


000106 


..372 


Kalium-Cadmium 












5.08 


1.0445 


000391 


..249 


K^Cdl^ 


5 


1,0384 


0146 


. . 227 


Strontium ÄrC/j 


5 


1,0443 


0452 


..215 


G. 


25 


1,2313 


0682 


..214 


F. K. (2) 

1 


15 


1,1456 


II5I 






45 1 1,5065 


13 15 ;0,oi98; 

= ■! 
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Litteratur, betr. electrische Leitungsfahigkeit. 



Amdtsen, Pogg. Ann. 104, p. i. 1858. — Ann. d. chim. (3) 54, p. 440. 1858. 
Beetz (i), Pogg. Ann. Jubelb. p. 23. 1874. 

„ (2), Müncbn. Ber. 1876, p. 26. — Pogg. Ann. 158, p. 653. 1876. 
» (3)» Wied. Ann.- 12, p. 65. 1881. 
Benoit, Etudes exp^rimentales sur la r^sistance ^lectr. sous TinAuence de la temp^rature, 
Paris, 1873. — C. R. 76, p. 342. 1873. — Carl Rep. 9, p. 55. 1873. — Pbil. Mag. (4) 
45, p. 3'4. 1873. 
Borgmann, Joum. d. russ. ehem. u. phys. Ges. 9, p. 163. 1877. — Wied. Ann. 11, p. 104 1. 

1880. 
▼. Böse, s. Matthiessen. 

Braun, Pogg. Ann. 154, p. 161. 1875. — Ber. ehem. Ges. 7, p. 958. 1874. 
Mac Gregor u. Knott, Trans. Roy. Soc. Edinb. 29, p. 599. 1880. 
Grotrian, Wied. Ann. 18, p. 177. 1883. s. auch F. Kohlrausch. 
KirchhofT u. Hansemann, Wied. Ann. 13, p. 406. 1881. 
Knott, s. Mac Gregor. 
F. Kohlrausch u. Grotrian, Gott. Nachr. 1874, p. 405. — Pogg. Ann. 154, p. i. 215. 1875. 

— Phil. Mag. (4) 49, p. 417- 1875. 
F. Kohlrausch (i), Münchn. Ber. 1875. I^> P- 284. — Pogg. Ann. 159, p. 233. 1876. — 
Dingl. J. 222, p. 589. 1876. 
„ " (2), Wied. Ann. 6, p. i. 145. »879. 
W. Kohlrausch, Wied. Ann. 17, p. 69. 1882. 
Lenz, Pogg. Ann. 34, p. 418. 1835. 
Long, Wied. Ann. 11, p. 37. 1880. 
Lorenz (i), Pogg. Ann. 149, p. 251. 1873. 

„ (2), Wied. Ann. 13, p. 422. 582. 1881. 
Matthiessen (i), Pogg. Ann. lUO, p. 177. 1857. — Phil. Mag. (4) 12, p. 199. 1856 u. 13, 
p. 81. 1857. — Ann. d. chim. (3) 50, p. I92. 1857. 
„ (2), Pogg. Ann. 103, p. 428. 1858. — Chem. C. Bl. 1858, p. 411. — Ann. d. 

chim. (3) 54, p. 255. 1858. 
„ (3), Pogg. Ann. 112, p. 353. 1861. — Phfl. Mag. (4) 21, 107. x86i. 

Matthiessen u. v. Böse, Pogg. Ann. 115, p. 3S3. 1862. — Proc. Roy. Soc. 11, p. 516. 1862. — 

Phil. Trans. 152, p. i. 1862. — Ann. d, chim. (3) 66, p. 504. 1862. 
Matthiessen u. Vogt, Phil. Mag. (4) 26, p. 242. 1863. — Pogg. Ann. 118, p. 431. 1863.— 

Lieb. Ann. 128, p. 128. 1863. 
Muraoka, Das galvan. Verhalten der Kohle, Diss. Strassbiirg, i88i. — Wied, Ann. 13, 

p. 307. 1881. 
Siemens (i), Pogg. Ann. 110, p. 1. 1860. — Ann. d. chim. (3) 60, p. 250. 1860. — Phil. 
Mag. (4) 21, p. 24. 1861. 
„ (2), Pogg. Ann. 113, p. 91. 1861. — Ann. d. chim. (3) 64, p. 239. 1862. 
„ (3), Berl. Monatsber. 1880, p. i. — Wied. Ann. 10, p. 560. 1880. 
Vogt, s. Matthiessen. 

H. F. Weber (i). Absolute elektromagnet. u. calorimetr. Messungen, Zürich 1878. 
„ (2), Berl. Monatsber. 1880, p. 457. 
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Homontalcomponente des Erdmagnetismus 


1 
1 


ZU Anfang des Jahres 1880, in Gauss'schem 


absolutem Maass 


1 


nach einer von der Deutschen Seewarte, Abtheilung 11, herausgegebenen Karte, 


!■ 




Ann. d. Hydrogr. iSJIO, Heft VH. 








Die Horizontalcomponente wächst jährlich um etwa 0,003. 

1 


1 
1 


1 ■ 

1 Nördliche 

1 


Länge von Greenwich 




' 


j Breite 






, 










[ 




10° w. 


5°w. 


0° 


50 5. ' 10» ö. 


15" ö. 


200 ö. 25° ö. 


30° 5, 


Aachen 


1. 

1.89 


1 






; ! 




1 
1 




■ 35" 


2,40 


2,48 


2,54 , 2,60 , 2,66 


2,7« 


2,75 , 2.79 


2.84 


Basel 


2,05 


36 


2,35 


2,44 2,50 i 2,56 ] 2,62 


2,66 


2,7« 2,75 


2,79 


Berlin 


1,88 i 


37 


2,30 


2,39 


2,46 2,511 2,57 


2,62 


2,66 2,70 


2.74 


Bern 


2,08 


38 


2,25 


2,35 


2,41 2,47 2,52 


2,57 


2,62 2,66 


2,70 


Bonn 


1,90 


39 


2,21 


2,30 


2,37 2,42 2,48 


2,53 


2,58' 2,61 


2,65 


Braunschweig 


1,87 


1 40 


2,>7 


2,26 


2,33 ; 2,38 , 2,43 


2,48 


2,53 


2,57 


2,60 


Breslau 


«,92 , 


41 


2,11 


2,22 


2,28 


2.33 1 2,39 


2,44 


2,49 


2,53 


2.56 


Darmstadt 


1,95 


; 42 


2,06 


2,16 


2,23 


2,28 


2,34 


2,40 


2,44 


2,48 


2,52 


Dorpat 


1,70 


43 


2,01 


2,U 


2,17 


2,24 


2,30 


2,35 


2,40 


2,44 


2.47 


Dresden 


«,94 


44 


1,97 


2,05 


2,12 2,19 


2,25 


2,3t 


2,35 


2,39 


2.43 


Erlangen 


1,98 , 


45 


1,94 


1,99 


2,07 2,14 


2,21 


2,27 


2,3^ 


2,35 


2,39 


Freiburg 


2,02 


1 46 


1,90 


»,95 


2,03 


2,09 


2,16 


2,21 


2,26 


2,30 


2.33 


Genf 


2,10 


1 47 


1,86 


1,92 


1,99 


2,05 


2,11 


2,16 


2,20 


2,24 


2,28 


Giessen 


«,9« ! 


' 48 


1,83 


1,88 


1,94 2,00 


2,05 


2,10 


2,«5 


2,19 


2,22 


Göttingen 


1,89 1 


i 49 


1,79 


1,85 


1,90 1,96 


2,00 


2,05 


2,09 


2.13 


2,«7 


Graz 


2,16 


' 50 


1,76 


1,81 


1,86! 1,91 


«.95 


«,99 


2,04 


2,08 


2,11 


Greifswald 


1,82 


1 51 


«,73 


1,78 


1,83 1,87 


1,9« 


1,95 


«,99 


2,03 


2.06 


Halle 


«,90 


52 


1,70 


«.74 


1,79 1,84 


1,88 


1,91 


«,95 


1,98 


2,01 


Hamburg 


1,82 


53 


1,66 


1,71 


1,76 


1,80 


1,84: 1,87 


1,90 


«,94 


1,96 


Hannover 


1,86 


54 


1,63 


1.67 


1,72 


1,77 1,81 


«,83 


1,86 


1,89 


1,9' 


Heidelberg 


«,97 


55 


1,60' 1,64 


1,69 


«.73 i 1,77 


«,79 


i,8i 


1,84 


1,86 


Innsbruck 


2,11 ; 


! 56 


1,56 


1,60 


1,65 


1,69 i 1.73 


«,75 


1,77 


1,80 


1,82 


Jena 


«,93 1 


• 57 


J,52 


1,57 


1,61 


1,65 1,69 


«,7« 


«,73 


1,76 


1.77 


Karlsruhe 


1,99 


58 


1,48 


1,53 


1,58 


1,61 1,64 


1,67 


1,69 


«.7« 


«.73 


Kiel 


1,80 1 


59 


1.45 


1,50 


1,54 


1,57 «,6o 


«,63 


«,65 


1,67 


1,68 


Köln 


«,89 1 


60 


1,41 


1,46 


1,50 


1,53 «,56 


1,59 


1,61 


1,63 


1,64 


Königsberg 


«,83 


61 


1,38 


1,43 


1,47 


«,49; «,52 


«,55 


«,57 


1,58 


1.59 


Leipzig 


1,92 


62 


>,35 


1,40 


«,43 


1,46 


1.48 


«,5« 


«,52 


1.54 


1,55 


Marburg 


1,9« 1 


63 


^,32 


1,37 


1,40 


1,42 


«,44 


«,46 


1,48 


«,49 


1,50 


München 


2,06 1 


64 


1,30 


1,34 


1,36 


«,39 


1,40 


«,42 


«,43 


«,45 


1,46 


Rostock 


1,82 1 


65 


1,27 


1,31 


1.33 


1,35 


«,36 


1,38 


«,39 


1,40 


1,41 


Strassburg 


2,00 1 


66 


1,24 


1,27 


«,30 


^.32 


^,33 


1,34 


«,35 


1,36 


«,37 


Stuttgart 


2,00 


67 


1,21 


1,24 


1.26 


1,28 


«,29; 1,3« 


«,3«! 1,32 


1,33 


Tübingen 


2,02 , 


68 




1,20 1,23 


«,25 


1,26 1,27 


1,28 


1,29 


1,29 


Wien 


2,10 1 


69 








1,21 


^,23^ 1,23 


1,24 


1,25 


1.25 


Würzburg 


1,96 1 


70 












1.19 


1,20 1,21 


1,21 


Zürich 


2,05 : 
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Vergleichung der verschiedenen Thermometerscalen. 

Vergleichung des Meter mit dem Fuss. 

Portpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles und des Lichtes. 



Vergleichung der Thermo- 
meterscalen von Fahrenheit 
und Celsius. 

n^ Celsius = -^ »** Reaumur = 
= (32 + 1,8 »)o Fahrenheit. 

nP Riaumur 3= -i «o Celsius =■ 
4 
= (32 + 9/4 «)° Fahrenheit. 

_»_--_32^ Celsius = 



« ^Fahrenheit = 

■" 2V4 



J18 
R^umur. 



Fahrenheit 


Celsius 


Fahrenheit 


Celsius 


-40° 


-40O 1 


900 


32,2° 


- 35 


- 37,2 


95 


^5»? 


- 30 


— 34,4 


100 


F'^ 


— 25 


- 31,7 


104 


40 


— 22 


- 30 


105 


40,6 


— 20 


— 28,9 


110 


43,3 


- IS 


-26,1 


"5 


46,1 


— 10 


-23,3 


120 


?5'9 


— s 


— 20,6 


122 


50 


— 4 


-20 


125 


5 ',7 





- 17,8 


130 


54,4 


5 


- 15,0 


135 


57,2 


10 


— 12,2 


140 


60 


14 


- 10 


145 


62,8 


15 


— 9,4 


150 


65,6 


20 


- 6,7 


155 


68,3 


25 


~ 3,9 


158 


70 


30 


— 1,1 


160 


7M 


32 





165 


73,9 


35 


h7 


170 


76,7 


40 


4,4 


175 


79,4 


45 


7,2 


176 


80 


50 


10 


180 


82,2 


55 


12,8 


185 


85,0 


60 


15,6 


190 


87,8 


65 


18,3 


194 


90 


68 


20 


'95 


90,6 


70 


21,1 


200 


93,3 


75 


23,9 


20s 


96,1 


80 


26,7 


210 


98,9 


85 


29,4 


212 


100 


86 


30 


215 


101,7 



Vergleichung des Meter mit dem Fuss. 



im = 3,186199 rheinländ.Fuss 
3,078444 franz. „ 

3,280 899 engL(russ.) „ 
3,163446 österr. „ 

3,426310 bair. „ 

3,333 333 bad.(schwz.)„ 
3,531 197 Sachs. „ 

3,368 126 schwed. „ 



I rheinländ. Fuss := 0,313854 m 



I franz. „ 

I engl, (russ.) „ 

I österr. „ 

I bair. „ 

I bad. (seh WZ.) „ 

I Sachs. „ 

I schwed. ,, 



= 0,324 839 „ 
= 0,304794,, 
= 0,316111,, 
= 0,291859,, 
= 0,300000,, 
= 0,283190,, 
= 0,296901,, 



Schallgeschwindigkeit in trockener Luft bei o"^ 



Mall u. YanBeek, Phil. Trans/London. 114, p. 424. 1824. — 

Pogg. Ann. 5, p. 351- 469. 1825 

Schröder van der Kolk, Pogg. Ann. 124, p. 435. 1865. — 

Phil. Mag. (4) 30, p. 34. 1865 

Dulong, Ann. d. chim. (2) 41, p. 113. 1829. — 

Pogg. Ann. 16, p. 438. 1829 

Brayais u. Martins, Ann. d. chim. (3) 13, p. 5. 1845. — 

Pogg. Ann. 66, p. 351. »845 

Le Roux, Ann. d. chim. (4) 12, p. 345. 1867. — 

C. R. 64, p. 392. 1867. — 

Phil. Mag. (4) 33, p. 398. 1867 

Masson, C. R. 44, p. 464. 1857. — 

Phil. Mag. (4) 13, p. 533. 1857 

Regnault, Mdm. de l'Acad. 37. I, p. 3. 1868. — C. R. 66, 

p. 209. 1868. — Phil. Mag. (4) 35, p. 161. 1868. — 

Carl, Rep. 4, p. 133. 1868 . . . . . . . . 

Schneebeli, Pogg. Ann. 136, p. 296. 1869. — 

Ann. d, chim. (4) 17, p. 512. 1869 



332.05 m 
332,77 m 
333 m 
332,4 m 

330,66 m 
333,00 m 

330,71 m 

332.06 m 



Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes. 



Foucault, C. R. 55, p. 501. 1862. — Pogg. Ann. 118, p. 485. 589. 1863. 

In Luft: 298 Millionen m. 
Cornu, C. R. 76, p. 338. 1873. — Phil. Mag. (4) 45, p. 394- 1873. - 
Carl, Rep. 9, p. 88. 1873. 

In Luft: 298,4 Millionen m. Im Vacuum: 298,5 Millionen m. 
Cornu, C. R. 79, p. 1381. 1874. 

In Luft: 300,330 Millionen m. Im Vacuum: 300,400 Million, m. 
Michelson, Sill. J. (3) 18, p. 390. 1879. 

In Luft : 299,740 Millionen m.Im Vacuum : 299,820 Million, m. 
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Annalen der Chemie und Pharmacie. Von Band 169 (1873) an unter dem 


Titel: Liebig's Annalen der Chemie und Pharmacie. 1 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


1 
Band 1 


1832 


I— 4 


1845 


53-56 


1858 


105—108 


1871 


157—160 


1861/2 
1862/3 

1864/5 

1865/6 

1867 

1868 


Suppl. I 1 

2 


1833 


5-8 


1846 


57—60 


1859 


109— 112 


1872 


161 — 164 


n 

n 3 
n 4 1 
n 5 ' 
6 


1834 


9 — 12 


1847 


61—64 


1860 113 — ii6 


1873 


165—170 


1835 


13—16 


1848 


65-68 


186 I 117 — 120 


1874 


171-174 


1836 


17—20 


1849 


69-72 


1862 


121 124 


«875 


175— »79 


1837 


21 — 24 


«850 


73—76 


1863 


125—128 


1876 


180—183 


1870 
1872 


n " 

« 7 

„ 8! 


1838 
1839 


25—28 


185. 
1852 


77—80 
81—84 


1864 
1865 


129—132 
133-136 


1877 
1878 


184—189 


29 32 


190 194 






1840 


33—3(> 


1853 


85—88 


1866 


137 — 140 


1879 


195—199 


1843 Reg. 1—40 1 


1841 


37—40 


'854 


89—92 


1867 


141 — 144 


1880 


200 — 205 


1855 1 „ 40—76 


1842 41—44 


•855 


93 96 


1868 


145—148 


1881 


206 — 210 


1861 „ I — 100 


1843145—48 


1856 


97 — 100 


1869 149—152 


1882 


211—215 


n 


„100— 116 


1844; 49—52 


1857 


loi — 104 


1870I 153—156 






1874 


„117— 164 


Journal für praktische Chemie, herausgegeben von O. L. Erdmann u. A. 


seit 1870 von H. Kolbe. 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 
28—30 


18 


br 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Erdmann's 


1843 


54 


61-63») 


1865 


94—96») 


1872 


5. 6 


Journal 


1844 31—33 


1855 


64—66 


1866 


97—99 


1873 


7. 8 


1834 


1-3 


1845 


34—36 


1856 


67—69 


1867 


100 — 102 


1874 


9. 10 


1835 


4-6 


1846 


.37—39 


«857 


70—72 


1868 


103—105 


1875 


II. 12 


1836 


7—9 


1847 


40—42 


1858 


73—75 


1869 


106 — 108 


1876 


13- 14 


' «837 


10 — 12 


1848 : 43—45 


1859 


76-78 




1877 


15. 16 


1838 


13-15 


1849 


46—48 


1860 


79—81 


Neue Folge 


1878 


17. 18 


1 1839 


16— 18 


1850 


49—51 


1861 


82-84 


Kolbe's Journal. 


1879 


19. 20 


1 1840 


19 — 21 


1851 


52—54 


1862 


85-87 




1880 


21. 22 


1841 


22 — 24 


1852 


55—57 


1863 


88—90 


1870 


I. 2») 


1881 


23' 24 


1842 


25-27 


1853 


58—60 


1864 91—93 


1871 


3- 4 


1882 


25. 26 


') 1854. Reg. zu B< 


1.31—60.*) 186$. Reg. zu Bd. 61— 90. •)i870.Reg.zuBd. 91— 108 von Erdmann's J. 


Fresenius, Zeitschrift ftlr analytische Chemie. 1 

1 


Jahr 
1862 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 
1874 


Band 


Jahr 


Band | 

1 


I ■ 


1866 


5 


1870 


9 


13 


1878 


17 


1863 


2 


1867 


6 


1871 


10 


1875 


14 


1879 


18 


1864 


3 


1868 


7 


1872 


II 


1876 


15 


1880 


19 


1865 


4 


1869 


8 


1873 


12 


1877 


16 


1881 
1882 


20 

21 


1872 Reg. zu Bd. I— 10. — 1881 Reg. zu Bd. 1—20. 
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Annalen der 


Physik und Chemie, herausgegeben von Gilbert, Poggendorff; 




Wiedemann. 




Jahr 


Band 


Jahr 


Biind 


Jahr 
1836 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 




1818 


58—60 


37—39 


1857 


100 — 102 


1842 


Erg. I. 


Gilbert's Annalen 


1819 


61-63 


1837 


40 — 42 


1858 


103 105 


1848 


" T?[- i 


1799 


1—3 


1820 


64—66 


1838 


43—45 


1859 


106 — 108 


1853 


" Wr- 


i8oo 


4-6 


1821 


67 — 69 


1839 


46—48 


1860 


109 — III 


1854 


„ IV. 


i8oi 


7—9 


1822 


70 72 


1840 


49—51 


1861 


112 114 


.87. 


" Jr- 


l802 


IG 12 


1823 


73-75 


1841 


52—54 


1862 


115-117 


1874 


„ VI. 


1803 


13—15 


1824 


76 


1842 


55—57 


1863 


118—120 




u. Jubelband 


1804 


16—18 


Poggend. Annalen 


1843 


58-60 


1864 


121 — 123 


1876 


Erg. Vir. 


1805 


19—21 


1844 


61—63 


1865 


124 126 


1878 


„ VIII. 


1806 


22 — 24 


1824 


I. 2 


1845 


64—66 


1866 


127 — 129 


1845 


Reg. I —60 


1807 


25—27 


1825 


3—5 


1846 


67—69 


1867 


•30-132 


1854 


„ 61—90 


1808 


28—30 


1826 


6—8 


1847 


70-72 


1868 


133—135 


1865 


„ 91—120 


1809 


3>-33 


1827 


9 11 


1848 


73—75 


1869 


136-138 


1875 


Sach-Rg. 121 -150 


1 1810 


34—36 


1828 


12-14 


1849 


76-78 


1870 


139— 141 


1875 Nam.-Rg. 1-150 


1811 


37—39 


1829 


15—17 


1850 


79—81 


1871 


142 — 144 




1812 


40—42 


1830 


18 — 20 


1851 


82—84 


1872 


145—147 


Wicdemann's Annalen 


1813 


43—45 


1831 


21—23 


1852 


85-87 


1873 


148 — 150 


1877 


I. 2 


1814 


46-48 


1832 


24 — 26 


1853 


88—90 


1874 


151-153 


1878 


3—5 


«815 


49—51 


1833 


27—30 


1854 


91—93 


1875 


154—156 


1879 


6-8 


1816 


52—54 


1834 


31—33 


1855 


94—96 


1876 


157—159 


1880 


9— II 1 


1817 


55—57 


1835 


34-36 


1856 


97—99 


1877 


160 


1881 
1882 


12—14 i 
15—17 


Dingler's polytechnisches Journal. 

• 


Jahr 
1820 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


1—3 


1833 


48-50 


1846 


99—102 


1859 


151—1, 


54 


1872 


203 — 206 


182I 


4-6 


1834 


51—54 


1847 


103 — 106 


1860 


155—1. 


58 


1873 


207 — 210 


1822 


7—9 


1835 


55-58 


1848 


107 — 110 


1861 


159— 1( 


D2 


1874 


211 — 214 


1823 


lO — 12 


1836 


59-62 


1849 


111 — 114 


1862 


163— 1< 


i6 


1875 


215—218 


1824 


13— '5 


1837 


63-66 


1850 


115—118 


1863 


167 — 1" 


70 


1876 


219—222 


1825 


16—18 


1838 


67—70 


1851 


119 — 122 


1864 


171 — !• 


74 


1877 


22^ — 226 


1826 


19 — 22 


1839 


7«- 74 


1852 


123—126 


1865 


175-1' 


78 


1878 


227—230 1 


1827 


23—26 


1840 


75-78 


1853 


127—130 


1866 


179—1' 


i2 


1879 


231—234 


1828 


27—30 


1841 


79—82 


«854 


131-134 


1867 


183— i! 


i6 


1880 


235—^3^ 


1829 


31—34 


1842 


83-86 


•855 


135-138 


1868 


187— 1( 


?o 


1881 


239—242 


1830 
.831 


35—38 
39—42 


1843 
1844 


87—90 
91—94 


1856 
»857 


139-142 
143—146 


1869 
1870 


191 — 1( 
195— 1( 


?4 
?8 


1882 


243—246 


1843 Reg. 1—78 


1832 


43—47 


•845 


95—98 


1858 


147—150 


1871 


199 2( 


D2 


1850 „ 79—118 




















1860 „ 119— «58 



Landolt & BüKNSTBiN. Physilcalisch-chemische Tabellen. 
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Carl, Repertorium der Experimentalphysik. 

Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft. 

Sitzungsberichte d. math.-phys. Classe d. kgl. bair. Akad. d. W. zu München. 

Journal de Physique th^or. et appL, publ. par d'Almeida. 



Jahr 

1865 
1866 
1867 
1868 

i86g 
1870 
1871 
1872 

1873 
1874 



Carl, 
Repert. 

I 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 



Ber. ehem. Münchn. 
Gesellsch. Ber. 



I 
2 

3 

4 
5 
6 

7 



I 
2 
3 
4 



Journ, 
de Phys. 



Jahr 



1875 
1876 

1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 



Carl, Ber. ehem. 
Repert Gesellseh 



II 

12 
13 
H 
15 
16 

17 
18 



8 

9 
10 
II 
12 
'3 
14 

15 

1880 

Reg. i-io 



Münchr. 
Ber. 



5 
6 

7 
8 

9 
10 
II 
12 



Journ. 
de Phys. 



4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

I 
(2. S<:'rie.) 



Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, 

math. natw. Classe. 



Jahr 

1848 
1849 
1850 

i85i 

1852 
1853 
1854 



Band 



2. 

4- 
6. 



8. 9 
10. II 
12—14 



Jahr 

1855 
1856 

1857 
1858 

1859 
1860 
1861 



Band 



15-18 
19—21 
22 — 27 

28-33 
34-38 
39-42 

43 



Jahr 



1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 



Band 



44. 45 
46-48 

49 
50—52 
53. 54 
55. 56 
57. 58 



Jahr 



1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 



Band 



59. 60 
61. 62 
63. 64 

65. 66 
67. 68 
69. 70 
71. 72 



Jahr 



1876 

1877 
1878 

1879 
1880 
1881 
1882 



Band 



73. 74 
75. 76 

77. 78 

79- 80 

81. 82 

83. 84 

85 



Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 



Jahr 

1788 
1790 

1794 
1798 
1805 
1812 



Band 



I 
2 

3 
4 
5 
6 



Jahr 



1815 
1818 
1823 
1826 
183I 
1834 



Band 

7 
8 

9 
10 
1 I 
12 



Jahr 

1836 

1839 
1844 

1845 
1848 
1849 



Band 



^3 
14 
15 
16. 17 
18 
19 



Jahr 



1853 
1857 
1861 
1864 
1867 
1869 



Band 



20 
21 
22 

23 
24 
25 



Jahr 

1872 
1876 

1879 
1880 
1882 



Band 



26 

27 
28 

29 
30 
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!• - 


Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 




Jahr 


Rand 


Jahr 
1802 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 
1844 


Band 
134 


Jahr 
1865 


Band 




1781 


71 


92 


1823 


113 




1782 


72 , 


1803 


93 


1824 


114 


1845 


»35 


1866 


156 




1783 


73 


1804 


94 


1825 


115 


1846 


136 


1867 


157 




«784 


74 


1805 


95 


1826 


116 


1847 


•37 


1868 


158 




1785 


75 


1806 


96 


1827 


117 


1848 


138 


1869 


159 




1786 


76 


1807 


97 


1828 


118 


1849 


139 


1870 


160 1 




1787 


77 


1808 


98 


1829 


119 


1850 


140 


1871 


161 




1788 


78 


1809 


99 


1830 


120 


1851 


141 


1872 


162 




1789 


79 


1810 


100 


«831 


121 


1852 


142 


1873 


163 




1790 


80 


181I 


lOI 


1832 


122 


•853 


'43 


1874 


164 




1791 


81 


l8l2 


102 


•833 


123 


1854 


144 


1875 


165 


! 


1792 


82 


J8I3 


103 


1834 


»24 


1855 


145 


1876 


166 




1793 


83 


I8I4 


104 


1835 


125 


1856 


146 


1877 


167 




1794 


84 


I8I5 


105 


1836 


126 


1857 


147 


1878 168.169 




1795 


85 


I8I6 


106 


1837 


127 


1858 


148 


1879 170 


' 


1796 


86 


I8I7 


107 


1838 


128 


1859 


149 


1880 171 


> 


1797 


87 


I8I8 


108 


«839 


129 


1860 


«50 


1881 172 II 




1798 


88 


1819 


109 


1840 


130 


1861 


151 


1882 


J73 




1799 


89 


1820 


IIO 


1841 


13« 


1862 


•52 








1800 


90 


1821 


III 


1842 


132 


1863 


'53 








1801 


91 


1822 


112 


1843 


^33 


1864 


'54 








Proceedings of the Royal Society of London. j 




Jahr 


Band 


Jahr 


Band 




Astracts of the P.-»pers printed in the Phil. 


1867 


15 (11. Jan. l86( 


)— 2?. Mai i867-'\ 




Trans, of the Royal Society. 


1868 


16 (6. Jun. 1867— 18. Jun. 1868.) 1 




1832 


I (1800 — 1814) 


1869 


17 (18. Jun. 1868—17 Jun. 1869.) 1 




1833 


2 (1815— 1830) 


1870 


18 (17. Jun. 1869 — 16. Jun. 1870.) 




1837 


3 (1830- 1837) 


1871 


19 (16. Jun. 1870— 15. Jun. 1871.) 




Astracts of the Papers communicated 


1872 


20 (16. Nov. 1871—20. Jun. 1872. 




to the Royal Society. 


1873 


21 (21. Nov. 1872 — 27. Nov. 1873.) 




1843 


4 ('837 — 1843) 


1874 


22 (i.Dec. 1873— 18. Jun. 1874.) 




185 1 


5 (1843 — 1850) 


1875 


23 (19. Nov. 1874-17. Jun. 1875.) 


— 


1854 


6 (1850— 1854) 


1876 
1877 


24 (18. Nov. 1875—27. April 1876.) 

25 (4. Mai 1876—22. Febr. 1877.^ 




Proceedings of Ihe Royal Society of London. 1 


1878 


26 (I. März 1877—20. Dec. 1877.) 




1856 


7 (23. Febr. 1854—20. Dec. 1855.) 


1878 


27 (10. Jan. 1878—20. Jun. 1878.) 




1857 


8 (10. Jan, 1856— 18. Jun. 1857.) 


1879 


28 (21. Nov. 1878—24. April 1879.) 




1859 


9 (19. Nov. 1857—14. April 1859) 


1879 


29 (j. Mai 1879— II. Dec. 1879.) 




1860 


IG (5. Mai 1859-22. Nov. 1860.) 


1880 


30 (18. Dec. 1879— 17. Jun. 1880.) 




1862 


1 1 (30. Nov. 1860—27. Febr. 1862.) 


i88i 


31 (18. Nov. 1880—17. März 1881.) 




1863 


12 (6. März 1862— 18. Jun. 1863.) 


1881 


32 (24. März 1 881— 16. Jun. 1881.) 




1864 


13 (19. Nov. 1863—22. Dcbr. 1864.) 


1882 


33 (17. Nov. 1881—30. März 1882.) 




1865 


14 (12. 


Jan. 1865-21. Dcbr. 1865.) 




i 
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"— 
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The Journal of the Chemical Society of London. 


Jahr 


Band 


Jahr 
1856 


Band 
8 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 
22, 


Jahr 


Band 


1849 


I 


1863 


16 


1870 


1877 


31.32 


1850 


2 


1857 


9 


1864 


17 


1871 


24 


1878 


33.34 . 


1851 


3 


1858 


10 


1865 


18 


1872 


25 


1879 


35.36 


1852 


4 


1859 


II 


1866 


19 


1873 


26 


1880 


37.38 


1853 


5 


1860 


12 


1867 


20 


1874 


27 


1881 


39 40 


1854 


6 


1861 


13 


1868 


21 


1875 


28 


1882 


41.42 


1 1855 


7 


1862 


14.15 


1869 


22 


1876 


29.30 






Chemical News, edited by W. Crookes, London. 


Jahr 


Band 
I. 2 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 
1880 


Band 

1 

41.42 1 


1860 


1865 


II. 12 


1870 


21. 22 


1875 


31-32 


1861 


3.4 


1866 


13. H 


1871 


23- 24 


1876 


33-34 


1881 


43.44 = 


1862 


5.6 


1867 


15.16 


1872 


25.26 


1877 


35-36 


1882 


45- 46 


1863 


7.8 


1868 


17.18 


1873 


27.28 


1878 


37-38 






1864 


9.10 


1869 


19 20 


1874 


29.30 


1879 


39-40 








The 


Philosophical \ 


\lagazine and Journal of Science. 




Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 


Jahr 


Band 








The Philos. Mag. or 


1839 


14- 15 


1861 


21. 22 


Philosoj 


)hical Ma- 


Annais of Philosophy 


Annais of Chero. 


1840 


16. 17 


1862 


23.24 1 


ga 


zine. 


or Magazine of 


Math. etc. 
New and united se- 


1841 


18. 19 


1863 


25.26 


1798 




Cheni. Med. etc. 


ries of the Philos. 


1842 


20. 21 


1864 


27.28 


I. 2 


w Q T 1 1 • >*■ 


Mag. and Ann. of 


1843 


22.22, 


1865 


29.30 


1799 


3- 4 


IÖI3 

I8I4 
I8I5 
I8I6 
I8I7 
I8I8 
I8I9 
I82Ö 


i. z 


Philos. 


1844 


24-25 


1866 


31.32 


i8(X) 


5-7 


3- 4 
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Jahres- und Bandzahlen der wichtigsten Zeitschriften. 



Bulletin de la soci^t^ chimique de Paris. 



Jahr 



Band 



Jahr 



Band 



Jahr 



Band 



Jahr 



Band 



Jahr 



Band 



1859 
1860 
1861 
1862 
1863 



I 
2 

3 

4 
5 



Nouv. S^rie. 



1864 
1865 
1866 
1867 



I. 2 

3. 4 
5. 6 
7. 8 



1868 
1869 
1870 
1871 

1872 



9. 10 
II. 12 
13. 14 
15- i6 
17. 18 



1873 

1874 
1875 
1876 
1877 



19. 20 
21. 22 
23. 24 
25. 26 
27. 28 



1879 
1880 
1881 
1882 



29. 30 
31. ^2 
33' 34 
35. 36 



Berichtigungen. 



S. 68 links. Z. 5 bis 9 v. o. sind die Temperaturgrenzen versetzt und müssen heissen: 

Kalium fest: o— ^o^ sutt 10— 95° 

„ flflssig: 6a— vlo^ „ o— 95° 

Kupfer: 10— 95° „ 98 — 169° 

Natrium fest: o— 95** „ o — 50° 

„ flüssig: 98— 1690 „ 62—110°. 

(Temperatur Col.) ist zu setzen: 31 bis 43 statt 21 bis 43. 

ist für Kobaltoxyd zu setzen: COsOj statt CoO. 

ist fiir Pbosphorkupfer zu setzen: CUgPj statt Cu,P. 



S. 69 

«. 92 

S. 94 

S. 105 

S. 117 

S. 121 

S. 136 

S. 136 

S. 138 

S. 167 
S. 204 

S. 210. 
S. 218 



rechts, 

rechts. 

links. 

links. 

rechts 

links. 

rechts. 

rechts. 

links. 



Z, 
Z. 

z. 
z. 
z. 
z. 
z. 
z. 



2 V. 

4 V. 

15 V. . . 

15 V. u. ist zu setzen: Bunsen 1839 statt 1836. 

3 V. o. ist bei Aethylmercaptan zu setzen: (ao/4) statt (21/4). 

4 V. u. soll die Formel des Bernsteinsäure- Anhydrids heissen: C4H4O}. 
21 V. u. ist zu setzen: Pittig u. Mager statt Fittig u. Mayer. 
4 V. o. ist bei Terpentinöl zu setzen: (ao/4) statt (20/20). 



setzen: d(ao/4) = 1»199 statt 



Z. 7 V. o. ist bei Weinsäureaethylester 
d (20/20) = 1,990. 
links muss in der letzten Columne für Ammoniumcarbonat stehen: ia,l statt 12,7. 
Z. 10 V. u. sub Mascart: /9 10^ für Schweflige Säure muss stehen: 350 statt 25. 
Die Ueberschrift der 6. Columne muss heissen; flo statt fly» 
rechts. Z. 17 bis 5 v. u. sind die Bezeichnungen der Methode um eine Zeile höher zu 
rücken« Es muss heissen: Quincke V 
Wemlcke J 
Quincke R u.^s. w. 
bis Jamin R 
Sirks N 

»1 »> 

S. 220. Z. 10 V. u. muss stehen: 1817 statt 1867. 

S. 239 rechts, unter SchaUgeschwindigkeit muss es heissen: Moll statt Mail. 
S. 240 sind in der Ueberschrift „Liebig's Annalen der Chemie und Pharmacie" die Worte 
„und Pharmacie** zu streichen. 
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